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This  is  the  sixth  in  the  series  of  the  pub- 
lication titled  World  Weather  Records.   The 
earlier  issues,  which  included  climatolo- 
gical  information  through  1960,  have  had 
global  distribution  and  have  been  widely  used 
for  meteorological  and  climatological 
research.   This  volume  provides  data  for 
North  America  for  the  1961-70  period. 

At  its  Sixth  Session  in  Bad  Homburg,  Federal 
Republic  of  Germany,  in  October  1973,  the 
Commission  for  Special  Applications  of 
Meteorology  and  Climatology  (CoSAMC)  of  the 
World  Meteorological  Organization,  in 
Resolution  7,  accepted  the  offer  of  the 
United  States  to  digitize  and  publish  the 
"World  Weather  Records,  1961-70."   The  United 
States'  National  Climatic  Center  agreed  to 
collect  and  edit  the  1961-70  data  for  Region 
IV  (North  America).   It  was  suggested  that 
Regional  Associations  I,  II,  III,  V,  and  VI 
arrange  in  the  most  suitable  way  within  each 
Region  for  the  collection  and  preparation  for 
publication  of  the  data  in  the  "World  Weather 
Records,  1961-70." 

The  United  States  extends  its  gratitude  to 
the  meteorological  services  and  other 
organizations  who  graciously  supplied  data. 
The  present  volume  for  North  America  contains 
data  for  all  countries  that  were  included  in 
previous  issues  of  World  Weather  Records. 


CONTENTS 


FOREWORD 11 1 

EDITORIAL  NOTES 1 

ABBREVIATIONS  AND  SYMBOLS , 3 

NORTH  AMERICA-PRESSURE,  TEMPERATURE,  AND  PRECIPITATION  TABLES 

ALASKA 4 

STATION  NOTES 5 

DATA 9 

CANADA 35 

STATION  NOTES 36 

DATA 45 

MEXICO 124 

STATION  NOTES 125 

DATA 126 

UNITED  STATES    (CONTIGUOUS) 158 

STATION  NOTES 1 59 

DATA 170 

LAKE  LEVELS 270 

STATION  NOTES 271 

DATA 272 

DATES  OF  FREEZING  AND  THAWING  OF  LAKES  AND  RIVERS 274 

ALASKA 275 

STATION  NOTES 275 

DATA 276 

UNITED  STATES    (CONTIGUOUS) 283 

STATION  NOTES 283 

DATA 283 

SUNSPOT  NUMBERS 284 

STATION  NOTES 285 

DATA 285 

INDEXES 286 

ALPHABETICAL-ALL   STATIONS ,    COUNTRIES ,    AND  ELEMENTS 287 

ALPHABETICAL  WITHIN  GEOGRAPHIC  AREA  OR  COUNTRY 289 


m 


EDfTORIAL  NOTES 


This  issue  of  the  World  Weather  Records  is  primarily  concerned  with  data  for  1961-70.  As  in  previous 
issues,  data  for  earlier  years  have  been  included  when  appropriate  and  available.  The  first  issue 
included  data  from  earliest  records  available  at  that  time  up  to  1920.  Data  for  the  periods  1921-1930, 
1931-1910,  1941-1950,  1951-1960  were  published  in  succeeding  issues.  The  present  volumes  continue, 
insofar  as  possible,  the  record  of  monthly  mean  values  of  station  pressure,  sea  level  pressure, 
temperature,  and  monthly  total  precipitation  for  stations  listed  in  previous  volumes. 

Information  concerning  the  exposure  of  instruments,  hours  of  observations,  and  methods  of  adjusting  or 
correcting  observational  data  has  been  included  in  station  notes  whenever  it  was  supplied. 

Lake  levels,  freeze  and  thaw  dates,  and  sunspot  numbers  are  included.  No  attempt  has  been  made  at  a 
world-wide  coverage  of  these  statistics  beyond  a  general  request  to  countries  to  send  these  data  when- 
ever available. 


SOURCES  OF  DATA 


Unless  otherwise  stated  in  the  notes,  data  were  supplied  to  the  regional  collector  by  national  meteorolo- 
gical services  whose  addresses  may  be  found  in  publications  of  the  World  Meteorological  Organization. 
The  data  have  been  published  as  received  by  the  United  States  from  the  regional  collector.  CLINO  data 
are  long  term  means  taken  from  the  World  Meteorological  Organization  publication,  Climatological  Normals 
(CLINO)  WM0/0MM  -  No.  117  T.P.  52  or  are  values  supplied  by  the  respective  authorities. 


GROUPINGS  OF  STATIONS  AND  ARRANGEMENT  OF  DATA 


The  six  volumes  of  this  issue  of  the  World  Weather  Records  have  been  so  arranged  as  to  provide  a  natural 
geographic  separation. into  what  are  essentially  units  of  a  single  continent.  Two  of  the  volumes,  how- 
ever, contain  island  and  Ocean  Weather  Station  data  as  well  as  those  of  the  smaller  continents.  Insofar 
as  possible  the  National  Climatic  Center  has  also  drawn  upon  the  World  Meteorological  Organization 
structure  for  guidance.  For  example,  Israel  and  Jordan,  which  are  Members  of  the  World  Meteorological 
Organization  Region  VI  -  Europe,  appear  in  the  volume  for  Europe. 

Within  each  volume  the  data  are  presented  alphabetically  by  station  within  geographic  areas  which  usually, 
but  not  necessarily,  coincide  with  political  entities. 

Three  means  of  locating  desired  informaion  have  been  included.  The  Table  of  Contents  at  the  beginning 
of  this  volume  lists,  for  the  data  included,  the  major  geographic  divisions  or  countries,  giving  page 
numbers  for  notes  and  data  as  well  as  pages  where  lake  levels,  freeze  and  thaw  dates,  and  sunspot  numbers 
may  be  found.  The  two  indexes  at  the  rear  of  this  volume  provide  information  in  greater  detail.  The 
first  is  a  master  list  of  all  locations,  station  or  area  included  in  the  particular  volume,  listed  alpha- 
betically without  regard  to  geographical  division  or  country.  In  the  second  index,  station  names  are 
listed  in  alphabetical  order  for  each  major  geographical  area  or  country. 


2  WORLD  WEATHER  RECORDS 

The  data  listing  for  each  station  is  headed  with  the  name,  latitude,  longitude,  and  elevation  at  the 
close  of  the  period  for  which  data  are  published,  and  the  geographic  subdivision  or  country  within 
which  it  is  located  together  with  the  WMO  number  wherever  one  has  been  assigned.  Also  included  are 
the  page  numbers  where  the  station  notes  may  be  found. 

Lake  and  river  levels,  sunspot  numbers,  and  dates  of  freezing  or  thawing  of  rivers  or  lakes  are 
grouped  in  separate  sections  following  meteorological  data. 

ADJUSTMENTS  FOR  HOMOGENEITY 


Previous  issues  of  the  World  Weather  Records  have  provided  for  homogeneity  of  records  by  adjusting 
the  most  recent  period  of  record  to  the  earlier  period.  In  this  volume  data  have  been  published  as 
received.  No  attempt  has  been  made  to  correct  for  relocation  of  stations  or  changes  in  instru- 
mentation or  procedures.  Each  meteorological  service  was  requested  to  provide,  with  the  data, 
information  concerning  exposure,  changes  in  location,  instruments  and  observations  or  any  other 
factors  which  might  affect  the  homogeneity  of  the  record.  These  have  been  included  in  the  Station 
Notes  whenever  supplied. 

CONVERSION  OF  UNITS 

All  data  are  presented  in  metric  units  as  received. 

The  totals  of  precipitation  are  understood  to  include  all  forms  of  precipitation:  rain,  snow,  sleet, 
hail,  etc.  The  water  equivalents  of  solid  precipitation  are  given  after  melting,  weighing,  or  esti- 
mating. The  letter  "T"  denotes  an  amount  of  precipitation  more  than  zero  but  less  than  one-half 
millimeter. 

METHODS  OF  AVERAGING 

Monthly  period  means  are  the  sums  of  the  monthly  means  divided  by  the  number  of  years  for  which  data 
are  available.  Annual  means  of  pressure  and  temperature  are  one-twelfth  (1/12)  of  the  sum  of  the 
monthly  or  period  means.  Annual  precipitation  totals  are  the  sums  of  the  twelve  monthly  totals  or 
monthly  period  means. 

UNITS  IN  STATION  NOTES 

The  units  of  height  and  distance  used  in  the  station  notes  are  those  furnished  by  the  respective 
countries  and  are  metric. 


ABBREVIATIONS  AND  SYMBOLS 


H  :     Height  (above  mean  sea  level)  to  which  station  pressure  shown 
pc 

in  this  volume  has  been  reduced.  If  different  heights  have 
been  used  for  different  periods,  the  information  is  carried  in 
Station  Notes. 


H  :      Height  of  the  barometer  above  mean  sea  level  for  the  period 
shown. 

H:  Height  of  the  ground  at  the  station  above  mean  sea  level. 

h .:  Height  of  the  thermometer  above  ground. 

h  :  Height  of  the  rim  of  the  precipitation  gauge  above  ground. 

Lat.:  Latitude  of  the  station. 

Long.:  Longitude  of  the  station. 

E:  Data  have  been  estimated  by  the  method  described  in  the  Station 
Notes  for  that  station,  or  are  based  on  incomplete  data,  or  are 
uncertain  for  some  other  reason. 


ALASKA 


STATION  NOTES 


ALASKA  (26  Stations) 

General:  Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table  headings  are  those  in  use 
at  the  end  of  1970  or  the  last  year  for  which  data  are  published. 

For  stations  having  pressure  data,  the  value  Hz,  height  of  the  barometer  above  mean  sea  level,  is 
used  in  the  heading;  for  stations  without  pressure  data,  the  elevation  is  H,  height  of  the  ground 
above  mean  sea  level  at  the  station. 

STATION  PRESSURE:   Monthly  means  of  station  pressure  were  computed  using  all  digitized  observations 
available  (TD  1440)  as  input,  and  applying  the  formula, 

PHpc  =  PHp  X  exP[^2  "  4<l)/R  T*] 

where  T*  is  assumed  »T  (actual  temperature  in  °C+273 .  16°K)  .  i*2   -  <\>         =  difference  in  geopotential 
meters  between  the,  station  pressure  observation  height  and  the  climatological  station  pressure 
height . 

R  =  2.8704  x  106  erg/g°K 

Pu  =  Station  Pressure 
Hp 

Pj,   =  Climatological  Station  Pressure 

SEA  LEVEL  PRESSURE:   Monthly  mean  sea  level  pressures  were  computed  by  summing  all  observed  station 
pressures  reduced  to  sea  level  (TD  1440)  and  dividing  by  the  number  of  observations. 

TEMPERATURE:   The  monthly  mean  temperature  was  computed  by  using  one  half  the  sum  of  the  monthly 
mean  daily  maximum  and  monthly  mean  daily  minimum  temperatures.   The  monthly  mean  temperatures  have 
not  been  adjusted  for  changes  in  location. 

PRECIPITATION:   These  data  were  measured  using  either  a  weighing  rain  gauge,  a  triple  register  rain 
gauge,  or  an  8  inch  rain  gauge. 


Date 
Begin 


Station 
Name      Location 


Long. 


ADAK,  ALASKA 


01/01/61-06/11/61 
06/12/61-12/31/70 


51°53'N 
51°53'N 


176°39'W 
176°39'W 


01/01/61-07/15/65 
07/16/65-12/31/70 


ANCHORAGE,  ALASKA 
International  Airport 


61°10'N 
61°10'N 


149°59'W    40 
150°01'W    40 


32 

48 


ANNETTE,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   FAA  Airport 


55°02'N 


131°34'W 


BARROW,  ALASKA 


01/01/61-10/26/66 
10/27/66-12/31/70 


Barrow  Airport 

Wiley  Post  Will  Rogers  AP 


71°18'N 

156047'W 

4 

7 

.0 

4 

2 

71°18'N 

156°47'W 

4 

9 

12 

4 

2 
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Date  Station 

>in     End        Name       Location 


BARTER  ISLAND,  ALASKA 


01/01/61-12/31/70    West  End  of  "6"  Module 

Train  Bldg.  70°08'N    143°38'W    15     12    15     2    2 

BETHEL,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70    Municipal  Airport  60°47'N     161°48'W     12      38     40      2     2 


CAPE  ST.  ELIAS,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70    Light  Station  59°4S'N     144°36'w 


COLD  BAY,  ALASKA 


01/01/61-11/17/62   Cold  Bay  Airport 
11/18/62-12/31/70 


FAIRBANKS,  ALASKA 

01/01/61-07/17/66    International  Airport 

07/18/66-07/31/69 
08/01/69-02/20/70 
02/21/70-12/31/70 

01/01/61-12/31/70        Univ.    Exp.    Station 


FORT  YUKON,  ALASKA 

01/01/61-09/23/63    fort  Yukon  Airport 

09/24/63-06/13/66 

06/14/66-03/14/68   Fort  Yukon  Municipal  AP 

03/15/68-12/31/70 


HOLY  CROSS,  ALASKA 


01/01/61-02/04/69        Holy   Cross   Mission 
02/05/69-12/31/70 


JUNEAU,  ALASKA 

01/01/61-09/18/64        Juneau   Municipal    Airport 

09/19/64-10/14/67 

10/15/67-12/31/70 


55°12'N 

162°43'w 

31 

29 

30 

2 

1 

55°12'N 

162°43'Vv 

31 

29 

30 

1 

2 

64°49'N 

147°52'W 

138 

133 

134 

2 

1 

64°49'N 

147°52'W 

138 

133 

134 

2 

2 

64°49'N 

147°52'W 

138 

133 

134 

2 

6 

64°49'N 

147°52'W 

138 

133 

139 

2 

5 

64°51'N 

147°52'W 

- 

145 

- 

2 

1 

66°35'N 

145°18'W 

127 

128 

130 

1     1 

66°35'N 

145°18'W 

127 

129 

130 

2    1 

66°33'N 

145°12'W 

127 

135 

139 

1     1 

66°34'N 

145°16'W 

127 

131 

133 

2    1 

62°10'N 

159°45'w 

- 

46 

- 

2 

1 

62°10'N 

159°45'W 

- 

61 

- 

2 

1 

°22'N 

134°35'W 

7 

5 

6 

2 

1 

°22'N 

134°35'W 

7 

4 

6 

1 

1 

°22'N 

134°35'W 

7 

4 

6 

1 

2 

STATION  NOTES 


Date  Station 

Begin     End        Name       Location  Lat .        Long. 


KING  SALMON,  ALASKA 

01/01/61-01/24/62    King  Salmon  Airport 
01/25/62-09/28/66 


58°41'N 

156°39'W 

15 

13 

15 

2 

1 

58°41'N 

156°39'W 

15 

13 

14 

2 

2 

58°41'N 

156°39'W 

15 

15 

14 

2 

2 

62°58'W 

155°37'W 

103 

102 

104 

2 

1 

62°58'N 

155°37'W 

103 

102 

104 

2 

2 

62°58'N 

155°37'W 

103 

105 

104 

2 

2 

09/29/66-12/31/70 


KODIAK,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   U.S.  Coast  Guard  Station     57°45'N    152°30'W 


KOTZEBUE,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   Ralph  Wien  Memorial  Airport   66°52'N    162°38'W      5     3     6     11 


MATANUSKA,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70    Agri.  Experiment  Station      61°34'N     149°16'W     -     46 


MCGRATH,  ALASKA 

01/01/61-07/07/65    McGrath  Airport 

07/08/65-02/05/67 

02/06/67-12/31/70 


NOME,.  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   Nome  Municipal  Airport       64°30'N    165°26'W      7     4     7     2    2 

NORTHWAY,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   Northway  Airport  62°57'N    141°56'W    525   522   524     1    1 

ST.  PAUL  ISLAND,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   St.  Paul  Airport  57°09'N    170°13'W      9     7     9     3    2 

SHEMYA,  ALASKA 

01/01/61-10/21/65   NWSO  52°43'N    174°06'E     31    37    38     2    1 

10/22/61-12/31/70     "  52°43'N    174°06'E     31    37    39     2    1 

SITKA  MAGNETIC  OBSERVATORY,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   Sitka  Magnetic  Observatory   57°03'N    135°20'W     -     20    -      2    1 
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Date  Station 

>in     End        Name       Location  Lat .        Long. 


TAN AN A,  ALASKA 
01/01/61-12/31/70   Ralph  M.  Calhoun  Mem.  FSS    65°10'N    152°06'W    67     71    73     2    1 

VALDEZ,  ALASKA 

01/01/61-05/15/64   Court  Street  61°07'N    146°16'W    -       5    -      2    1 

05/16/64-12/01/69   Kennedy  Office,  Valdez  AP    61°08'N    146°15'W    -      18    -      2    5 


YAKUTAT,  ALASKA 

01/01/61-08/31/64   FAA  State  Airport  59°31'N    139°40'W     9      9     9     4    3 

09/01/64-12/31/70    "    "      "  59°31'N    139°40'W     9      9     9     2    3 


NORTH  AMERICA 

ADAK  ALASKA*  U.S.              WMH  7045*   51  53N  17*  39W 

NOTES  f)N  PAGE  5 

TEMPERATURE  DE<5  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     *AV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  .6   -   . 

1962  .4     2. 

1963  2.3  . 

1964  -   .6   -  1. 

1965  .4     1. 

1966  1.1     1. 

1967  -   .2   -   . 
196B  2.1   -   . 
1969  1.4 
1'VO  .5     1- 

MEAN  .A      .5     l,i     3,*     5.5     7.4    10.1    10.9     8.9     5.9     3.3     1, 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN     FFB     MAR     APR     mA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  146  »1      5"      57      72      75 

1962  136     If*     245  36      43     m3 

1963  135  5o     220      »6     15*      89 

1964  109     155     180     1?4  28      fc4 

1965  122     144     14"     258  77      80 

1966  145     *09  65     113     146      35 

1967  195     128     144     12 1  16      41 

1968  226  95      9»     127      34      49 

1969  261     H4     109     !06  84      52 
1V70  155      96      86     1S9      39      49 

MEAN  163.0   124.6   135,0   124.7    69,1    63.7    76,2    99.3   130,4   155,9   193.5   184.4   1519. 


.5 

3.7 

5.7 

8.1 

9.6 

10.0 

9.4 

5.9 

3.5 

1.9 

4.9 

2.9 

4.3 

6.4 

8.7 

11.6 

12.5 

8.5 

5.6 

1.6 

1.9 

5.6 

2.7 

3.2 

5.6 

6.6 

10,4 

, 

9.3 

5,6 

3.4 

.7 

_ 

1.9 

2.3 

4,9 

7.1 

8,7 

9,6 

8.7 

5,7 

2.0 

2,2 

4.3 

?.» 

4.4 

5.2 

7.6 

10.1 

11.6 

8,9 

6,0 

3.9 

1.1 

5.3 

1.1 

4.0 

5.3 

6.9 

8,8 

9.6 

9.6 

5.2 

4.9 

.8 

4.9 

2,» 

4.3 

6.7 

7.9 

12,3 

11.2 

8.3 

5,8 

3.5 

.8 

5.2 

1.1 

2.4 

5.4 

7.6 

10.2 

9.8 

8.6 

5,8 

2.2 

2.6 

4.8 

1.6 

2.9 

4.6 

6.6 

9,9 

13.0 

8.7 

5,7 

2.4 

-  1.2 

4.7 

,7 

2.5 

5.6 

7.3 

9,1 

10.9 

8,9 

7.0 

5.1 

2.9 

5.1 

123 

61 

120 

174 

199 

124 

1281 

58 

100 

69 

205 

156 

136 

1451 

55 

74 

114 

155 

172 

258 

1570 

55 

93 

287 

149 

181 

220 

1695 

99 

*1 

136 

169 

208 

177 

1680 

55 

171 

96 

77 

296 

171 

1579 

155 

134 

133 

198 

244 

2*5 

1774 

60 

63 

79 

126 

169 

205 

1326 

31 

115 

172 

107 

i  be 

106 

1465 

71 

121 

78 

199 

122 

202 

1377 
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STATION  PRESSu'E  M« 


DEC 


1961 

998 

993 

999 

1007 

1008 

1008 

1012 

1006 

1105 

999 

999 

1002 

1003 

1962 

inn 

i  01  * 

1006 

1003 

l'UO 

1008 

1P14 

1007 

1101 

996 

991 

1004 

1005 

1963 

1015 

99a 

1008 

1006 

1009 

1006 

1008 

1011 

998 

989 

999 

998 

1004 

1964 

992 

99<> 

1005 

100* 

1010 

1007 

1006 

1005 

1006 

998 

1001 

1006 

1003 

1965 

looi 

1001 

1013 

1006 

ino? 

1007 

101? 

1011 

ion 

994 

1005 

1000 

1006 

1966 

1004 

1013 

999 

1013 

1002 

1008 

1010 

1005 

999 

996 

1009 

999 

1004 

1967 

1000 

looo 

1013 

10U 

1011 

1010 

1009 

1005 

994 

995 

1002 

1004 

1005 

1968 

1010 

999 

100? 

1002 

1011 

1009 

1011 

1008 

1001 

995 

993 

1005 

1004 

1969 

1012 

996 

1006 

998 

100' 

1009 

100« 

1003 

1103 

1001 

994 

989 

1002 

1973 

ino4 

10P1 

1001 

1000 

1007 

1007 

1007 

1005 

H05 

1002 

1009 

998 

1004 

MEAN   1004.7  1000.1  1005,1  1005.3  1O08.2  1007.9  1009,7  1006.6  1002.3   996,5  1000.2  1000.5   1003.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1003 

999 

1004 

1012 

1013 

1013 

1017 

10U 

1010 

1004 

1005 

1007 

1008 

1962 

1016 

1019 

1011 

10O8 

1015 

1013 

1019 

1012 

1106 

1001 

996 

1009 

1010 

1963 

1020 

1003 

1013 

ion 

1013 

1011 

1013 

1016 

1103 

994 

1004 

1003 

1009 

1964 

997 

1001 

1011 

1009 

1015 

1012 

1011 

1010 

1111 

1003 

1006 

IOU 

1008 

1965 

1006 

1016 

111" 

10ll 

1012 

1012 

10 1' 

1016 

1015 

999 

1010 

1005 

1011 

1966 

1009 

1008 

1104 

10lB 

1007 

1013 

1015 

1010 

1104 

1001 

1014 

1004 

1009 

1967 

1006 

1015 

1019 

1019 

1016 

1015 

1014 

1010 

■»99 

1000 

1007 

1009 

1010 

1968 

1115 

'014 

1007 

1007 

1015 

1014 

1C16 

1013 

110* 

999 

998 

1011 

1009 

1969 

1017 

1011 

ion 

1003 

1012 

1014 

1013 

1018 

HOB 

1006 

999 

99* 

1007 

1970 

1009 

1006 

1005 

1005 

1H2 

1P12 

1012 

1010 

1110 

10O7 

1014 

1003 

1009 

MEAN 

1009.  P. 

10O5.2 

1111.2 

1010.3 

1013.0 

1012.9 

1014,7 

1011.6 

110T.2 

1001,4 

1005.3 

1005,6 

1008. 

9 

CLlNO 

1007.2 

1016-2 

1007.6 

1009.2 

1012.2 

1013.7 

1014,4 

1012.3 

1109,2 

1002,2 

1004.2 

1002.4 

1008. 

6 

TEMPERATURE  nsr,  r 
YEAR    JAN     FFB     MAP     A^H 


1961 

-  6.2 

-  7-8 

_ 

8.7 

2.2 

8.8 

12.7 

14.3 

12.5 

9.2 

-  1.7 

-  8.6 

-15.4 

.9 

1962 

-10.3 

-  6.9 

- 

6.7 

2.7 

7.1 

11.9 

14.7 

13.8 

7.6 

3.2 

-  5.4 

-  8,6 

1.9 

1963 

-  7.1 

-  4.7 

- 

4,4 

-   .1 

8.3 

10.9 

14.8 

13.9 

11.1 

2.7 

-11.1 

-  4,0 

2.5 

1964 

-  9.9 

-  6-6 

- 

8.2 

.9 

5.1 

13.3 

13.9 

12.6 

9.3 

1.7 

-  5,9 

-17.2 

.8 

1965 

-12.? 

-12.1 

2.5 

4.3 

7.4 

11.6 

15.0 

13.5 

12.1 

-   .7 

-  6.4 

-10.5 

2.0 

1966 

-12.4 

-  9.6 

. 

8,5 

1.8 

6,8 

13.0 

14,4 

12.4 

7,9 

.2 

-  8,1 

-U.8 

.5 

1967 

-13.8 

-  9.8 

- 

4.9 

1.7 

8.4 

13.4 

15,2 

14.6 

8.9 

2.1 

-  1.1 

-  8.9 

2.2 

1968 

-10. B 

-  4.9 

- 

2.0 

1.7 

9.r> 

12.7 

15,5 

14.6 

8.4 

.6 

-  5.5 

-14.3 

2.1 

1969 

-15.? 

-  7. a 

- 

1.9 

4.1 

8.7 

14.3 

15.? 

12.3 

9.4 

5.1 

-  4.6 

-  2.0 

3.1 

1970 

-12.7 

-  1-3 

1.9 

2.4 

8.9 

12.7 

13.9 

12.6 

8,0 

.3 

-  3.9 

-  9.5 

2.8 

MEAN 

-11.1 

-  7.2 

_ 

4.1 

2.2 

7.9 

12.7 

14.7 

13.3 

9.2 

1.4 

-  6.1 

-10.2 

1.9 

LINO 

-10.9 

-  7.8 

- 

4,8 

2.1 

7.7 

12.5 

13.9 

13.1 

f.fl 

1.7 

-  5.4 

-  9.8 

1.8 

PRECIPITATION  "M 


APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

38 

12 

9 

»5 

12 

28 

56 

49 

138 

71 

16 

24 

488 

1962 

22 

19 

15 

6 

39 

86 

18 

49 

37 

40 

12 

27 

370 

1963 

53 

34 

3" 

45 

11 

46 

70 

71 

25 

26 

3 

38 

460 

1964 

9 

?9 

27 

23 

25 

44 

27 

55 

21 

59 

69 

16 

404 

1965 

14 

17 

21 

8 

13 

24 

44 

40 

U7 

37 

47 

37 

419 

1966 

16 

20 

11 

18 

19 

7 

18 

63 

62 

22 

28 

27 

311 

1967 

32 

?6 

25 

12 

27 

37 

63 

75 

73 

13 

44 

61 

488 

1968 

21 

42 

7 

22 

41 

16 

34 

18 

27 

41 

27 

11 

307 

1969 

7 

19 

3 

T 

22 

5 

54 

8 

20 

23 

21 

2* 

206 

1970 

22 

14 

7 

7 

11 

22 

52 

57 

28 

41 

31 

41 

333 

MEAN 

23.4 

23*2 

16.3 

17.6 

22." 

31-5 

43.6 

48.5 

54.8 

37.3 

29.8 

30.6 

378.6 

CLINO 

20 

18 

13 

U 

13 

25 

47 

65 

64 

47 

26 

24 

373 

NORTH  AMERICA  n 

ANNETTE  ALASKA*  U.S,  WMO  70398   55  02N  131  3*W    3*  M 

NOTES  DM  PAGE  5 

STATION  PRESSURE  M* 
YEA*    JAN     FFB     MA»     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

10C5 

1001 

100? 

1011 

1013 

1013 

1016 

101* 

1"13 

1006 

1006 

100* 

1009 

1962 

101* 

1012 

1011 

1008 

101* 

101* 

1017 

1011 

1010 

1006 

999 

1007 

1010 

1963 

lnl9 

1005 

1009 

1007 

1012 

1012 

1012 

101* 

1006 

999 

1000 

1009 

1009 

196* 

999 

1013 

1006 

1011 

loU 

1011 

1010 

1011 

1011 

1007 

1007 

1001 

1008 

1965 

1005 

100T 

1019 

1009 

101* 

101* 

1015 

1013 

1017 

100* 

1003 

1002 

1010 

1966 

100* 

1007 

1003 

1016 

1011 

1011 

1013 

1013 

1009 

1007 

1007 

1000 

1008 

1967 

1001 

1006 

1008 

1012 

101* 

1013 

101* 

1013 

1006 

1002 

1010 

1008 

1009 

1968 

1005 

1008 

1006 

10U 

1013 

1012 

1015 

1011 

1010 

1001 

1002 

1005 

1008 

1969 

1O06 

1000 

1014 

1005 

1013 

1011 

101* 

1008 

1O07 

1011 

1003 

1003 

1008 

1970 

1005 

'012 

1012 

1009 

1013 

1013 

101* 

1013 

1011 

1008 

1008 

1000 

1010 

MEAN   1006.3  1007.1  1009,0  1009.9  1013. u  1012.*  101*. 0  1012.1  1010.0  1005,1  100*. 5  1003,9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1009 

1005 

1006 

lOlS 

1017 

1017 

1020 

1018 

1017 

1010 

1010 

1009 

1013 

1962 

1018 

1016 

1015 

1012 

1018 

1018 

1021 

1015 

101* 

1010 

1003 

1011 

101* 

1963 

1023 

1009 

1013 

10I1 

1016 

1016 

1016 

1018 

1010 

1003 

100* 

101* 

1013 

196* 

1003 

1017 

1010 

1015 

1017 

1015 

101* 

1015 

1015 

1011 

1011 

1005 

1012 

1965 

1009 

1011 

102* 

1013 

1018 

1018 

1019 

1017 

1021 

1008 

1008 

1006 

101* 

1966 

1008 

1011 

1007 

1020 

1015 

1015 

1017 

1017 

1013 

1011 

1011 

100* 

1012 

1967 

1005 

1010 

1012 

10l6 

1018 

1017 

1018 

1017 

1010 

1006 

101* 

1012 

1013 

1968 

1009 

1012 

1010 

1015 

1017 

1016 

1019 

101* 

101* 

1005 

1006 

1009 

1012 

1969 

1011 

1004 

1018 

1009 

1017 

1015 

1018 

1012 

ion 

1015 

1007 

1007 

1012 

1970 

1009 

1016 

1016 

1013 

1017 

1017 

1018 

1017 

1015 

1012 

1012 

1005 

101* 

MEAN 

1010.* 

1011. 1 

1013.1 

1013.9 

1017, (, 

1016.* 

1018.0 

1016.0 

101*. 0 

1009.1 

1008.6 

1008,2 

1013.0 

CLINO 

1010.3 

1U11. 6 

1011,3 

1013.6 

1016,0 

1016.0 

1017,7 

1016.8 

101*. 9 

1010,9 

1010.3 

1008,2 

1013.1 

TEMPERATURE  Ogr,  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR 


1961 

3.9 

3.2 

*.7 

6.8 

10,6 

12.6 

16,6 

15.7 

11.7 

7.6 

2.4 

1.4 

8.1 

1962 

2.2 

2.* 

2.1 

6.3 

9.* 

11. T 

15.5 

15.1 

12,9 

9.* 

6.7 

4.2 

8.2 

1963 

2.7 

7.1 

*.9 

7.1 

10.3 

11.3 

15,1 

16.* 

1'.9 

9,4 

3.1 

*,  ' 

8.8 

196* 

2.0 

3.7 

2,6 

*.« 

8,6 

13.6 

13.1 

13.2 

11.* 

8,1 

2.4 

-  3.3 

6.7 

1965 

.1 

1.* 

3,6 

5.9 

7.7 

10.8 

13,9 

15.2 

13.2 

8.3 

3.8 

.6 

7.0 

1966 

-  1.7 

2.* 

*.o 

6.0 

7.9 

12.0 

15,5 

l*.l 

12.6 

7,6 

3.7 

3.8 

7.3 

1967 

-  1.7 

*-0 

2,1 

6.7 

9,6 

1*.7 

1*,* 

16.1 

12.9 

9,1 

5.9 

-   .* 

8.2 

1968 

•  1 

3.7 

5.6 

3.5 

U.7 

12.8 

15,8 

15.4 

11.9 

8.1 

5.9 

-   .* 

8.0 

1969 

-  6.0 

2.2 

*.* 

6.8 

12.1 

16.8 

15.0 

1*.* 

14.3 

10.4 

5.8 

*.7 

8.* 

1970 

.9 

9.5 

6.8 

7.0 

10.1 

13.8 

13.7 

13.8 

11.4 

9.0 

4.1 

-   .3 

8.0 

MEAN 

.3 

3-6 

4.1 

6.3 

9.8 

13.0 

1*,9 

1*.9 

12.6 

8.7 

4.* 

1.4 

7.8 

CLINO 

1.3 

1.7 

3.2 

6.1 

9.3 

12.1 

13,8 

14.* 

12.0 

8.2 

4.7 

2,2 

7.* 

PRECIPITATION  MM 


DEC 


1961 

2*6 

351 

2*7 

188 

86 

132 

73 

191 

1*8 

580 

393 

376 

3011 

1962 

*89 

19 

154 

310 

59 

19* 

76 

208 

267 

38* 

388 

*00 

29*8 

1963 

207 

*20 

107 

17* 

93 

212 

1*2 

20 

*31 

*9* 

267 

372 

2939 

196* 

379 

336 

281 

206 

126 

97 

158 

266 

7*8 

*73 

251 

249 

3070 

1965 

393 

*59 

76 

251 

209 

125 

85 

99 

6* 

690 

291 

348 

3090 

1966 

28* 

298 

*35 

82 

373 

57 

70 

122 

?39 

*55 

157 

24u 

2812 

1967 

235 

389 

76 

59 

202 

76 

223 

260 

39* 

455 

153 

308 

2830 

1968 

281 

1*7 

265 

3*6 

*0 

105 

122 

163 

ib* 

478 

358 

124 

2815 

1969 

86 

f>6 

8" 

271 

lib 

72 

155 

286 

12* 

2*3 

632 

413 

2573 

1970 

197 

20* 

199 

206 

285 

140 

1*6 

200 

300 

388 

92 

173 

2530 

MEAN 

279.7 

27Q.9 

192.9 

209.3 

158.9 

121.0 

125.0 

1«1.5 

760.1 

46*. 0 

298.2 

300.3 

2861 

CLINO 

289 

217 

2*3 

232 

1B0 

1** 

153 

191 

251 

429 

372 

308 

3009 

12  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BARROW  ALASKA'  U.S.  WMO  70026   71  18N  156  *7W    12  M 

NOTES  ON  PAGE  5 

STATIOM  PRESSuBE  MP 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

10?  1 

'022 

1023 

102* 

1018 

1014 

ioio 

1011 

1009 

1011 

1007 

1022 

1016 

1962 

1019 

10?0 

102* 

1019 

1018 

101* 

1015 

1008 

1O09 

1011 

1009 

1021 

1016 

1963 

1026 

1U?1 

lf>18 

10U 

1016 

1010 

1009 

1009 

1014 

1010 

1019 

1013 

1015 

1964 

1012 

1016 

1022 

1018 

1016 

1016 

1012 

1012 

1014 

1010 

1018 

1022 

1016 

1965 

1024 

10?B 

1021 

1015 

1016 

1015 

1016 

1010 

1017 

1007 

1008 

1014 

1016 

1966 

1020 

1017 

1023 

1029 

1013 

1011 

1012 

1013 

1008 

1013 

1016 

1016 

1016 

1967 

1012 

1016 

1021 

1015 

1016 

1015 

1009 

1010 

1011 

1011 

1011 

1015 

101* 

1968 

1021 

102* 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1015 

1012 

1007 

1017 

1019 

1016 

1969 

102* 

1018 

102? 

1015 

1022 

1017 

1010 

1009 

1016 

1012 

1015 

1011 

1016 

1970 

1032 

1022 

102* 

1017 

1018 

10  12 

1011 

1009 

1012 

101* 

1015 

1015 

1017 

MEAN   1021.1  1020.4  1021.*  1018.3  10l7,o  101*. 0  1012.0  1010.6  1012,2  1010,6  1013,5  1016,8   1015.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M" 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1022 

1023 

1023 

102* 

1019 

1015 

1011 

1012 

1009 

1012 

1008 

1023 

1017 

1962 

1020 

'021 

1025 

1020 

1019 

1015 

1015 

1009 

1O09 

1012 

1010 

1022 

1016 

1963 

1027 

'022 

1018 

1015 

1017 

1011 

1010 

1010 

1014 

1010 

1020 

1014 

1016 

1964 

1013 

1017 

1023 

1019 

1017 

1017 

1013 

1013 

1014 

1011 

1019 

1023 

1017 

1965 

1025 

10?9 

1022 

1016 

1017 

1016 

1017 

1011 

101» 

1007 

1009 

1014 

1017 

1966 

1021 

1018 

102* 

1029 

10]* 

1012 

1013 

1014 

loo' 

101* 

1017 

1017 

1017 

1967 

1012 

1017 

102? 

10  16 

1017 

1016 

1009 

1011 

1012 

1011 

1011 

1016 

1014 

1968 

1022 

1025 

1017 

1017 

1018 

1017 

1016 

1016 

1012 

1008 

1018 

1019 

1017 

1969 

102* 

1019 

102? 

1016 

1022 

1017 

1010 

1010 

1016 

1013 

1015 

1012 

1016 

1970 

1032 

102} 

1025 

1017 

1019 

1013 

1011 

1009 

1013 

1015 

1016 

1016 

1017 

MEAN 

1021. » 

1021.* 

1027,1 

101B.9 

1017,9 

1C1*.9 

1012.5 

1011.5 

1012.5 

1011,3 

1014.3 

1017.6 

1016. 

4 

LINO 

1019.2 

10?1.0 

1020,8 

1018.* 

HUB, 3 

1015.1 

1012.0 

1011.* 

1012,7 

ioio.o 

1016.0 

1016,3 

1015. 

9 

TEMPERATURE  OeO.  e 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-23.9 

-32.7 

-29,3 

-21.9 

- 

5.B 

1<4 

3.4 

1.9 

1 

■  0 

-  9.0 

-16.8 

-26.7 

-13.2 

1962 

-19.1 

-21.1 

-25.3 

-IB.  8 

- 

8,6 

1.* 

*.7 

5.8 

- 

1 

,1 

•  8,2 

-16.1 

-22.7 

-10.8 

1963 

-22. P 

-?7-l 

-28.7 

-15.1 

- 

3.6 

1.0 

2.7 

2.5 

• 

1 

,3 

-11.3 

-20.7 

-20.0 

-12.0 

1964 

-29.0 

-33.7 

-30,7 

-23.7 

- 

7,9   - 

.1 

3.* 

1.6 

- 

2 

,  a 

-10.6 

-18.6 

-30.3 

-15.2 

1965 

-29.4 

-32.* 

-22,6 

-16.6 

- 

8,4   - 

.7 

3.5 

3.* 

- 

1 

,5 

•  12.6 

-10.7 

-24.7 

-12.7 

1966 

-26.5 

-30.2 

-30,5 

-20.6 

. 

8,b 

1.7 

3.0 

1.6 

„ 

,6 

-  7.5 

-14.2 

-24.6 

-13.1 

1967 

-24.4 

-26.8 

-22.6 

-14.4 

- 

5.5 

.8 

3.1 

2.3 

• 

3 

,7 

-10,7 

-18.9 

-22.6 

-11.9 

1968 

-23.1 

-31.8 

-2*. 3 

.20.8 

- 

5.7 

.6 

5,7 

5.3 

,4 

■  8.3 

-19.8 

-24.9 

-12.2 

1969 

-24.P 

-?b.5 

-2*. 2 

-16.7 

- 

6.* 

.8 

1.5 

•   .1 

. 

1 

,2 

-  8,9 

-23.2 

-22.1 

-12.8 

1970 

-2*. 7 

-27.2 

-28.0 

-19.4 

- 

7.2 

.5 

3,2 

1.7 

- 

3 

,  5 

-17,5 

-20.1 

-23.4 

-13.8 

MEAN 

-2*.  8 

-?9.2 

-26,6 

-18.8 

. 

6,8 

.7 

3.* 

2.6 

„ 

1 

,* 

-10.5 

-17.9 

-24.2 

-12.8 

UNO 

-26.8 

-27.9 

-25,9 

-17.7 

- 

7,6 

.6 

3,9 

3.3 

- 

iR 

-  8.6 

-18.2 

-24,0 

-12.5 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

7 

2 

6 

4 

0 

2 

*6 

33 

8 

11 

5 

3 

127 

1962 

26 

17 

* 

7 

11 

* 

31 

37 

25 

13 

1 

2 

ISO 

1963 

13 

7 

38 

35 

8 

2 

*2 

71 

5 

23 

3 

I 

248 

1964 

2 

10 

T 

2 

10 

9 

2 

9 

3 

21 

7 

* 

79 

1965 

1 

T 

7 

17 

9 

1 

20 

23 

11 

17 

29 

13 

148 

1966 

3 

1 

5 

7 

4 

9 

51 

14 

12 

12 

13 

6 

138 

1967 

5 

1 

9 

3 

6 

7 

36 

8 

5 

8 

11 

19 

118 

1968 

10 

1 

4 

1 

* 

11 

5 

2 

15 

8 

1* 

6 

83 

1969 

3 

3 

1 

4 

13 

7 

9 

22 

0 

11 

6 

3 

82 

1970 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

* 

9 

4 

4 

12 

2 

48 

MEAN 

7.2 

4.7 

7,8 

8.4 

6.7 

5.3 

2*. 6 

22. 8 

8.8 

12.8 

10. 1 

5.9 

125.1 

CLINO 

5 

4 

3 

3 

3 

9 

20 

23 

16 

13 

6 

4 

109 

NORTH  AMERICA 


BARTER  ISLANO 
NOTES  ON  PAGE  6 

STATION  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     FEB 


ALASKA*  U.S. 


WMO  70086   70  08N  U3  3flW    15  m 


APR 


1961 

1019 

1020 

1020 

1022 

1016 

1013 

1010 

1009 

1O08 

1010 

1007 

1020 

1015 

1962 

1019 

10?0 

1021 

101B 

1017 

1012 

101* 

1008 

1007 

1008 

1007 

1019 

101* 

1963 

1026 

1019 

1017 

1013 

1015 

1008 

100R 

1009 

1012 

1006 

1017 

1013 

101* 

196* 

1010 

'013 

1021 

1017 

1017 

101* 

1011 

1010 

1013 

1008 

1016 

1021 

101* 

1965 

10?2 

102* 

1020 

10U 

101* 

1013 

1015 

1010 

101* 

1006 

1010 

1012 

1015 

1966 

1020 

1015 

1020 

102? 

1011 

1010 

1012 

1011 

1O06 

Kill 

1016 

101* 

101* 

1967 

1011 

1015 

1021 

1016 

1016 

1013 

1009 

1010 

1008 

1010 

1010 

1015 

1013 

1968 

1022 

10?3 

1016 

1013 

1018 

101S 

1016 

1015 

1012 

1006 

1012 

1019 

1016 

1969 

102* 

1015 

1020 

1013 

1019 

1013 

100" 

1007 

101* 

1011 

1012 

1008 

101* 

1970 

1028 

10?0 

1021 

10U 

1017 

1010 

1009 

1007 

ion 

1012 

101* 

1013 

1015 

MEAN       1020.1     1018.*    1019.7    1016.9    101&.0    1012.3    1011,3    1009.6    1010,5    IGOB.B    1012.1    1015.* 
SEA    LEVEL    PRESSURE    MB 
YEAR         JAN  MB  MAR  APR  MAY  JuN  JUL  AUG  S£P  OCT  NOV  DEC 


1961 

1021 

1022 

1022 

102* 

1018 

1015 

1012 

1011 

1010 

1012 

1009 

1022 

1017 

1962 

1021 

1022 

1023 

1020 

1019 

101* 

1016 

1010 

1009 

1010 

1009 

1021 

1016 

1963 

1028 

1020 

1019 

1015 

1017 

1010 

1010 

1011 

101* 

1008 

1019 

1015 

1016 

196* 

1012 

1015 

1023 

1019 

1019 

1016 

1013 

1012 

101* 

1010 

1018 

1023 

1016 

1963 

102* 

1026 

1022 

1016 

1016 

1015 

1016 

1012 

1016 

1008 

1011 

101* 

1016 

1966 

1022 

1017 

1022 

1029 

1013 

1012 

1013 

1013 

1008 

1013 

1018 

1016 

1016 

1967 

1013 

1017 

1023 

1018 

1018 

1015 

1011 

1012 

1010 

1012 

1012 

1017 

1015 

1968 

102* 

1023 

1018 

1017 

1020 

1017 

1018 

1017 

1013 

1008 

101* 

1021 

1018 

1969 

1026 

1017 

1022 

1015 

1021 

1017 

1010 

1009 

1016 

1013 

101* 

101O 

1016 

1970 

1030 

1022 

1023 

1016 

1019 

1012 

1011 

1009 

1013 

101* 

1016 

1016 

1017 

MEAN       1022.1    1020.3    1021,7    1018.9    1018,0    101*.  3    1013,0    10U.6    1012,3    1010,6    101*. 0    1017,5 
TEMPERATURE    PEG    C 
YEAR         JAN  FEB  MAR  APR  MAY  jUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1961 

-23.9 

-32.3 

-29.3 

-23.3 

- 

5.1 

1.9 

4.8 

3.* 

■  6 

-11.0 

-20.5 

-28.* 

-13.6 

1962 

-20.0 

-20.5 

-25,* 

-18. i 

- 

8.1 

1.9 

4,3 

5.2 

- 

.3 

-  6,* 

-1*,1 

-20,3 

-10.2 

1963 

-23.7 

-23.3 

-2»,8 

.14.2 

- 

2.8 

1-1 

*,* 

4.4 

„ 

.2 

-  9,6 

-22.1 

-18. 1 

-11.1 

196* 

-27.9 

-31.* 

-30,3 

-23.3 

- 

6.2 

.3 

3,6 

2.7 

„ 

,* 

.  9,* 

-17.* 

-30.7 

-14.2 

1963 

-30.3 

-3S.6 

-21,9 

.15.3 

- 

6.B 

-   .6 

2,3 

2.9 

- 

.7 

-12.7 

-13.6 

-25.1 

-13.1 

1966 

-27.8 

-31.* 

-30,2 

-21.6 

_ 

7.1 

2.* 

'.1 

2.5 

1.0 

-  7,5 

-13.7 

-23.7 

-12.7 

1967 

-23.6 

-29.3 

-23.8 

•  13.T 

. 

*.S 

1.9 

4.7 

2.7 

.9 

-11.8 

-18.7 

-22.6 

'11.9 

1968 

-23.0 

-32.6 

-23,2 

-20.0 

• 

*,  s 

1.1 

6.0 

*.9 

,2 

-  8.1 

-19.5 

-25,1 

-12.0 

1969 

-26.9 

-31.6 

-25.0 

-13.8 

. 

4.7 

.6 

3.7 

.8 

• 

,9 

-  5.9 

-21.3 

-21.0 

-12.2 

1970 

-26.3 

-P7.3 

-28,5 

-18.1 

- 

6.7 

.8 

3,8 

A. 7 

>.« 

•  16,2 

-18.2 

-26,0 

-13.* 

MEAN 

-23.* 

-29.7 

-26,5 

-18.3 

_ 

5.7 

1-1 

*,3 

3.4 

m 

.5 

-  9,9 

-17.9 

-24.1 

-12.4 

CLINO 

-27.1 

-28.7 

-26,1 

-17.3 

- 

6.3 

1.2 

5,2 

4.4 

.1 

.  8,2 

-17.7 

-23.6 

-12.0 

PRECIPITATION    mm 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

2       I 

7 

6 

4 

20 

71 

28 

22 

25 

4 

4 

195 

1962 

10*      \ 

)       2 

3 

4 

3 

40 

26 

27 

7 

5 

9 

249 

1963 

45       I 

I       9 

31 

2 

4 

38 

II 

3 

33 

13 

5 

227 

196* 

2       1 

,        T 

6 

10 

14 

13 

38 

11 

14 

7 

11 

130 

1965 

3       1 

7 

5 

12 

2 

40 

37 

13 

10 

19 

17 

165 

1966 

1       • 

5 

1 

5 

18 

41 

57 

38 

22 

21 

15 

229 

1967 

<      ! 

37 

9 

38 

25 

66 

9 

18 

11 

12 

9 

244 

1968 

19       ( 

,        T 

T 

22 

33 

8 

21 

8 

5 

17 

6 

145 

1969 

1       i 

2 

3 

2 

2 

23 

38 

2 

3 

13 

4 

98 

1970 

i    r 

P      12 

3 

3 

3 

8 

13 

11 

23 

7 

6 

107 

MEAN 

18.6     ( 

.4     8,1 

6.7 

10.2 

12.4 

34,8 

30.5 

15.3 

15.3 

12.0 

8.6 

17B.9 

CLINO 

10       1 

3 

4 

6 

13 

22 

27 

24 

21 

10 

7 

158 

14  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BETHEL  ALASKA'  U.S.  WHO  70219   60  *7N  161  *8W    *0  M 

NOTES  ON  PAGE  6 


STATION  PRESSURE  M* 


NOV     DEC 


1961 

997 

'0"« 

1007 

1013 

1008 

1012 

1013 

1005 

1006 

1005 

1000 

1012 

1007 

1962 

1018 

1U13 

1009 

1013 

1012 

1012 

1015 

1009 

100* 

999 

99* 

1012 

1009 

1963 

1013 

1006 

1013 

101 1 

1011 

1006 

1011 

1011 

1O01 

998 

1010 

997 

1007 

196* 

996 

10"0 

1012 

loos 

1017 

1011 

1010 

1007 

1006 

1002 

1007 

1018 

1008 

1965 

1005 

1008 

1010 

1013 

1010 

1007 

1016 

1013 

1008 

1002 

1007 

1009 

1009 

]966 

1002 

1006 

1011 

1017 

1009 

lou 

1C12 

1006 

1001 

1003 

1016 

1006 

1008 

1967 

1007 

1002 

101P 

1016 

lul7 

1012 

101* 

1005 

996 

1002 

1002 

1009 

1008 

1968 

1020 

1005 

100* 

_ 

- 

- 

„ 

- 

- 

f 

99* 

1015 

_ 

1969 

1017 

998 

100*> 

1002 

100B 

1010 

1013 

1011 

loo* 

1002 

1001 

99l 

1005 

1970 

1014 

999 

1002 

1005 

1010 

1009 

1007 

1006 

mn 

100B 

1013 

1006 

1008 

MEAN   1008.9  100*. 1  1009.6  1010.9  1011.3  1010.0  1012.3  1008.1  100*. 1  1002.3  100*.*  1007,5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     EFB     MAP     A?P     MftY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

999 

1005 

1009 

10lj 

1010 

101* 

101* 

1007 

1O07 

1007 

1002 

1013 

1009 

1962 

1020 

101* 

1011 

101* 

1013 

101* 

1017 

ion 

1006 

1000 

996 

1013 

1011 

1963 

1015 

IOOT 

1015 

1012 

1012 

1008 

1013 

1012 

1003 

999 

1011 

998 

1009 

196* 

997 

1001 

1013 

1009 

1019 

1012 

1011 

1008 

10Q8 

1003 

1008 

1019 

1009 

1965 

100* 

1009 

1011 

101* 

1011 

1008 

1017 

101* 

1010 

100* 

1008 

1010 

1010 

1966 

1003 

looi 

1013 

1018 

1010 

1013 

101* 

1007 

mo2 

1005 

1017 

1007 

1010 

1967 

1008 

ioo« 

1020 

1017 

1019 

1013 

1015 

1007 

998 

100* 

100* 

1010 

1010 

196B 

1021 

1007 

lOO9 

a 

- 

_ 

_ 

. 

- 

- 

995 

1016 

- 

I9ft9 

1019 

'O^O 

1008 

100* 

loio 

1011 

101* 

1012 

1005 

100* 

1003 

992 

1007 

l970 

1015 

1000 

1003 

1007 

1012 

1010 

1009 

100B 

1012 

1009 

1015 

1007 

1009 

MEAN 

1010.3 

1005.5 

1011 .2 

1012.2 

1012.9 

1011.* 

1013.8 

1009.6 

1005.7 

1003,9 

1005.9 

1008.5 

1009. 

2 

CLINO 

1006.8 

1007.7 

1009,8 

1008.6 

1UQ9,* 

1011.8 

1013,0 

1010.8 

1008,0 

1002,6 

1005.2 

1004,8 

1008. 

2 

TEMPERATURE  DEC-  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  -11.6   -20-6   -15.8   -  6.2     6.3     8.B    10.7    11.1     7,5   -  3.2   -  7.3   -20.6    -  3.* 

1962  -18.2   -  7.1   -  9.3   -  *.B     2.3    10.1    15.1    11.5     5,5   -   ,8   -10.1   -16.2    -  1.8 

1963  -  6.9   -11.7   -  9.*   _  7,0     *,B     8.*    12.3     9.7     9,1   -  3.8   -16.2   -  ».*    -  1.7 
196*  -15.1   -18.*   -16.1   -  6.9   -   ,b    U.*    13.7    11.2     8.*   -   ,1   -11,2   -19,*    -  3.6 

1965  -18.1   -20.3   -  3,3   -  3,1  .3     9.2    10,9    10.1     6,9   -  *,3   -  5.2   -16.6    -  2.6 

1966  -1*,7   -10. 6   -19.5   -  5-0  .7    n.o    11,8    10.9     7.7   -  3,2   -  6.2   -16.0    -  2.8 

1967  -13.7   -12.*   -  6,3   -   ,6     5,8    12.2    12,0    12.*     7,*   -  2,6   -  5,3   -12.2    -   .3 

1968  -11.6   -15.5   -10,*   -  *,9     5.3    U.3    1*.*    12.1     5,6   -  1,6   -  7.*   -17,3    -  1.7 

1969  -12.7   -13.5   -  8,2   -  2.7     7,5    11.3    12.1     9,*     8,7     1.7   -12.5   -10,9    -   .8 

1970  -2*. 3   -  8.7   -  7,*   -  5.*     6.3    11.1    10,9    10.*     5.2   -  3,5   -  2.5   -1*,8    -  1.9 

MEAN  -1*.7   -13.9   -10.6   -  *,7     3,9    10.5    12,*    10.9     7,*   -  2,1   -  8,*   -15,3    -  2.1 

CLINO  -15.8   -13.2   -11,3   -  3,*     3.9    10.9    12,6    U.3     7,0   -   ,3   -  8.2   -15,1    -  1,8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     EEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SE^     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  2 

1962  8 

1963  60 
196*  8 

1965  15 

1966  2 

1967  22 
I9b8  12 

1969  10 

1970  3 

MEAN  1*. 

CLlNQ  28 


5 

11 

33 

1* 

29 

98 

69 

89 

52 

26 

28 

*56 

12 

11 

7 

*2 

19 

28 

90 

59 

22 

* 

16 

318 

2 

*0 

15 

3* 

8* 

52 

1*8 

51 

23 

3 

9 

521 

9 

21 

22 

18 

20 

17 

*3 

37 

29 

17 

18 

259 

?5 

2* 

16 

12 

18 

29 

87 

87 

3 

30 

13 

361 

73 

% 

* 

H 

2* 

61 

66 

1* 

*8 

39 

1* 

309 

6 

2? 

39 

3 

67 

57 

51 

16 

10 

63 

21 

377 

b 

3 

9 

25 

30 

*1 

*6 

11 

27 

9 

2* 

2*3 

11 

1? 

2 

5 

20 

63 

83 

20 

22 

1 

1* 

263 

8 

12 

13 

33 

17 

88 

77 

22 

62 

*1 

SB 

*3* 

10-7 

16,1 

16,0 

19.7 

32.8 

53,* 

76.0 

*0.6 

29,8 

23.3 

21.5 

35*. 1 

28 

26 

15 

2* 

30 

52 

107 

66 

39 

27 

26 

*68 

NORTH  AMERICA  15 

CAPE  SAINT  ELMS  ALASKA'  U.S.  WMO         59  *8N  1*4  36W    15  M 

NOTES  HN  PAGE  6 

TEMPERATURE  D£C  C 


YEAR 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

may 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

l»6l 

3.* 

1.9 

2 

,s 

4.7 

».5 

11.6 

12.7 

13.1 

10,9 

J. 7 

2.4 

- 

1.8 

6.3 

1962 

.1 

.4 

- 

.ft 

3.$ 

6.2 

9.1 

12.4 

14.7 

11.5 

7.1 

4.2 

.1 

5.7 

1963 

1.9 

1.6 

1 

.7 

3.0 

1.1 

9.9 

12.8 

13.7 

1I.A 

7.7 

.2 

3.8 

6.5 

196* 

1.* 

1-5 

- 

,1 

3.4 

6.2 

10.8 

12.3 

12.4 

10,9 

6.1 

1.6 

- 

4.7 

5.2 

1965 

- 

1.6 

-  2.2 

1 

,  \ 

3.3 

5.0 

7.5 

10.3 

11.* 

10.3 

S.5 

2.2 

* 

.2 

4.4 

1966 

. 

1.3 

•  4 

_ 

.ft 

4.3 

5.b 

10.3 

11.7 

U.6 

10,6 

5.3 

1.2 

.8 

5.0 

1967 

- 

.3 

1-3 

,3 

3.8 

7.8 

9.9 

11.7 

12.4 

10,4 

6.2 

3.3 

1.4 

5.7 

1968 

. 

2.2 

1-3 

1 

i* 

3.1 

7.7 

10.6 

13.7 

13.7 

10.3 

S.9 

3.9 

- 

.1 

5.B 

1969 

- 

4.6 

.4 

1 

,9 

4.6 

5.9 

10.2 

12.4 

11.6 

10,4 

8,2 

3.  * 

4.7 

5.8 

1970 

- 

.5 

4.2 

3 

.^ 

3.7 

6.9 

9.6 

11.0 

10.9 

9,3 

6.1 

3.3 

- 

.8 

5.6 

MEAN    -   .4     1.3     1,2     3.7     6.8    10.0    12,1    12.6 

PRECIPlTATIOM  "M 


DEC 


1961 

133 

77 

lie 

92 

196 

100 

252 

290 

427 

416 

254 

212 

2567 

1962 

289 

131 

136 

1B8 

186 

277 

231 

98 

100 

107 

26 

151 

1920 

1963 

300 

241 

210 

i«7 

209 

127 

221 

116 

316 

310 

192 

419 

2848 

1964 

2*2 

385 

139 

217 

186 

137 

154 

321 

246 

362 

302 

120 

2811 

1965 

206 

*3 

32* 

223 

226 

203 

166 

172 

350 

405 

163 

285 

2776 

1966 

15* 

1*0 

2*9 

1*1 

238 

38 

108 

310 

459 

370 

229 

256 

2692 

1967 

156 

180 

225 

117 

68 

128 

172 

407 

513 

228 

412 

448 

3054 

1968 

165 

476 

18« 

2*3 

13» 

70 

105 

66 

?8B 

349 

260 

80 

2*28 

1969 

54 

121 

2*0 

124 

208 

57 

202 

102 

?0« 

396 

280 

500 

2492 

1970 

134 

2*6 

277 

2*1 

76 

113 

193 

317 

193 

217 

96 

213 

2356 

MEAN    183.3   207.0   210.6   179.3   173.1   125.0   180.4   219.9   310,0   316,0   221.4   26B.4   259*. 4 


16  WORLD  WEATHER  RECORDS 

COLD  BAY  ALASKA*  U.S.  WMO  7031*   55  12N  162  43W    JO  M 

NOTES  ON  PAGE  6 

STATION  PRFSSu">E  M? 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     «AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

987 

996 

1002 

1013 

1003 

1014 

1014 

1004 

1O08 

1006 

998 

1003 

1004 

1962 

1012 

1006 

100* 

1012 

1011 

1014 

1014 

1010 

1005 

996 

987 

1003 

1006 

1963 

1003 

997 

101* 

10U 

1010 

1006 

1C14 

1012 

998 

997 

1001 

989 

1004 

1964 

9B8 

994 

100* 

1007 

1016 

1008 

1009 

1006 

1004 

1002 

1001 

1013 

1005 

1965 

996 

iooi 

1002 

ion 

1007 

1002 

1014 

1012 

1005 

998 

1008 

1004 

1005 

1966 

991 

1005 

1005 

1009 

1008 

1007 

ion 

1004 

998 

1004 

1015 

99? 

1005 

1967 

1002 

997 

1016 

1017 

1013 

1009 

1017 

1003 

992 

997 

1000 

1003 

1006 

1968 

1015 

994 

1003 

1003 

1010 

1011 

1010 

1009 

1006 

999 

987 

1010 

1004 

1969 

1014 

991 

1002 

998 

1003 

1004 

1014 

1014 

1000 

996 

995 

982 

1001 

1970 

1005 

989 

995 

1004 

1007 

1006 

100* 

1007 

mo5 

1006 

1014 

10O2 

1004 

MEAN   1001.3   997.2  1004,9  1008.5  1008.8  1008.1  1012.3  1008.1  1002.1  1000.1  1000.6  1000.6   1004.4 
SEA  LEVEL  PRFS^URE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

991 

1016 

1007 

992 

999 

10O2 
1010 
10O1 
997 
10O5 

1006 
100* 
1017 

1010 

100* 

1017 
1016 
1014 
1011 
1015 

1007 
1015 
1013 
1020 
1011 

1017 
1018 
1010 
1012 
1005 

1017 
1018 
1018 
1013 
1018 

1008 
1014 
1016 
1010 
1016 

1012 
1O09 
1002 
1008 
1009 

1010 
1000 
1000 

1006 
1001 

1002 
991 
1005 
1005 
1011 

1007 
1007 
992 
1016 
1008 

1008 
1010 
1008 
1008 
1009 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

994 
1006 
1019 

1018 
1008 

lUOB 

iooi 

998 
99b 
99i 

1009 
1020 
1007 
100? 
998 

1013 
1021 
1007 

1001 

1007 

1012 
1017 
1014 
1007 
1011 

1011 

1013 
1015 
1008 
1010 

1015 
1021 
1014 
1018 
1010 

1008 
1007 
1013 
1017 
1010 

1O02 
996 
1"10 
1004 
1009 

1008 
1001 
1003 
999 
1009 

1019 

1003 

991 

999 

1018 

1001 

1007 

1014 

986 

1006 

1008 
1009 
1009 
1005 
1007 

MEAN 
CLINO 

1005, 
1004, 

,0 
,0 

IOOI, 

1004, 

,0 
,b 

100«, 
1010, 

,4 
|0 

1012, 

1008 

,2 
,4 

1012, 
1007, 

,7 
,2 

1011, 
1011, 

9 
,8 

1016, 

1015, 

2 

,6 

ion, 

1013, 

,9 

4 

1006, 
1008, 

1 
,2 

1003, 

1002, 

7 
,6 

1004, 
998, 

,4 
,8 

1004, 
1002, 

,4 
,1 

1008.2 
1007.2 

TEMPERATURE 

ngr,  c 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  5, 
1, 

-  1, 

-  2, 

,6 
.2 
,2 
■  1 
,6 

-  4, 

-  1, 

-  3, 

-  4, 

8 

,7 
6 
2 
'1 

-  3, 

1, 

-  1, 
2, 

,8 
,4 
,3 
,5 
|0 

1' 

,6 
,1 

,5 
,4 
8 

5, 
3, 
4, 
3, 
2, 

? 

4 

9 
4 
,4 

7, 
7, 
7. 
8, 
6, 

3 

0 

,T 

,0 

9 

9, 

10, 

10, 

8, 

9, 

8 
8 
3 
8 
3 

10. 
11. 
10, 
9, 
10. 

3 
2 
3 
,2 
2 

8, 
8, 
9, 
8, 
9, 

9 
2 
2 

4 

,4 

3, 
4, 
3, 
4, 
2, 

8 
2 

4 
3 
6 

1, 

2, 

-  2, 

2! 

,9 
,1 

,0 
,5 
,2 

-  3, 

-  1, 

-  l! 

,2 
,5 
il 
,9 
,9 

3.0 
3.4 
3.8 
3.0 
3.2 

1966 
1967 
1968 
1969 
197Q 

-  3, 

-  2, 

-  5, 

,4 
•  1 
,1 
.1 

,3 

-  1, 

-  4, 

-  2, 

-  2, 

■2 
,9 
,4 
,2 
2 

-  5, 
1, 

,9 
,4 
,9 
,3 
,1 

1, 
3, 
1' 
1, 

,3 

,4 
,2 
,4 
,1 

3, 
5, 
5, 
5, 

4, 

<> 
,3 

,4 
,9 

6, 
8, 
7. 
8, 
8. 

6 
2 

4 
3 
6 

9, 
11, 
11, 
11, 
10, 

2 
6 
6 
8 

7 

9, 
10. 
11. 
11, 
10, 

5 
,7 

,1 
9 
,1 

7, 
7, 
8, 
10, 
8, 

,0 

9 
2 
,1 
,3 

1, 
3, 
3, 
6, 
4, 

il 

4 

B 
1 
4 

3! 
2, 

3! 

,2 

3 
,2 
,8 
,1 

-  2, 

,4 
,9 
,6 
,4 
,8 

2.5 
4.2 
3.6 
4.5 
3.5 

MEAN 
CLINO 

-  1, 

-  2, 

I  0 

•  2 

-  2, 

-  1( 

,4 

-  l| 

,9 

1, 

,0 
,7 

4, 
4, 

,4 
2 

7, 
7. 

6 

4 

10, 
9, 

4 
8 

10, 
10. 

5 
7 

8, 
8, 

6 
6 

3, 
4, 

7 
5 

1, 
1, 

,4 
3 

-  1, 

-  2i 

,3 
il 

3.4 
3.3 

PRECIPITATION 


FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

49 

41 

44 

45 

24 

3 

27 

•9 

*9 

48 

104 

71 

594 

1962 

64 

39 

53 

19 

60 

3 

87 

50 

98 

106 

65 

26 

670 

1963 

125 

U 

77 

*2 

34 

27 

109 

68 

92 

77 

37 

'1 

750 

1964 

34 

44 

34 

5 

29 

47 

44 

90 

133 

85 

94 

33 

672 

1965 

31 

71 

77 

21 

68 

65 

30 

*0 

2*9 

70 

65 

*5 

832 

1966 

56 

40 

36 

33 

63 

20 

118 

95 

109 

75 

71 

53 

769 

1967 

41 

*6 

65 

78 

1* 

63 

73 

120 

74 

69 

188 

U* 

967 

1968 

70 

33 

31 

35 

33 

21 

25 

90 

65 

204 

84 

30 

721 

1969 

95 

59 

49 

28 

87 

64 

51 

128 

132 

99 

75 

59 

926 

1970 

54 

105 

84 

97 

52 

76 

98 

97 

143 

148 

73 

151 

1178 

MEAN 

61.9 

50.9 

55,0 

»0.3 

46.6 

38.9 

66,2 

86.7 

11*. 4 

98,1 

85.6 

*3.3 

807.9 

CLINO 

59 

Pi 

44 

17 

58 

50 

46 

108 

110 

117 

96 

66 

872 

NORTH  AMERICA  ,7 

FAIRBANKS  ALASKA'  U.S.  WHO  70261   6*  49N  U7  32W   139  M 

NOTES  QN  PA&F  6 


STATION  PRESSURE  MR 


SEP     OCT     NOV     OH 


196) 

992 

V9u 

993 

997 

995 

994 

997 

992 

992 

990 

991 

1000 

994 

1962 

1004 

1003 

997 

994 

996 

994 

99<> 

994 

991 

987 

985 

999 

995 

1963 

1006 

9«t 

999 

995 

996 

991 

995 

997 

"90 

982 

997 

990 

994 

196* 

9B7 

9  =  8 

998 

993 

999 

993 

993 

992 

994 

986 

995 

1003 

994 

1965 

996 

9"6 

looo 

996 

99<> 

992 

998 

997 

998 

986 

996 

994 

995 

1966 

999 

99« 

994 

1003 

991 

994 

997 

992 

968 

986 

1001 

994 

995 

1967 

995 

99J 

1003 

1000 

999 

995 

995 

992 

984 

986 

992 

996 

994 

1968 

1005 

99* 

993 

99o 

996 

995 

997 

99& 

092 

987 

987 

1001 

995 

1969 

100* 

989 

996 

988 

996 

995 

994 

992 

992 

991 

989 

982 

993 

l'^O 

1001 

993 

991 

989 

993 

993 

993 

99 1 

995 

993 

998 

993 

994 

MEAN    999.3   993.4   996.4   994.5   995.7   993.6   995.8   993.5   991.6   988.2   993.1   995.2    994.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     MB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1010 

1008 

1011 

1015 

1013 

1011 

1014 

1009 

1O09 

1008 

1010 

1019 

1011 

1962 

1023 

1021 

1013 

1011 

1014 

ion 

1016 

1011 

1008 

1004 

1002 

lQla 

1013 

1963 

1024 

1012 

1017 

1012 

1013 

1008 

1011 

1014 

1O07 

999 

1015 

1008 

1012 

1964 

1006 

1006 

1016 

1011 

101? 

1010 

1009 

1009 

ion 

1005 

1013 

1022 

1011 

1965 

1015 

1015 

1017 

1013 

1011 

1009 

1015 

1014 

1013 

1005 

1014 

1012 

1013 

1966 

1018 

1012 

1012 

10?! 

1008 

1011 

1014 

1009 

1005 

1005 

1019 

1013 

1012 

1967 

1014 

1011 

1021 

1018 

1016 

1012 

1012 

1006 

1O01 

1005 

1010 

1015 

1012 

1968 

1023 

1012 

1011 

1008 

1015 

1012 

1014 

1013 

lo09 

1004 

1004 

1020 

1012 

1969 

1027 

1007 

1014 

1006 

1013 

1012 

1011 

1009 

1009 

1009 

1007 

1000 

1010 

1970 

1020 

1010 

1008 

1007 

1010 

1009 

1009 

1008 

1012 

1011 

1016 

1011 

1011 

MEAN 

1016.0 

1011.4 

1014,2 

1012.2 

1013,0 

1010.5 

1012,5 

1010.* 

1O08.6 

1005,5 

1011.0 

1013.8 

1011. 

6 

LINO 

1014.2 

1014.2 

1013,1 

1011. 1 

1010,6 

1010.7 

1012,0 

10U.5 

10Q9.9 

1005,8 

1010.8 

1010.4 

1011. 

2 

TEMPERATURE  DE1".  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-18.9 

-20.2 

-17,4 

„ 

3.6 

«.6 

14.9 

15. 1 

12.9 

6.7 

-  6,0 

-20.1 

-31.1 

-  4.9 

1962 

-22.1 

-13.8 

-13.3 

- 

1.1 

7.2 

14.6 

17.5 

14.4 

5.3 

-   .7 

-15.3 

-21.4 

-  2.4 

1963 

-16.8 

-17.9 

-13,5 

- 

4.2 

9.7 

11.9 

15,6 

12.6 

8.3 

-  3.1 

-23.6 

-15.6 

-  3.0 

1964 

-26.5 

-17.4 

-19.0 

- 

3.4 

3.7 

13.6 

15.4 

13.6 

7.2 

-  2.1 

-16.4 

-32.5 

-  5.2 

1965 

-27.6 

-27.8 

-  4,2 

- 

.6 

6.1 

12.9 

15.7 

U.5 

9,0 

-10.1 

-15.6 

-25.6 

-  4.7 

1966 

-33.0 

-22-0 

-19.2 

. 

2.7 

7.4 

17.4 

16,9 

13.9 

10.1 

-  4.3 

-17.4 

-26.9 

-  5.2 

1967 

-26.3 

-21.6 

-12.3 

« 

.2 

7.6 

16.6 

15.4 

14.6 

8,1 

-  4.0 

-12.5 

-18.7 

-  2.8 

1968 

-23.9 

-20«6 

-10.7 

. 

1.6 

8.7 

15.3 

18,8 

14.7 

6,0 

.  5.5 

-16.5 

-27.6 

-  3.6 

1969 

-32.6 

-?1.8 

-12.2 

2.* 

9.7 

18.3 

15,2 

9.9 

9.5 

1.1 

-17.1 

-15.6 

-  2.8 

1970 

-26.8 

-13.3 

-  6,2 

.0 

11. 0 

14.4 

16.9 

13.8 

4,9 

-  7,3 

-11.8 

-23.2 

-  2.3 

MEAN 

-25.5 

-19.6 

-12,8 

_ 

1.5 

8.) 

15.2 

16,1 

13.2 

7.6 

•  4,2 

-16.6 

-24,0 

-  3.7 

LINO 

-23.9 

-19.4 

-12.8 

» 

l.« 

8.4 

14.7 

15,4 

12.* 

6.4 

-  3.2 

-15.6 

-22.1 

-  3.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


19&1 

6 

4 

3 

9 

6 

17 

66 

72 

49 

30 

12 

15 

269 

1962 

18 

32 

17 

10 

16 

56 

110 

102 

36 

7 

4 

14 

422 

1963 

43 

7 

53 

12 

3 

51 

35 

91 

5 

38 

5 

10 

335 

1964 

5 

12 

5 

17 

25 

34 

33 

60 

22 

13 

22 

9 

257 

1965 

2 

6 

7 

12 

4 

29 

35 

38 

54 

19 

31 

49 

288 

1966 

0 

44 

9 

8 

10 

3 

21 

15 

4 

7 

52 

4 

179 

1967 

10 

6 

4" 

t\ 

11 

29 

85 

157 

6 

6 

24 

34 

439 

1968 

30 

4 

T 

7 

17 

39 

21 

24 

4 

8 

7 

33 

196 

1969 

14 

3 

15 

T 

2* 

10 

34 

52 

7 

3 

14 

T 

176 

1970 

3 

8 

6 

11 

11 

63 

46 

50 

17 

47 

84 

58 

406 

MEAN 

13.3 

12.6 

16.3 

10.7 

12.7 

33.5 

48,6 

66.1 

20,4 

16,0 

25.5 

22.6 

300.7 

CLINO 

23 

13 

10 

6 

18 

35 

47 

56 

28 

22 

15 

14 

287 

18  WORLD  WEATHER  RECORDS 

FAIRBANKS  UNIV  Exp  STA.  ALASKA*  U.S.  WMO         6*  51N  1*7  S2W   1*5  M 

NOTES  ON  PAGF  6 


TEMPERATURE  CEfi  C 


DEC 


1961 

-17.1 

-18.7 

-15,6 

. 

3.3 

9.3 

1*.0 

15,1 

12.7 

6.9 

. 

5.7 

-18,3 

-29,7 

-  *.2 

1962 

-19.9 

-12.2 

-11.7 

- 

.8 

6.6 

1*.2 

17.1 

1*.7 

5.5 

• 

,* 

-13.7 

-19.8 

-  1.7 

1963 

-16.5 

-16.8 

-12,0 

- 

3.2 

9.3 

11.7 

15,2 

13.1 

8.5 

. 

2,0 

-  2.0 

-22.2 

-12.8 

196* 

-23.4 

-15.1 

-15.2 

- 

2.3 

3.9 

16.0 

15,* 

13.8 

8,0 

- 

,9 

-13.7 

-30.3 

-  3.7 

1965 

-23.3 

-73.6 

-  1.2 

.5 

6,7 

13.2 

16,1 

12.3 

9. a 

• 

S.9 

-13.3 

-23.2 

-  2.9 

1966 

-27.* 

-18.9 

-15,* 

„ 

2.2 

6,8 

15.9 

15,6 

13.2 

9.8 

_ 

*.2 

-16.2 

-26.2 

-  *.2 

19&7 

-2*.l 

-19.3 

-  9,3 

.6 

b. 8 

15.3 

1*.3 

13.8 

7,8 

. 

*.l 

-11.* 

-18.* 

-  2.3 

196B 

-22.5 

-19.0 

-  7,0 

- 

.6 

8.2 

1*.S 

17.8 

1*.3 

5.9 

. 

*.7 

-15.* 

-25.3 

-  2.8 

1969 

-31.  P 

-19.2 

-  «.2 

2.7 

9.3 

17.6 

15.1 

9.* 

8,6 

1.1 

-17.3 

-13.* 

-  2.3 

1970 

-2*.0 

-12.7 

-  5,3 

- 

1.2 

9.* 

12.7 

15,7 

13.1 

*.l 

- 

7.7 

-11.3 

-22.* 

-  2.5 

MEAN    -23.0   -17.6   -10,2   -  1.0     7,6    1*.5    15,7    13.0     7,*   -  3,8   -13.3   -23,1 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AU&     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

9 

5 

3 

15 

9 

21 

71 

99 

69 

33 

11 

20 

365 

1962 

18 

3* 

16 

10 

18 

6* 

119 

1*2 

42 

9 

6 

18 

496 

1963 

*5 

9 

79 

15 

6 

69 

56 

103 

8 

41 

* 

8 

4*3 

196* 

6 

13 

6 

18 

30 

2* 

** 

65 

25 

12 

27 

26 

296 

1965 

5 

12 

10 

12 

* 

** 

30 

»1 

*7 

21 

27 

*0 

293 

1966 

1 

•»9 

9 

u 

2* 

3* 

28 

1* 

5 

10 

32 

4 

230 

1967 

12 

9 

5* 

3* 

13 

25 

110 

167 

8 

9 

27 

*2 

510 

1968 

38 

6 

T 

7 

20 

*0 

26 

39 

* 

9 

13 

*0 

242 

1969 

33 

* 

19 

1 

19 

11 

8* 

6* 

9 

9 

26 

T 

279 

1970 

* 

1* 

5 

2 

12 

70 

31 

55 

19 

51 

57 

66 

386 

17.1    14.5    20.0    12.5    15,5    *o.2    59,9    78.9    23,6    20.*    25.0    26.*    35*. Q 


NORTH  AMERICA  ,9 

FORT  VuKCIN  ALASKA'  U.S.  WMT  7019*   66  34N  U5  16W   133  M 

NOTES  ON  PAG=  6 

TEMPERATURE  DEC.  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A?R     "AY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  -20.9   -27.1   -22.2   -10.6     7,tt    IS. 3    16.1    11.9     6,4   .  9,1   -25.4   -36.8    -  7.9 

1962  -24.1   -19.8   -18.5   -  S.9     *,2    14.6    17.0    U.&     «.6     -     -19.4   -23.6 

1963  -26.5   -22.5   -18.9   .  J. 2     8,2    13.3    15,5    13.1     5,4   -  6,2 

1965  -.-.-------     -37.7 

1966  -37.7  ...-------- 

1967  -  15.5     -  -       5,4   -  7,3   -16.7 

1968  -29.4  ,     -13.2     .-....--     -28.6 

1969  -  -26.1   -1*.*   -  1.*     8,5    18.1    17,3     ...     -22,9 

MEAN    -27.7     -     -17,4     -       -      15.4     ■■••■« 
PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     «AY     JUN     JUL     AUG     5EP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  0       6       8       6      16      13      19      68      45      16       7      10      214 

1962  13       6       R      10      23      18      58      35      25      13       2      26      237 

1963  24       6      17      13       T      40      *  1      37       -      18 

1965  ....-.,----14 

1966  14.       ---------- 

1967  -       -       -       -       -      10       9       9      20       13- 

1968  -.T6-22       0      25--3- 

1969  5      1Q1T-55-1-7- 

1970  -,       -TO-       ------ 

MEAN     11.2     -       *.»     9,8     -      18.0    22.0    34.8  4.4 


20  WORLD  WEATHER  RECORDS 

HOLY  CROSS  ALASKA'  U.S.  WMT         62  ION  159  *JW    61  M 

NOTES  ON  PAGF  6 


TEMPERATURE  DE*  <" 


APR     MftV 


1961 
I9fc2 
1963 
196* 
1965 

-12.5 
-20.* 
-11.* 
-20.9 
-21.2 

-?0. 
-  *■ 
-12. 
-19. 
-21. 

2 
1 
9 
0 

3 

-16,0 

-  A. 6 
-10,2 
-16,2 

-  3.1 

-  3.9 

-  3.6 

-  *.9 

-  5.6 

-  2.* 

8.1 
3.7 
6.7 
1.1 
2.2 

U.3 

11.1 
9.8 

13.8 
9.7 

lli* 
16,3 
13.7 
15,1 
12.9 

11.1 

11.9 
U.l 
12.5 

10.7 

7.1 
5.1 
9,* 
8.2 
8.9 

-  3,8 

-  1.0 

-  3.7 

-  .9 

-  6,2 

-10.9 
-11.1 
-18.2 
-12.6 
-  7.8 

-25.1 

-16.9 
-11.* 
-2*. 6 
-19.1 

-  3.6 

-  1.9 

-  1.8 

-  *.l 

-  3.1 

1966 
1967 

-18.9 
-1*.2 

-12. 

9 

-18,0 
-  6,8 

-  3.2 
.3 

5.3 
7.9 

15.1 
13.6 

1*.6 
13,6 

12.6 

13.0 

9.2 
7.6 

•  2.1 
■  3.* 

-  8.2 

-  7,1 

-20.1 
-15.1 

-  2.2 

1969 
1970 

- 

^ 

-  8.7 

.2 

7.6 
7.9 

9.1 
12.* 

13.1 
12.* 

9.* 
11.* 

8,9 

2.* 

- 

' 

- 

MEAN 

-17.1 

-15. 

9 

-11.0 

-  2.9 

5,6 

ii. e 

13,7 

11.5 

8.1 

-  2,3 

-10.8 

-18.9 

-  2.* 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

Feb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

3 
19 
71 
1* 
37 

3 

11 
15 
36 
?3 

13 

1* 

11' 

21 

52 

30 
19 
27 
*1 
33 

28 
*3 
55 
*2 
20 

27 
27 
92 
38 
28 

71 
31 
66 
71 

51 

65 
93 

185 

** 
1*6 

98 
91 
30 
25 

158 

62 
23 
25 
2* 

20 

38 

10 

T 

20 

3* 

33 

16 
12 
26 
22 

*71 
*01 
697 
*02 
62* 

1966 
1967 

7 
16 

55 

12 

17 
1* 

19 
68 

1* 
5 

21 
*7 

52 

69 

72 

*e 

20 
120 

*2 
19 

31 

6* 

15 
32 

367 
518 

1969 

1970 

12 

12 

- 

1 

6 

5 

*9 

12 
59 

7 

100 

T 

* 

2 

15 

- 

MEAN 

22.4 

20' 

.9 

35.9 

29.8 

26.9 

37.1 

53,6 

8*.* 

67,8 

27.* 

2*. 9 

21.* 

*53.5 

NORTH  AMERICA 

JUNEAU  ALASKA*  U.S.  WMO  70381   58  22N  13*  35W 

NOTES  ON  PAGF  6 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1008 

10O2 

100* 

1012 

101* 

101* 

1018 

1015 

101* 

1005 

1007 

1007 

1010 

1962 

1017 

1017 

1012 

1009 

1016 

1015 

1019 

1013 

1010 

10O6 

999 

1011 

1012 

1963 

1022 

ions 

1012 

10U 

1015 

1013 

101* 

1017 

1"07 

999 

1003 

1011 

1011 

196* 

1001 

1010 

1008 

10U 

1015 

1013 

1012 

1012 

101* 

1007 

1010 

1007 

1010 

1965 

1009 

1008 

1023 

1012 

1015 

1016 

1017 

1016 

1019 

1002 

1008 

1005 

1013 

1966 

1012 

1009 

1005 

1019 

1012 

1013 

1016 

1015 

1010 

1C06 

1012 

100* 

1011 

1967 

1005 

1006 

101* 

1016 

10lT 

1016 

1016 

1015 

100* 

1003 

1012 

1011 

1012 

196B 

1012 

1011 

1008 

10U 

1016 

101* 

1017 

1013 

IniO 

1002 

1002 

1010 

1011 

1969 

101* 

100* 

1015 

1007 

1015 

101* 

1015 

1009 

1010 

1013 

100* 

100* 

1010 

1970 

1010 

1013 

1013 

1009 

101* 

101* 

1015 

101* 

1011 

1009 

1012 

100* 

1012 

MEAN  1011.0  1008.8  1011.*  10U.7  10l5,o  101*. 2  1015,9  1013.9  1011.1  1005,2  1006.9  1007,*  1011.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FF8     MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     DCT  NOV     DEC      MEAN 

1961  1009    1003    100*  1013  1016  1015  1019  1016  1015  1006  1008  1007  1011 

1962  1018    1018    1013  10l0  10l7  1015  1020  1013  1010  1007  1000  lOll  1013 

1963  1022    10«9    1013  1012  1016  101*  1015  1018  1008  1000  100*  1012  1012 
196*  1001    1011    1009  1012  1015  101*  1013  1013  101*  1008  1011  1008  1011 

1965  1010    1009    102*  1013  101*  1016  1018  1017  1020  1003  1009  1006  1013 

1966  1013    1009    100*  1020  1&12  101*  1017  1016  101 1  1007  1013  1005  1012 

1967  1O06    1007    1016  1017  1017  1017  1016  1016  1O07  1003  1013  1012  1012 

1968  1013    1012    1009  1012  1017  1015  1017  101*  1011  1003  1003  1011  1011 

1969  1015    1005    101*  1008  1016  1015  1015  1010  1011  101*  100*  1005  1011 

1970  1011    10U    101*  1010  1015  1015  101*  1015  1012  1010  1013  1005  1013 

MEAN  1011.8  1009.7  1012.*  1012.7  1015,7  1015.0  101*. 6  101*. 8  1011,9  1006,1  1007.8  1008,2  1011.9 

CLINO  1010.7  1011.6  1011,2  10U.5  1015,1  1015.0  1016,6  1015.8  1013.6  1008,6  1009.0  1007.5  1012.2 

TEMPERATURE  DEG  f 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     OEC      MEAN 


1961 

-   .8 

, 

3 

1, 

,* 

*.* 

8.6 

11.3 

13.5 

12.2 

8.7 

*.6 

-   , 

,8 

-  *^1 

4.9 

1962 

•  2.9 

-  1' 

•  5 

-  1, 

,<. 

4.2 

6.9 

9.9 

13,7 

12.7 

9.2 

6,6 

3, 

,2 

-  2.1 

4.T 

1963 

-  2.* 

.6 

, 

,1 

2.6 

9.3 

10.2 

13,0 

13.8 

11.2 

7.0 

-  2, 

,1 

,* 

5.3 

196* 

-  l.J 

2' 

i2 

-  1, 

,1 

3.7 

7.3 

12.0 

12i* 

12.0 

9.8 

7,2 

,1 

-  6.6 

*.6 

1965 

-  *.9 

-  *. 

7 

1, 

,7 

3.2 

5.8 

9.2 

13,0 

12.8 

10.2 

6,5 

-  1, 

,2 

-  3.0 

*.l 

1966 

-13.0 

-  3. 

,<. 

-  li 

,1 

3.* 

6.3 

11.6 

13.* 

11.3 

9,6 

3,7 

-  3, 

8 

-  3.1 

2.9 

1967 

.  *.9 

, 

9 

-  *i 

,4 

2.» 

7.6 

12.7 

12.1 

12.8 

10,0 

6.2 

2 

-  2.6 

*.3 

1968 

-  7.4 

-  1< 

8 

i* 

3.3 

9.1 

11.2 

13,8 

13.2 

8.7 

3.9 

1. 

2 

-  7.0 

*.l 

1969 

-l*.o 

-  6' 

0 

i 

,7 

*.B 

9.9 

1*.3 

12.1 

10.2 

8.6 

5,2 

,2 

1.7 

3.9 

1970 

-  5.6 

1' 

7 

2, 

,5 

3.9 

7.* 

10.* 

11.3 

10.9 

7.9 

*,2 

-  2, 

,3 

-  5.8 

3.9 

MEAN 

-  5.7 

-  1. 

6 

„ 

,3 

3.6 

7.8 

11.3 

12.8 

12.2 

9.* 

5.5 

, 

,5 

-  3.* 

*.3 

CLINO 

>  3.8 

-  2. 

9 

-   i 

,9 

3.3 

7.6 

11.3 

12.9 

12.3 

9.* 

5.3 

1, 

3 

-  2.0 

*.S 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

19*1 

96 

103 

68 

100 

121 

82 

153 

313 

178 

259 

135 

103 

1731 

1962 

178 

2* 

127 

5l 

72 

121 

121 

132 

2*8 

186 

102 

207 

1571 

1963 

166 

153 

9* 

»8 

51 

113 

133 

30 

20* 

198 

99 

116 

1*57 

196* 

81 

215 

111 

103 

110 

86 

176 

88 

66 

187 

12* 

133 

1*80 

1965 

197 

130 

*2 

85 

113 

79 

57 

106 

39 

203 

37 

108 

1216 

1966 

110 

"0 

162 

53 

161 

** 

99 

1*2 

208 

177 

112 

11* 

1*82 

1967 

103 

120 

3* 

IB 

75 

73 

108 

139 

217 

1*5 

1*8 

83 

1273 

1968 

83 

135 

98 

83 

37 

50 

117 

*1 

238 

117 

136 

*8 

1223 

1969 

2* 

17 

106 

** 

86 

61 

200 

192 

138 

96 

221 

111 

1296 

1970 

60 

85 

10* 

»* 

100 

75 

127 

190 

230 

1*9 

51 

66 

1351 

MEAN 

109.8 

106. 

.2 

9*, 

I* 

73.9 

92.6 

78.6 

129,1 

1*1.3 

182.6 

171,9 

118, 

,5 

108.9 

1*08.0 

CLINO 

102 

78 

S3 

73 

82 

86 

11* 

128 

169 

212 

13* 

107 

1318 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KING  SALMON 
NOTES  ON  PAGE  7 


ALASKA'  U.S. 


WMO  70326   51  *1N  15*  39W    1*  m 


STATION  PRESSu«E  M« 


APR 


DEC 


1'61 

99« 

998 

100* 

1011 

1008 

1012 

101* 

1006 

1O08 

100* 

1000 

1006 

1005 

1962 

101* 

1013 

1008 

1008 

1012 

1011 

1015 

1011 

loo* 

997 

990 

1006 

1007 

1963 

1013 

1000 

1013 

1010 

1010 

1008 

1012 

1013 

999 

99* 

100* 

995 

1006 

196* 

993 

907 

1009 

1008 

1015 

1009 

1009 

1006 

1O06 

1001 

1003 

1013 

1006 

1965 

1001 

100* 

1010 

IOU 

1008 

1006 

1013 

1013 

1009 

998 

1007 

1006 

1007 

1966 

999 

1006 

100* 

101* 

1007 

1009 

1013 

1006 

998 

1001 

101* 

1001 

1006 

1967 

1004 

1002 

1018 

1018 

101* 

1011 

101* 

1005 

993 

998 

1002 

1007 

1007 

1968 

1016 

999 

100* 

100* 

1012 

1011 

1C12 

1009 

100* 

998 

992 

1010 

1006 

1969 

1016 

995 

100* 

99b 

1006 

1008 

1011 

1008 

1002 

998 

996 

986 

1002 

1970 

1008 

997 

998 

1003 

10Q8 

1008 

1008 

1006 

1007 

1006 

1013 

1003 

1005 

MEAN      1005.8    1001.1    1007.2    1008.5    1010,0    1009.3    1012,1    1008.3    1003,0      999,5    1002.1    1003,3 
SEA    LEVEL    PRESSURE    MR 


FEB 


DEC 


1005.9 


1961 

996 

1000 

1006 

IOU 

1010 

101* 

1016 

1008 

1010 

1006 

1002 

1008 

1008 

1962 

1016 

1015 

1010 

1010 

101* 

1013 

1017 

1013 

1006 

999 

992 

1008 

1009 

1963 

1015 

1002 

IOU 

1012 

1012 

1010 

101* 

1015 

1001 

996 

1006 

997 

1008 

196* 

995 

999 

1011 

1010 

1017 

1011 

IOU 

1008 

1009 

1003 

1005 

1015 

1008 

1965 

1003 

1U06 

1012 

1013 

1010 

1008 

1015 

1015 

1011 

1000 

1009 

1008 

1009 

1966 

1001 

1008 

1006 

1016 

1009 

1011 

1015 

1008 

1000 

1003 

1016 

1003 

1008 

1967 

1006 

100* 

1020 

1020 

1016 

1013 

1016 

1007 

995 

1000 

100* 

1009 

1009 

1968 

1018 

1001 

1006 

1006 

101* 

1013 

101* 

IOU 

1006 

1000 

99* 

1012 

1008 

1969 

1018 

997 

1006 

1000 

100» 

1010 

1013 

1010 

100* 

1000 

998 

988 

100* 

1970 

1010 

999 

1001 

1005 

1010 

1010 

1010 

1008 

1009 

1006 

1015 

1005 

1008 

MEAN 

1007.8 

1003. 

1009,3 

1010.6 

1012,0 

1011.3 

101*, 1 

1010.3 

1005.1 

10O1.5 

100*. 1 

1005.3 

1007.9 

CLINO 

1006.9 

1006. 

1008,8 

1008.2 

1009.2 

1012.1 

101*,* 

1012.0 

1008,7 

1002.2 

1001.7 

1002.5 

1007.7 

TEMPERATURE  0£r,  c 
YEAR    JAN     FEB 


1961 
1962 
1963 
196* 

1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


-  5.9 
.13.2 
.  3.9 


-  6.6 
-13.6 
-12.2 
-13.9 

-17.9 


-15-3 

-  *.7 

-  7.7 

-  9.8 
-13.8 

-  8.1 

-  9.* 

-10.7 
-10.7 

-  3.1 


MEAN    -10.8   -  9.3 
CLINO    -10.3   -  8.1 


PRECIPITATION  "M 


MAR 

-12.1 

-  8.9 

-  *,9 

-  8,8 

1.0 

-19,1 

-  3,0 

-  3,6 

-  3,2 

-  .8 

-  5,9 

-  6,9 


APR 


.7 

.2 

3.2 

2.1 

.* 

1.1 
1.* 
1.1 
1.3 
1.2 

.7 
.* 


7.1 
5.0 
6,* 
3.* 
2,8 

3,0 
6,7 
6.6 
6.7 

7.1 

5.5 

6.3 


J  UN 

9.6 
10.9 

8.7 
11.2 

7.8 

10.* 

10.3 
10.* 
11.* 
10.6 

10.1 
10.8 


JUL 

11.9 
13,9 
12.7 
12.3 

11.5 

11.  * 

12.6 
13.1 
12.* 
11.5 

12,3 

12.7 


AUG 

11.1 

12.* 
12.3 
11.6 

10.8 

10.1 
12.6 
12.6 
10.5 
10.9 

11.5 

12.6 


FFB 


SEP 

8.6 
7.1 

10,6 
8.9 

10,2 

8.3 

7.9 
6,3 
8.9 

7.1 


SEP 


OCT 

•  2.3 

1.8 

-  .1 
1.7 

-  3.6 

-  2.7 

-  1.1 

-  2.0 
3,6 

•  1.5 

-  .6 

2.1 


NOV 

-  5.9 

-  3.8 
-13.1 

-  5.9 
•  5.2 

-  6.4 

-  1.5 

-  3.2 

-  8.3 

-  1.5 

-  5.5 

-  5.6 


DEC 

-1*.2 
-10.9 

-  *.0 
•16.2 

-U.8 

-12.6 
-11.1 
-15.9 

-  3.2 
-11.3 

-U.* 

-10.* 


DEC 


.7 

.8 

1.2 

.3 


1.0 
.0 

1.3 
.6 


TOTAL 


1961 

21      11 

16 

63 

30 

31 

78 

77 

165 

7* 

52 

*2 

682 

1962 

2*      ,'t 

38 

20 

*3 

*2 

63 

65 

37 

*3 

18 

19 

*96 

1963 

39      13 

61 

76 

28 

*0 

*2 

107 

55 

*9 

T 

23 

533 

196* 

19      *f 

2* 

19 

*7 

12 

** 

8a 

61 

53 

36 

26 

*eo 

1965 

20      U 

57 

39 

*2 

39 

*9 

6* 

100 

10 

♦  1 

*1 

507 

1966 

11      ?9 

21 

12 

61 

25 

62 

1*5 

95 

73 

55 

1* 

613 

1967 

2*      1* 

61 

3* 

6 

7* 

80 

80 

*3 

13 

*8 

52 

529 

1968 

28      1* 

20 

96 

32 

3* 

29 

56 

69 

13 

23 

32 

386 

1969 

17      49 

30 

8 

20 

1* 

56 

87 

33 

59 

*7 

1* 

*3* 

1970 

13      11 

*6 

*6 

10 

29 

73 

109 

*0 

37 

20 

9* 

*88 

MEAN 

21-6    23 

•9    37.6 

9*. 7 

31.9 

3*.0 

57.6 

87.8 

71.8 

**.* 

3*.0 

29.7 

509.0 

CLINO 

27      2* 

2* 

16 

2* 

36 

52 

87 

78 

55 

37 

26 

*B6 

NORTH  AMERICA 


KODI&K 

ALASKA' 

U.S. 

WMO 

70350 

57 

45N 

152  30W 

34  M 

NOTES 

ON  PAGF  7 

TEMPERATURE  D6 

S  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1.7 

-  1.2 
1.2 

-  .2 

w        .8 

-  1.7 
1.5 

.6 

-  .8 

-  2.3 

: 

I 

1 
1 

3 

,3 

,2 

.6 
,1 
,6 

3.3 

3.* 
2.1 

1.7 

4.7 

7.5 
6.3 
6,5 
6,3 

4,7 

11.3 
10.5 
9.5 

10.0 
7.8 

12.6 

12,1 
12.9 
12.2 

10,9 

U.7 
13.0 
12.9 
12.1 
U.7 

10,5 
8.7 
11.0 
10,3 
11.7 

3.7 
4,9 
5.0 
3,4 
2.9 

- 

.8 
2.8 
1.3 
1.8 

.6 

-  3.3 

,2 
2,6 

-  2.7 

-  3.2 

4.7 
5.2 

5.4 
4.6 
4.4 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

.   .5 

•  2.6 

-  2.3 

•  3.4 

-  3.2 

-  2.0 

-  1.9 

-  .6 

-  .9 
2-2 

1 

1, 

3, 

,8 
,1 

,* 
,0 
,2 

1.6 
3.2 

2.* 
3.8 
2.1 

4.5 
7.7 
8.5 
5.7 

7.3 

8.1 
9.3 

9.7 

10.  <t 
11.1 

11.9 
14.3 
12,4 
13,9 
12.5 

11.6 
12.4 
13.7 
13.4 
10.8 

9.4 

9,4 

9,0 

10.1 

11.3 

1.3 
3.5 

3.4 
6.7 
4.1 

1.1 
2.5 

2.0 

.7 

3.1 

-  1.4 

-  1.5 

-  3.8 
2.7 

-  3.4 

3.3 

4,8 
4.6 
5.3 
5.1 

MEAN  -  1.1  -   .6      .2     2,8     6.5     9.8    12,6  12.3    10,1     4,1     1.4  -  1,4      4.7 

PRECIPITATION  "M 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MfiY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  OEC  TOTAL 

1961  172  llj  <,1      43  9<t      36      96  111      77  100      8<,  140  1106 

1962  81  85  89      69  51      37      67  43  179  126  198  236  1263 

1963  193  1*1  23      56  47      52      27  206  198  127      9o  233  1433 

1964  171  l?3  57      36  25  H«      31  236  147  98      8l  72  H9l 

1965  155  63  206      99  138  299  161  57  183  171  122  81  t739 

1966  224  46  158      97  50  218      82  l9i  201  184      46  136  1633 

1967  85  106  56      78  54  1*4      26  210  198  123  156  116  1352 

1968  50  24*  85  112  50      53  193  93  149  103  186  76  1394 

1969  6  105  99  i39  84  192      51  83  237  31*  151  310  1771 

1970  92  213  151      36  79      75  103  1«9  162  114      64  124  14Q2 

MEAN  122.9  128.0  96,5    76,5  67.2  122.0    83,7  141.9  173,3  146.2  117.8  l52,«  1428.4 


24  WORLD  WEATHER  RECORDS 

KOTZEBUE  4L&SKA*  U.S.  WMO  70133   66  52N  162  38W 

NOTES  ON  PAGE  7 


STATIDN  PRESSURE  M" 


DEC 


1961 

1010 

10U 

ioi4 

1016 

1013 

1012 

1011 

1007 

1005 

1008 

1005 

1019 

1011 

1962 

1020 

1017 

10H 

1015 

101* 

1012 

1015 

1008 

1005 

1005 

1003 

1018 

1012 

1963 

1021 

1015 

1017 

1012 

1012 

1007 

1010 

1008 

1007 

1002 

1016 

1006 

1011 

1964 

1004 

1008 

101» 

1012 

1016 

1012 

1010 

1007 

1O08 

100* 

1012 

1021 

1011 

1965 

1014 

1017 

1015 

1013 

1011 

1008 

101* 

1009 

1010 

1005 

1007 

1011 

1011 

1966 

1013 

101O 

1017 

1023 

10U 

1011 

1011 

1007 

100* 

1008 

101* 

'1013 

1012 

1967 

1010 

1009 

1018 

10U 

1018 

101* 

1010 

1008 

1003 

1006 

1007 

1012 

1011 

1968 

1021 

1017 

1012 

1009 

1017 

1015 

1013 

1012 

1011 

1002 

100* 

1019 

1013 

1969 

1021 

1007 

1015 

1009 

101* 

1012 

1010 

1010 

1010 

1C07 

1008 

1000 

1010 

1970 

lf)23 

1010 

1011 

1009 

1013 

1010 

1007 

1006 

101* 

1010 

1012 

1009 

1011 

MEAN   1015.7  1012.*  1015.2  1013.2  1013.9  1011.3  1011.1  1008.2  1007,7  1005.7  1008.8  1012. 
SEA  LEVEL  PRES<U*E  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1010 

'Oil 

101* 

1016 

101* 

1C12 

1011 

1008 

1006 

1008 

1006 

1020 

1012 

1962 

1020 

1017 

1016 

1016 

101* 

1013 

1016 

1009 

1O06 

1006 

100* 

1019 

1013 

1963 

1022 

1015 

1018 

1012 

1012 

1007 

1010 

1008 

1008 

1002 

1017 

1006 

1011 

196* 

1005 

1008 

1019 

1012 

1017 

1013 

1011 

1007 

1008 

100* 

1013 

1022 

1012 

1965 

1015 

101B 

1016 

1013 

1012 

1009 

101* 

1010 

1011 

1006 

1008 

1011 

1012 

1966 

1013 

10  VI 

1018 

102* 

ion 

1012 

1012 

1008 

100* 

1008 

1015 

1013 

1012 

1967 

1010 

1010 

1019 

101* 

1018 

101* 

1010 

1008 

1003 

1007 

1008 

1012 

1011 

1968 

1021 

1017 

1012 

1010 

1017 

1015 

1013 

1012 

1012 

1003 

1005 

1019 

1013 

1969 

1021 

1007 

1016 

1009 

101* 

1012 

1011 

1010 

1010 

1008 

1008 

1001 

1011 

1970 

102* 

1010 

1012 

1009 

101* 

1011 

1008 

1007 

1015 

1010 

1012 

1010 

1012 

MEAN 

1016.1 

.  1012.7 

1016,0 

1013.5 

101*. 3 

1011.8 

1011.6 

1008.7 

1008.3 

1006.2 

1009.6 

1013.3 

1011. 

8 

CLING 

1015.1 

101*. 5 

101*. 3 

1013.3 

1013.1 

1012.* 

1011,2 

1009.0 

1009.5 

1005,3 

1009.6 

1011.1 

1011. 

5 

TEMPERATURE  t)E<".  C 

YEAR  JAN  FPB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  -l*.l  -24.9  -21.2  -U.4     1.7  5.9  10.7  U.*  6.1  -  6.2  -13.9  -25.7  -  6.8 

1962  -18.0  -13.9  -16,1  -U.0  -  1.0  6.2  12.9  12.0  *.l  -  *,6  -13.5  -19.3  -  5.3 

1963  -12.1  -17.7  -21.3  -lo.l     1.3  6.6  9.9  9.0  6.2  -  7,8  -20.3  -13.8  -  5.8 
196*  .21.6  -?9.6  -23,*  -U.5  -  *.2  4 .  J  10,1  U.6  5.4  -  3.0  -13.*  -2*. 6  -  8.6 

1965  -21.7  -25.6  -11,4  -  9.7  -  4,2  6.7  10.6  8.5  6,4  -  8,6  -  8.6  -20.9  -  6.5 

1966  -19.0  -?o.2  -24,*  .12.7  -  4,6  3.9  11.6  11.3  6.3  -  5,6  -10.3  -22.2  ■  7.2 

1967  -16.9  -19.2  -11,9  .  6.9  -   .9  7.8  11.6  10.6  5,9  -  4.6  -14.4  -16.4  -  4.6 

1968  -17.0  -?7.5  -17,9  -U.9  -  1.4  4.4  14,2  13.3  4.2  -  5,1  -14.6  -20.6  -  6.7- 

1969  .16.9  -17.4  -17,2  -  8.4     3.8  9.8  11.0  7.4  7.5  -  ,6  -17.0  -12.8  -  4.2 

1970  -25.1  -15.6  -14,2  -U.7  -  1.3  7.1  12.1  10.3  2,2  -  9,B  -10.6  -18,9  -  6.3 

MEAN  -18.4  -81.2  -17,9  -10.8  -  1.1  6.3  11,5  10.5  5.*  -  5.6  -13.7  -19,5  -  6.2 

CLIND  -20.9  -20.0  -18,9  -10.*  -   .6  6.6  11.5  10.3  4.9  .  4,1  -13.7  -19.8  -  6.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  "A»  APR  «AY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

7 

2 

4 

21 

9 

21 

14 

10 

68 

9 

6 

6 

177 

1962 

10 

10 

13 

7 

19 

27 

51 

30 

50 

10 

3 

8 

238 

1963 

26 

6 

20 

9 

21 

14 

71 

126 

23 

32 

* 

5 

357 

1964 

4 

12 

1 

3 

17 

4 

11 

34 

45 

15 

15 

10 

171 

1965 

9 

7 

22 

9 

12 

3 

45 

95 

67 

8 

9 

20 

306 

1966 

T 

5 

2 

4 

1 

5 

32 

23 

36 

12 

16 

4 

1*0 

1967 

7 

3 

9 

22 

6 

9 

66 

34 

1 

8 

11 

9 

185 

1968 

B 

9 

4 

12 

2* 

13 

37 

35 

11 

10 

2 

4 

169 

1969 

6 

5 

7 

5 

* 

21 

17 

34 

1 

1* 

9 

9 

132 

1970 

6 

5 

6 

2 

1 

1 

32 

37 

1' 

20 

21 

7 

193 

MEAN 

8.3 

6.4 

8.8 

9.4 

11.4 

11-8 

37.6 

♦  5.8 

31.7 

13.8 

9.6 

8.2 

202 

CLINO 

10 

8 

7 

8 

8 

12 

37 

55 

31 

15 

9 

7 

207 
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MATANUSKA  ALASKA'  U.S.  WMO         61  34N  1*9  16W    46  M 

NOTES  nN  PA&F  7 


TEMPERATURE  OEf.  C 


DEC 


1*61 

-  5.3 

-  7-5 

- 

0,7 

2.5 

B.b 

12.7 

13.8 

12.5 

S.6 

•  1.1 

-  8.7 

-16.6 

.9 

1962 

-11.3 

-  7.6 

- 

6.1 

3.3 

7.6 

13.0 

14,9 

13.3 

7.0 

3.0 

-  6.7 

-  9.4 

1.8 

1963 

-  7.6 

-  a. 6 

- 

4,0 

.6 

8.9 

10.9 

14,9 

13.2 

10.7 

2.6 

-12.1 

-  3.6 

2.6 

1964 

-1C2 

-  6.4 

. 

T|7 

1.7 

5.6 

13.5 

13,9 

12.3 

9.8 

1.4 

-  4.9 

-16.3 

1.1 

1965 

-11. A 

-U.7 

2.0 

3.4 

6.5 

10.6 

13,8 

12.1 

10.7 

-  2,3 

-  7.8 

-U.6 

1.2 

1966 

-13.4 

-  9.4 

. 

R.5 

2.7 

6,8 

13.2 

1*.2 

12.2 

9.7 

.1 

-  7.8 

-12.1 

.6 

1967 

-14.6 

-  9.4 

- 

3,0 

2.3 

8.7 

13.0 

15,1 

14.2 

9.4 

1.3 

-  2.6 

-10.4 

2.0 

1968 

-12.2 

-  4. a 

- 

1.6 

I.* 

8.9 

12.8 

14,6 

14.0 

7,7 

-   .1 

-  5.6 

-16.8 

1.5 

1969 

-16.4 

-  7.8 

- 

IgT 

4.4 

9.2 

14.9 

14. B 

11.6 

9.3 

4.3 

-  6.0 

-  1.6 

2.9 

1970 

-14.4 

-   .6 

2.1 

1.7 

8.7 

12.1 

13,6 

12.3 

7.2 

-  1.3 

-  6.1 

-11.8  ' 

1.9 

MEAN    -11.7   -  6.9   -  3,7     2.4     B.n    12.7    14,4    12.8     9,0      .8   -  6.B   -11,0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFb     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SE*1     CCT     NOV     DEC 


1961 

37 

5 

4 

27 

11 

56 

81 

45 

127 

51 

24 

34 

502 

1962 

34 

25 

6 

7 

52 

95 

19 

87 

27 

20 

4 

U 

387 

1963 

64 

50 

31 

14 

12 

58 

39 

96 

20 

23 

T 

27 

454 

1964 

12 

9 

25 

27 

21 

62 

40 

47 

23 

56 

65 

9 

396 

1'65 

11 

11 

g 

3 

7 

64 

5? 

77 

135 

44 

14 

13 

445 

1966 

4 

14 

40 

21 

24 

33 

66 

*0 

34 

27 

29 

13 

365 

1967 

12 

11 

24 

22 

24 

35 

69 

73 

81 

10 

64 

54 

479 

1968 

15 

21 

6 

12 

65 

42 

44 

17 

21 

19 

28 

4 

294 

1969 

6 

11 

25 

1 

26 

10 

83 

8 

12 

32 

16 

60 

290 

1'70 

26 

5 

6 

9 

2 

35 

48 

55 

21 

50 

23 

26 

306 

17,3    14,3    24.4    49.0    56,7    56.5    50,1    33,2    26.7    25.1 


26  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MCGRATN  ALASKA*  U.S.  WMO  70231  62  58N  155  37W   104  M 

NOTES  ON  PAGF  7 

STATION  PRESSU°E  M» 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     5EP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

995     99«  1003  998 

990     987  1003  1000 

986  1000  991  998 

992     998  1007  997 

992     999  998  999 

992  1005  997  998 

992  995  999  998 
990     989  1005  998 

993  992  983  996 
997  1003  995  997 

MEAN   1001.7   995.9   999,9   998.9  1000.4   998.7  1000,6   997,8   994,7   991,9   996,2  998,1  997.9 

SEA  LEVEL  PRFS*URg  MB 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

993 

993 

997 

1002 

1000 

1000 

1002 

997 

996 

1962 

1009 

1016 

1001 

1000 

1002 

1000 

1005 

999 

995 

1963 

1009 

997 

1004 

999 

1000 

995 

999 

1001 

992 

1964 

990 

9"1 

1001 

997 

1004 

998 

997 

99ft 

997 

1965 

997 

998 

1002 

1000 

998 

996 

1003 

1002 

1O0O 

1966 

999 

997 

998 

1007 

996 

999 

1001 

995 

991 

1967 

998 

995 

1008 

1005 

1005 

1001 

1001 

995 

986 

1968 

1008 

997 

997 

994 

1003 

1001 

1001 

1000 

996 

1969 

1010 

991 

998 

991 

998 

999 

1000 

998 

995 

1970 

1004 

994 

993 

994 

998 

998 

997 

995 

999 

1961 

1006 

1007 

1011 

1015 

1012 

1013 

1015 

1009 

1009 

1008 

1007 

1017 

1011 

1962 

1022 

1020 

1014 

1013 

1015 

1013 

1017 

1012 

1008 

1003 

1001 

1017 

1013 

1963 

1022 

1011 

1017 

1012 

1013 

1008 

1012 

1014 

1005 

999 

1014 

100J 

1011 

1964 

1003 

1004 

1015 

1010 

101T 

1011 

1010 

1008 

1010 

1005 

1011 

1021 

1010 

1965 

1011 

1012 

1015 

1013 

1011 

1009 

1016 

1014 

1013 

1005 

1012 

1012 

1012 

1966 

1013 

101  1 

1012 

10*0 

100» 

1011 

1014 

1008 

1004 

1005 

1018 

10U 

1011 

1967 

1012 

1009 

1021 

1018 

1018 

1013 

1014 

1008 

999 

1005 

1008 

1013 

1012 

1968 

1022 

1010 

lnio 

1007 

1013 

1013 

1014 

1013 

1009 

1003 

1002 

1018 

1011 

1969 

1024 

10"3 

1011 

1004 

1011 

1012 

1012 

1010 

1008 

10O6 

1005 

996 

1009 

1970 

1018 

1007 

1006 

1007 

It'll 

1010 

1010 

1008 

1012 

1010 

1016 

1009 

1010 

MEAN 

1015.3 

1009.6 

1013,2 

10U.9 

1013.1 

1011.3 

1013.4 

1010.* 

100T.7 

1004,9 

1009.4 

1011.9 

1011.0 

CLINO 

1012.6 

1.012.5 

1011,6 

1009.9 

1010,8 

1011. 8 

1012,7 

10U.1 

1009,1 

1003,9 

1007.8 

1008.8 

1010.2 

TEMPERATURE  DEfi  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-18.7 

-20. 

a 

-1«,2 

-  3.8 

8,9 

12.4 

12.7 

U.3 

6.8 

-  5.9 

-16.8 

-29.6 

-  5.2 

1962 

-23.2 

-12. 

6 

-11.7 

-  3.0 

5,1 

13.0 

16,8 

12.6 

4.9 

-  2.8 

-16.4 

-21.6 

-  3.2 

1963 

-15.7 

-17. 

2 

-12,8 

-  4.7 

7,2 

10.5 

14,5 

11.2 

7,8 

-  5,3 

-22.2 

-18.1 

-  3.7 

1964 

-25.4 

-18. 

1 

-17,2 

-  4.6 

1.8 

13.9 

15,6 

12.6 

7,3 

•  2,1 

-14.5 

-29.  B 

-  5.0 

1965 

-24.1 

-?4. 

4 

-  2.7 

-  1.9 

4.2 

11.5 

13,1 

U.l 

8,9 

-  9,9 

-12.9 

-25.4 

-  4.3 

1966 

-29.1 

-17. 

i7 

-19.8 

-  4.9 

*.* 

14.2 

13,0 

10.9 

7,6 

•  4,6 

-12.9 

-25.7 

-  5.4 

1967 

-23.8 

-IB. 

1 

-  8,1 

-   .1 

7.2 

12.5 

13,3 

12.7 

7.3 

-  4,8 

-10.0 

-18.2 

-  2.5 

1968 

-20.5 

-19. 

6 

-11,3 

-  3.0 

»,7 

13.1 

16,1 

13.6 

4,6 

-  5,7 

-16.2 

-26.2 

-  4.0 

1969 

-24.8 

-19. 

6 

-  9,4 

.1 

9.1 

14.2 

13,4 

9.1 

7.7 

,7 

-17.6 

-15.1 

-  2.7 

1970 

-30.5 

-14. 

2 

-  9,0 

-  3.6 

8,6 

12.2 

13.8 

11.4 

4,2 

-  6,1 

-10.4 

-23.3 

-  3.9 

MEAN 

-23.6 

-18. 

2 

-12,0 

-  2.9 

6,3 

12.8 

14.3 

11.7 

6,7 

-  4,7 

-15.0 

-23.3 

-  4.0 

CLINO 

-22. P 

-17. 

7 

-13.2 

-  2.* 

6.7 

13.6 

14,8 

12.3 

6,6 

-  2.9 

-14.8 

-21.7 

-  3.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

3 

3 

T 

35 

6 

43 

84 

77 

96 

39 

33 

47 

466 

1962 

21 

9 

11 

10 

8 

37 

15 

47 

31 

15 

7 

8 

219 

1963 

12 

3 

27 

17 

9 

27 

20 

62 

9 

19 

1 

23 

229 

1964 

3 

28 

22 

71 

22 

62 

36 

45 

18 

34 

20 

B 

369 

1965 

10 

11 

26 

28 

10 

21 

41 

87 

91 

4 

31 

7 

367 

1966 

12 

16 

3 

8 

10 

22 

14 

32 

12 

16 

7 

3 

177 

1967 

11 

12 

42 

63 

7 

49 

75 

87 

7 

6 

76 

*4 

479 

1968 

25 

19 

in 

7 

20 

33 

35 

20 

11 

21 

6 

24 

231 

l9f,9 

8 

6 

9 

1 

11 

30 

85 

68 

3 

16 

11 

16 

266 

I97p 

5 

?U 

26 

22 

26 

50 

41 

60 

23 

36 

32 

77 

458 

MEAN 

11.0 

12- 

9 

17.6 

26.2 

12.9 

37.4 

44,6 

60.5 

30,3 

22.6 

24,4 

25.7 

326.1 

CLINO 

32 

29 

24 

12 

22 

42 

62 

96 

66 

34 

27 

26 

472 

NORTH  AMERICA 

NOME  ALASKA*    U.S.  WMO    70200      64    30N    165    26W 

NOTES    ON    PAGE  7 

STATION    PRESSURE    M* 
YEAR         JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1961 

1034 

1011 

1011 

1013 

1012 

1012 

1012 

1006 

1004 

1006 

1002 

1017 

1009 

1962 

1020 

1014 

1012 

1015 

1013 

1013 

1016 

1008 

1005 

1003 

999 

1017 

1011 

1963 

101S 

1012 

1015 

10U 

1010 

1006 

1010 

1007 

100* 

1000 

1014 

1001 

1009 

196* 

1000 

100* 

1015 

1009 

1016 

1012 

1010 

1005 

1006 

1001 

1009 

1020 

1009 

1965 

1010 

IU1S 

1011 

1012 

1010 

1007 

101* 

1009 

1009 

100* 

1005 

1010 

1010 

1966 

1007 

1007 

1015 

10*1 

1010 

1011 

1010 

1005 

1002 

1005 

1013 

1009 

1010 

1967 

1007 

100* 

1016 

1012 

1018 

1013 

1010 

1006 

1000 

1004 

1004 

1010 

1009 

1968 

1020 

1013 

100» 

1006 

1016 

1015 

1012 

ion 

1011 

999 

999 

1017 

1011 

1969 

1017 

1002 

1011 

1006 

1011 

1010 

1011 

1010 

1007 

1005 

1005 

996 

1008 

1970 

1019 

1004 

1007 

1007 

1012 

1010 

1006 

1006 

101* 

1008 

1011 

1007 

1009 

MEAN      1012.2    1008.4    1012,2    10U.2    1012.8    1010.9    1011,1    1007.3    1006,2    1003,5    1006.1    1010.4      1009.4 
SEA    LEVEL    PRESSURE    MR 
YEAR         JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1005 

1011 

1011 

10U 

1012 

1013 

1012 

1007 

1005 

1007 

1003 

1018 

1010 

1962 

1020 

1013 

1012 

1016 

1013 

1014 

1016 

1009 

1005 

1003 

1000 

1017 

1012 

1963 

1019 

1013 

101* 

1012 

1011 

1007 

1011 

1008 

1005 

1001 

1015 

1001 

1010 

1964 

1001 

1005 

101* 

1009 

1017 

1012 

1011 

1006 

1006 

1002 

1010 

1020 

1010 

1965 

1011 

1014 

1012 

1012 

1011 

1008 

1014 

1010 

1009 

1004 

1006 

1010 

1010 

1966 

1008 

1008 

1016 

10«1 

1011 

1012 

1011 

1006 

1003 

1005 

1014 

1010 

1010 

1967 

1008 

1005 

1017 

1013 

1019 

1014 

1011 

1007 

1O01 

1005 

1005 

1010 

1010 

1968 

1020 

1013 

1010 

1007 

1016 

1015 

1012 

1012 

1012 

999 

1000 

1017 

1011 

1969 

1018 

1003 

1012 

1007 

1012 

1011 

1011 

1011 

1007 

1006 

1005 

997 

1008 

1970 

1020 

100S 

100» 

1008 

1013 

1011 

1007 

1007 

1015 

1009 

1012 

1008 

1010 

MEAN       1013.0    10O9.2    1013.0    10U.9    1013,5    1011.7  1011,6  1008.3  1O06.8  1004,1  1007.0  1010.8  1010.1 

CLINO       1010.8    1011.2    1012,4    1010.5    1011.1     1012.1  1011,5  1009.2  1008,4  1004,0  1006.9  1007.7  1009.7 

TEMPERATURE  0E«  C 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

-  9.6 

-19, 

,1 

-17.7 

-  7.8 

3.7 

6.1 

8.6 

9.3 

6.* 

-  3.2 

-  8.6 

-20.8 

-  4.4 

1962 

-15.9 

-  8, 

.8 

-10.7 

-  7.6 

,2 

5.7 

11.6 

10.5 

4.2 

-  2.2 

-  8.8 

-17.3 

-  3.3 

1963 

-  6.5 

•11' 

6 

-13.7 

-  7.8 

3.1 

6.2 

8,9 

7.8 

6.7 

-  3,5 

-15.1 

-  9.2 

-  2.9 

1964 

-16.2 

-22, 

■  i 

-18,6 

-10.3 

-  2.2 

8.8 

11.3 

U.2 

6.2 

-   ,6 

-  9.6 

-19,2 

-  5.1 

1965 

-17.3 

-21, 

1 

-  6,9 

-  6.4 

•  2,5 

6.9 

8,1 

7.6 

6,2 

•  4,9 

-  5.3 

-16.7 

-  4.4 

1966 

-14.1 

-13, 

2 

-19,3 

-  9.3 

-  1.7 

6.2 

9,6 

9.9 

5,8 

-  3.6 

-  8,3 

-16.7 

-  4.6 

1967 

-11.1 

-14. 

.3 

-  8,4 

-  3.0 

,4 

8.1 

8.4 

9.7 

6,5 

-  2.8 

-  9,4 

-12.2 

-  2.6 

1968 

-13.1 

-19, 

5 

-13,4 

-  9.8 

-  1.6 

6.3 

12.3 

11.1 

4.2 

-  2.2 

-  9.7 

-17.9 

-  4.4 

1969 

-11.3 

-14. 

9 

-13.2 

-  3.7 

6.0 

8.7 

10.1 

7.3 

8.1 

.8 

-12.9 

-  9.8 

-  2.2 

1970 

-20.2 

-10, 

,9 

-11.2 

-  9.4 

2.5 

7.8 

9,8 

8.8 

2.7 

•  5.2 

-  6.6 

-14,8 

-  3.9 

MEAN 

-13.5 

-13. 

6 

-13.3 

-  7.9 

.7 

7.1 

9,9 

9.3 

5.7 

-  2.7 

-  9.4 

-13.5 

-  3.8 

CLIND 

-15.3 

-14, 

,7 

-13,4 

-  6.0 

1.7 

7.7 

9,7 

9.4 

5.3 

•  1.3 

-  8.6 

-14.3 

-  3.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

23 

T 

5 

35 

10 

71 

85 

49 

114 

27 

22 

16 

477 

1962 

24 

13 

21 

4 

15 

11 

17 

19 

41 

12 

1 

U 

189 

1963 

52 

7 

26 

7 

22 

22 

24 

76 

22 

20 

3 

24 

305 

1964 

21 

23 

19 

28 

11 

1 

6 

34 

145 

31 

11 

16 

366 

1963 

14 

1 

40 

34 

29 

25 

73 

119 

104 

15 

37 

13 

508 

1966 

8 

37 

8 

15 

3 

18 

68 

56 

52 

58 

27 

4 

354 

1967 

11 

7 

10 

23 

6 

11 

107 

71 

11 

20 

13 

26 

318 

1968 

32 

12 

10 

12 

19 

6 

42 

66 

10 

43 

15 

10 

277 

1969 

14 

8 

6 

1 

11 

22 

47 

58 

14 

25 

5 

1 

212 

1970 

T 

6 

7 

3 

7 

7 

69 

31 

21 

22 

47 

10 

252 

MEAN 

19.9 

Hi 

6 

15,2 

18.6 

13.3 

19.4 

54,0 

61.9 

53,4 

27.3 

18.1 

13.1 

325.8 

CLIND 

26 

24 

22 

20 

18 

24 

58 

97 

68 

43 

29 

25 

454 

28  WORLD  WEATHER  RECORDS 

NORTHWAY  ALASKA/  U.S.  WMO  70291   62  57N  1*1  5fcW   52*  M 

MOTES  ON  PAGp  7 


TEMPERATURE  OE 

r.  r 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1'61 

-25-7 

-?2.0 

-17.9 

„ 

3.9 

6,8 

12-4 

14.8 

12.0 

5,7 

-  7.1 

-22.3 

-B2.9 

-  6.7 

1«62 

-26.1 

-18.1 

-14.8 

- 

2.2 

5.8 

11.9 

15.6 

13.6 

3,7 

-  3.2 

-15.6 

•24,4 

-  4.S 

1963 

-19.fi 

-19.6 

-13.6 

- 

3.3 

7.6 

10.9 

14.7 

13.3 

6,9 

-  3,0 

•  23.6 

-21.9 

-  4.3 

196* 

-29.0 

-19.  4 

-1«.3 

„ 

3.2 

2.2 

13.3 

13.9 

11.6 

6,5 

-  3.4 

-19.1 

-34.7 

-  6.6 

1965 

-32.4 

-27.7 

-  4,7 

- 

1.6 

4.8 

11.1 

14,4 

11.4 

7,7 

-  9.0 

-21.4 

-26.8 

-  6.2 

1966 

-37.0 

-81.7 

-18.8 

„ 

3.0 

5.2 

14.2 

15.3 

10.9 

5,6 

-  7.3 

-21.4 

-28,8 

-  7.3 

1967 

-28. P 

-23-2 

-14.1 

w 

1.9 

5.8 

15.1 

15,1 

13.7 

6,2 

-  4.8 

-14.8 

-22.7 

-  4.5 

1968 

-25.9 

-21-1 

-11.7 

_ 

3.4 

7.4 

12.9 

16,2 

12.7 

4,6 

-  6,9 

-18.2 

-30.2 

-  5.3 

1969 

-36.', 

-?5.8 

-11.7 

.9 

7.2 

16.2 

13.1 

8.3 

6.4 

-  1.8 

-20.4 

-21.9 

-  5.5 

l'Vo 

-31.5 

-17.6 

-  7,4 

- 

2.2 

7.3 

11.2 

13,7 

11.2 

3.3 

-  9,2 

-15.5 

-27.1 

-  5.3 

MEAN  -29.3  -?1.6  -13.3  -  2.4     6.0  12.9  14.7  11.9     5,7  -  5.6  -19.2  -27.1  -  5. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  PPB  MA»  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  5EP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  2  9       2  6  31  73  70  35  22  11  7  13  281 

1962  11  9       4  7  42  78  64  7o  15  5  11  7  323 

1963  26  31       9  3       5  31  60  19  26  17  4  15  2*6 

1964  6  3       6  9       3  83  110  *3  25  2  3  U  304 

1965  3  11       8  4  10  37  92  28  35  25  13  B  274 

1966  6  15       5  1  15  13  7  23  44  12  16  2  179 

1967  5  15  12  1  l8  30  65  *7  62  14  15  8  292 

1968  13  9       2  2  57  72  46  69  41  9  6  2  328 

1969  11  l       5  5  13  14  71  19  21  2  7  4  173 

1970  3  6       1  9  13  33  76  5l  33  16  6  8  255 

MEAN  8.6  10.9     5,4  4.7  20.7  4S.4  66,1  4o. 4  32,4  11.3  8.8  7,8  265. 


NORTH  AMERICA 

ST  PAUL  ISLAND  ALASKA'  U.S.  WHO  70308   37  09N  170  13W 

NOTES  ON  PAC-F  7 

STATION  PRFSSljRE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

991 

ion* 

1007 

1013 

1005 

1015 

101* 

1006 

1006 

1007 

997 

1010 

1006 

1«62 

1017 

1004 

1005 

1018 

1011 

1015 

1015 

1008 

1008 

999 

992 

1010 

1009 

1963 

100* 

1006 

1012 

1012 

1010 

1007 

101* 

1012 

1002 

1001 

1007 

992 

1007 

1964 

991 

9<?B 

1009 

1006 

1018 

1011 

1010 

1005 

100* 

1003 

1005 

1015 

1006 

1965 

1000 

ior>6 

100* 

101* 

1010 

100* 

1016 

1010 

1006 

100* 

1006 

1005 

1007 

1966 

991 

1002 

10H 

1013 

1010 

1011 

1011 

1006 

lool 

1007 

1015 

1001 

1007 

1967 

1002 

99S 

101* 

101* 

1019 

1010 

1016 

1005 

999 

1002 

998 

1003 

1006 

1968 

1017 

1004 

1007 

1006 

101* 

1017 

1010 

1010 

ion 

998 

990 

1013 

1008 

1969, 

1012 

994 

100* 

1001 

1006 

1008 

1015 

1015 

1002 

1002 

999 

988 

100* 

1970 

1011 

9»1 

999 

1006 

1012 

1008 

1006 

1009 

1011 

1006 

101* 

1003 

1006 

MEAN   1003.6  10oo«*  1007,4  1010.3  1011.5  1010.6  1012,7  1008.6  1005,0  1002,9  1002.3  100*, 0   1006.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

992 

IOO5 

100* 

10U 

1006 

1016 

1015 

1007 

1O07 

10O8 

998 

ion 

1007 

1962 

1018 

10O5 

1006 

1019 

1012 

1016 

1016 

1009 

1009 

1000 

993 

1011 

1010 

1963 

1005 

1007 

1013 

1013 

1011 

1008 

1015 

1013 

1003 

1002 

1008 

993 

1008 

196* 

992 

999 

1010 

1007 

1019 

1012 

1011 

1006 

1005 

100* 

1006 

1016 

1007 

1965 

1001 

1007 

1005 

1015 

ion 

1005 

1017 

1012 

1«0T 

1005 

1007 

1008 

1008 

1966 

992 

1003 

101* 

101* 

1011 

1012 

101? 

1007 

1002 

1008 

1016 

1002 

1008 

1967 

1003 

997 

1015 

1019 

1020 

1011 

1017 

1006 

999 

1003 

999 

100* 

1007 

1968 

1018 

1U05 

1008 

1007 

1015 

1018 

1011 

1011 

1012 

999 

991 

1013 

1009 

1969 

1013 

995 

1005 

1002 

1006 

1009 

1016 

1015 

1003 

1003 

1000 

989 

1005 

1970 

1012 

99 1 

100O 

1007 

1013 

1009 

1007 

1O10 

1012 

1007 

1015 

1004 

1007 

MEAN 

100*. 6 

1001.* 

100*,* 

loll. 3 

1012.* 

1011.6 

1013,7 

1009.6 

1005,9 

1003,9 

1003.3 

1005.1 

1007 

CLINO 

100*. 7 

1004.2 

1007,8 

1007.0 

1007,4 

1011.3 

1012.8 

1011.2 

1007,9 

1002,9 

1002.6 

1001.9 

1006 

TEMPERATURE  0E«  C 


YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

Dl 

:C 

MEAN 

1961 

_ 

2.6 

. 

7.8 

_ 

7,3 

„ 

2.0 

2.9 

5.2 

7.2 

8.1 

7.2 

3.2 

1.0 

_ 

5.* 

.8 

1962 

m 

6.6 

- 

1.7 

- 

1,2 

m 

1.7 

1.0 

*.8 

8.2 

8.6 

5.6 

2.3 

.0 

» 

2.7 

1.2 

1963 

. 

.9 

- 

6.0 

. 

1.6 

» 

1.5 

2.3 

4.6 

7.4 

7.9 

6.6 

2.2 

-  1.3 

- 

1.2 

1.5 

196* 

. 

3.1 

- 

9.2 

- 

5,1 

- 

1.5 

1.3 

5.5 

7.2 

B.2 

6.2 

2.8 

-   .* 

- 

1.3 

.9 

1965 

- 

5.2 

- 

8.5 

- 

4.2 

- 

1.3 

,* 

4.3 

7.1 

8.0 

6,6 

1.9 

1.3 

- 

2.* 

.7 

1966 

■  3 

„ 

.9 

_ 

5.7 

_ 

2.3 

,9 

4.8 

7,5 

8.2 

6,7 

1.7 

1.6 

_ 

2.* 

1.7 

1967 

• 

1.7 

- 

2.3 

,7 

2.0 

3.4 

6.7 

9,0 

9.7 

7,* 

3.2 

1.8 

- 

.* 

3.3 

1968 

a 

1.1 

. 

8.0 

- 

*,6 

» 

3. a 

1.1 

*.o 

7.7 

8.6 

6,1 

2.8 

.7 

- 

1.2 

1.0 

1969 

m 

.2 

- 

4.3 

- 

3,6 

m 

1.3 

2.6 

5.6 

9.1 

9.9 

».l 

3.9 

,3 

» 

1.* 

2.* 

1970 

- 

6.9 

- 

J. 2 

- 

3.7 

' 

3.1 

1.2 

5.1 

7,2 

7.5 

6,6 

3.8 

2.7 

- 

1.6 

1.3 

MEAN 

, 

2.* 

„ 

3.2 

_ 

3,8 

„ 

1.7 

1.7 

5.1 

7.8 

8.5 

6,7 

2.B 

.8 

_ 

2.0 

1.5 

CLINO 

- 

3.7 

- 

4.8 

- 

*.' 

w 

2.0 

1.6 

4.9 

7.5 

8.7 

7,0 

3.0 

.5 

- 

3.1 

1.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

84 

10 

23 

** 

26 

31 

59 

34 

88 

98 

109 

76 

682 

1962 

27 

31 

*3 

27 

50 

24 

50 

12* 

56 

61 

55 

31 

579 

1963 

52 

9 

60 

55 

33 

56 

109 

73 

75 

66 

31 

54 

673 

1964 

127 

1*5 

67 

*5 

47 

17 

3*> 

61 

113 

116 

98 

57 

931 

1965 

93 

*0 

*9 

39 

3* 

2* 

68 

101 

73 

37 

98 

67 

723 

1966 

73 

*7 

*2 

53 

57 

9 

36 

56 

63 

60 

87 

27 

630 

1967 

51 

*2 

47 

79 

18 

31 

37 

66 

*0 

48 

81 

69 

609 

196B 

41 

12 

21 

2* 

20 

9 

71 

58 

47 

96 

66 

70 

535 

1969 

57 

*3 

1« 

25 

33 

17 

34 

102 

37 

58 

49 

25 

*98 

1970 

22 

24 

31 

33 

19 

37 

49 

39 

57 

76 

59 

92 

5*0 

MEAN 

62.7 

*2.3 

40,1 

*2.6 

33.7 

25.5 

55.1 

71.* 

64.9 

71.6 

73.3 

56,8 

6*0.0 

CLINO 

*6 

31 

27 

24 

33 

29 

57 

8* 

78 

80 

64 

*6 

599 

30  WORLD  WEATHER  RECORDS 

SHEMYA  ALASKA'  U.S.  WMO  70*1*   52  *3N  17*  06E    39  H 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSu»E  M* 
YEAR    JAM     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

986 

997 

1006 

1008 

997 

1010 

1011 

1006 

1006 

1010 

1000 

1005 

1004 

1962 

1005 

988 

997 

1023 

100» 

1008 

1010 

1004 

1013 

1003 

996 

100* 

1005 

1963 

990 

1001 

100* 

1012 

100* 

1006 

1009 

1011 

1002 

1009 

1003 

992 

100* 

196* 

992 

997 

1002 

1003 

1021 

1007 

1007 

1006 

1003 

1007 

1006 

1003 

1005 

1965 

997 

99o 

999 

1010 

1005 

1006 

1010 

100* 

1007 

1007 

1000 

1000 

1003 

1966 

9B5 

9»3 

1011 

1003 

1008 

1008 

1008 

1008 

1002 

1012 

1009 

993 

1003 

1967 

991 

991 

1000 

1009 

1016 

1010 

1008 

1005 

1006 

1001 

997 

995 

1002 

1968 

1003 

999 

1005 

1010 

101* 

101* 

1006 

1008 

1015 

1001 

997 

1008 

1007 

1969 

996 

9^1 

997 

998 

100* 

1006 

1012 

1008 

1003 

looe 

1002 

989 

1001 

1970 

999 

9*3 

995 

100* 

1012 

1007 

1005 

1007 

1008 

100* 

1007 

996 

1002 

MEAN 

994.', 

99J.2 

1001.8  1008.0 

100*. ( 

)  1008.2 

1008.6  1006.7  10Q6,! 

S  1006,2  1001.7 

998,5 

1003 

SEA  LEVEL  PRESSURi  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR 


1961 
1962 
1903 
1964 
1965 

990 

1009 

993 

995 

)000 

1000 
992 
10^4 
loni 
9">4 

1010 

moo 

1010 
1006 
100? 

1012 
1026 
1016 
1007 
1013 

1001 

1012 

ino? 

1024 
1009 

101* 
1012 
1010 
1010 
1010 

1015 
1014 
1013 
1011 
101* 

1010 
1007 
1015 
1010 
1008 

1009 
1017 
1005 
100' 
1011 

iei* 

1007 
1013 
1011 
1010 

1004 
1000 
1007 
1010 
1003 

1008 
1007 
995 
1007 
1004 

1007 
1009 
1007 
1008 
1007 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

969 
995 

1006 
1000 
1002 

997 

995 
10r>2 
99b 
9«B 

1014 
1004 
1008 
1001 
998 

1006 
1013 
101* 
1002 
1007 

1011 

1020 
1018 

1O07 
1016 

1011 
1013 
1018 
1009 
1011 

1011 
1012 
1010 
1015 
1008 

1012 
1009 
1012 
1012 

ion 

1005 
1*10 
1018 
1007 
1012 

1016 
100* 
1005 
1011 
10OB 

1012 
1001 
1000 
1005 
1011 

996 
999 
1012 
992 

1000 

1007 
1006 

1010 

1005 
1006 

MEAN 

997, 

9 

996, 

,6 

1005, 

,4 

10U. 

6 

1012, 

5 

1011. 

8 

1012, 

3 

1010. 

6 

1010, 

1 

1009, 

9 

1005. 

,3 

1002, 

i0 

1007.2 

TEMPERATURE 

OE 

B  C 

YEAR 

JAN 

F*B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1, 

-  1, 

,6 

,6 
,4 
■  1 
,7 

-  2 

■  I 
,0 
.7 

5 

.4 

1, 

,9 
16 

iB 

,2 

,  4 

2, 
2, 
1' 

2, 

,2 

,6 
,9 
,9 
,2 

3, 
4, 
4, 
3, 
3, 

1 

2 

2 
8 

5. 
6, 
5. 
5, 
5, 

1 

2 

.8 
8 

7 

7, 
9, 
8, 
61 

7, 

,0 

,2 
,1 

8 
9 

8, 
9, 
8, 
8, 
9, 

9 
,2 
,9 

4 
3 

8, 
8, 
8, 

7, 
7, 

8 
4 
,7 
,1 

,e 

5, 
5, 
5, 
4, 
5, 

7 
2 

7 
,6 

2 

1, 
1, 
3. 
1, 
2, 

4 
3 

,1 
3 

,1 

1 

,4 
,4 
,4 
,4 
,7 

3.4 
4.1 
4.1 
3.0 
3.7 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-    ! 

,4 
,6 
.  6 
,1 
,2 

-  1 

-  1 

-  1 

-  1 

-  1 

•3 

■  3 

■  2 
,2 
.1 

-   ! 

,3 
,t> 
,  1 
,1 
,7 

1 
1 

1, 
1' 

.0 

,4 
,8 
,2 
,6 

3, 
4, 
3, 
3, 
3, 

2 

,1 
4 
3 
b 

5, 
5, 
5, 
5, 
5, 

0 
,8 

,6 

,7 

,6 

7, 
8, 
7, 
8, 

7, 

il 

,  1 
,9 
,8 
,3 

8, 
10, 

9, 
10, 

9, 

,9 
,2 
,0 
,4 

,2 

8, 
7, 
8, 
9, 
8, 

,1 

,8 
,2 

5 
,9 

4, 
5, 
4, 
5, 

5, 

8 
il 

,6 
1 
,7 

3, 
1, 

2, 

2, 

,0 

,8 
,9 

,0 
,9 

-  1 

.7 
,3 

.7 
,3 
,0 

3.* 
3.6 
3.* 
3.6 
3.6 

MEAN 
CLINO 

-   . 

•  1 

,4 

m 

.8 
.7 

,1 
,5 

1 
1 

,6 
,9 

3, 
3, 

t 

3 

5, 

5, 

.6 
4 

7, 
8, 

,8 

,0 

9, 
9, 

8 

8, 
9, 

4 
.1 

5, 
4, 

.2 

3 

2, 

2, 

,0 
,1 

-   j 

,5 
,3 

3.6 
3.6 

PRECIPITATION  MM 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

37 

*1 

11 

43 

59 

54 

43 

119 

56 

79 

56 

♦  2 

6*0 

1962 

49 

64 

57 

9 

25 

70 

65 

184 

63 

218 

77 

87 

970 

1963 

34 

20 

36 

30 

50 

39 

88 

150 

72 

77 

79 

35 

710 

1964 

41 

48 

35 

49 

30 

51 

61 

65 

129 

107 

108 

93 

817 

1965 

67 

52 

33 

34 

46 

30 

106 

83 

58 

93 

136 

1»2 

890 

1966 

54 

40 

17 

54 

77 

25 

47 

39 

JO 

48 

137 

38 

646 

1967 

110 

42 

9n 

39 

30 

18 

221 

53 

102 

HI 

57 

*2 

935 

1968 

45 

19 

25 

17 

35 

20 

13 

48 

57 

71 

25 

59 

*39 

1969 

118 

39 

54 

101 

57 

21 

41 

181 

77 

86 

66 

*2 

883 

1970 

39 

38 

22 

45 

47 

23 

81 

67 

81 

86 

123 

83 

735 

MEAN 

59.4 

40.3 

3«.0 

*2.1 

47.6 

35.1 

77.1 

100.9 

7*.  7 

97,6 

86.4 

67.3 

766.5 

CLINO 

64 

58 

65 

52 

61 

34 

55 

5* 

57 

70 

69 

34 

693 

NORTH  AMERICA  31 

SITKA  MAGNETIC  0*S.  ALASKA*  U.S.  WMO         37  03N  135  20W    20  M 

NOTES  ON  PAGE  7 


TEMPERATURE  OE1".  e 


APR 


1961 

2.5 

2-2 

2.9 

4.4 

8.6 

10.5 

12.4 

13.1 

9.8 

6.1 

1.4 

-  1.0 

6.1 

1962 

.4 

■  2 

•  6 

4.6 

6.6 

9.6 

12.2 

13.3 

10.6 

7.8 

5.3 

2.3 

6.1 

1963 

•  * 

4.3 

2.3 

4.2 

8.9 

9.5 

12.8 

13.7 

12.7 

7.7 

-   .1 

2.5 

6.6 

196* 

.9 

2.8 

.7 

3.8 

6.3 

11.4 

12.1 

12.3 

10.2 

7,2 

1.9 

-  5,1 

5.4 

1965 

-  1.8 

•  1 

2.4 

4.6 

5,8 

8.9 

12.3 

12.4 

10.9 

7.1 

1.8 

-   .3 

5.4 

1966 

•  3.9 

1.2 

2.2 

4.1 

6.4 

10.7 

12.7 

12.2 

10,8 

4.9 

.4 

.9 

5.2 

19&7 

•  1.0 

1.3 

-   .7 

4.2 

8.2 

10.8 

12.1 

13.9 

10,8 

7.2 

2.5 

.7 

5.6 

1968 

•  2.* 

1*1 

3,8 

3.3 

a. 4 

10.5 

12.8 

13.5 

10,0 

5.4 

3.8 

-  2.2 

5.7 

1969 

-  B.7 

-   .7 

l.« 

5.2 

8.3 

11.0 

11.7 

11.2 

10,9 

8.1 

4.2 

4,2 

5.6 

1970 

-  LI 

3-9 

*.o 

4.1 

6.9 

9.6 

11.1 

U.2 

9.7 

6,6 

2.8 

-  2.2 

5.6 

MEAN    .  1.4     1.6     2.0     4.?     7.4    10.3    12.2    12.7    10,6 
PRECIPITATION  »M 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

253 

1«4 

170 

273 

75 

153 

208 

463 

260 

473 

266 

240 

3018 

1962 

375 

47 

320 

102 

100 

153 

63 

206 

392 

272 

264 

232 

2526 

1963 

392 

213 

199 

133 

67 

200 

89 

67 

258 

378 

249 

246 

2493 

1964 

252 

418 

287 

255 

225 

75 

118 

138 

116 

288 

298 

189 

2659 

1963 

325 

1*1 

71 

1»8 

166 

218 

61 

P5 

133 

474 

128 

2»2 

2382 

1966 

142 

178 

195 

139 

248 

28 

117 

219 

283 

320 

221 

126 

24J6 

1967 

201 

228 

87 

73 

113 

66 

120 

189 

407 

357 

309 

159 

2309 

1968 

158 

142 

125 

208 

68 

57 

92 

«1 

489 

214 

281 

1*8 

2063 

1969 

65 

57 

173 

61 

82 

61 

260 

190 

172 

156 

436 

224 

1937 

1970 

160 

219 

194 

1T6 

137 

121 

153 

165 

411 

272 

179 

220 

2407 

232.3       186.7       182,1       lSft.O       128,1       113,2       128,1       189.3       294,1       340.4       263.1       207.6       2421.0 
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TANANA  ALASKA*  U.S.  WMd         65  ION  152  06W    73  H 

NOTES  ON  PAGE  8 


TEMPERATURE  DtG  t 


DEC 


1961 

-17. 

,9 

-?2. 

0 

-2«, 

8 

-  7, 

3 

8, 

4 

13, 

5 

14, 

2 

11. 

3 

5, 

9 

-  7, 

3 

-20, 

7 

-32, 

6 

-  6.3 

l9bZ 

-23, 

i0 

-15. 

2 

-l*i 

3 

-  4. 

0 

5, 

1 

13, 

7 

16, 

6 

12. 

9 

4, 

3 

-  3, 

8 

-16, 

1 

-22, 

2 

-  3.8 

1963 

-?0. 

4 

-lb. 

9 

-16, 

3 

-  5, 

,7 

7, 

|6 

11. 

3 

14, 

,4 

11, 

0 

5, 

,8 

-  4, 

7 

-21. 

,7 

-15, 

,7 

-  4.4 

196* 

-?6, 

2 

-?l. 

0 

-20, 

9 

-  6, 

,5 

2, 

iZ 

14, 

1 

15, 

2 

12. 

6 

6, 

2 

-  2, 

B 

-16. 

4 

-31, 

8 

-  6.3 

1965 

-23. 

,6 

-25. 

,9 

-  *< 

,8 

-  2, 

9 

4, 

2 

12, 

6 

1*, 

,1 

10, 

,5 

8, 

,1 

-11, 

1 

-13, 

4 

-24, 

3 

-  4.7 

1966 

-27, 

,5 

-22. 

1 

-18, 

9 

-  6, 

6 

5, 

2 

15, 

0 

13, 

7 

12. 

,0 

7, 

,0 

„ 

9 

-17, 

2 

-25, 

8 

-  5.5 

1967 

-25, 

,e 

-?1. 

,2 

-Hi 

2 

-   , 

9 

6, 

,6 

14. 

6 

14, 

5 

12. 

,7 

7, 

il 

-  5, 

7 

-14, 

9 

-21, 

B 

-  3.8 

1968 

-25. 

■3 

-22- 

6 

-12, 

0 

-  5, 

0 

5, 

9 

13. 

6 

16, 

3 

13, 

4 

2, 

9 

•  6, 

9 

-16, 

4 

-28, 

3 

-  5.4 

1969 

-31. 

7 

-22. 

7 

-1*. 

0 

, 

3 

8, 

7 

15. 

6 

13, 

9 

8, 

8 

6, 

3 

•   , 

8 

-IB, 

2 

-13, 

7 

-  4.0 

1970 

-25. 

8 

-15. 

3 

-11, 

1 

-  2< 

4 

8, 

0 

12. 

6 

1*. 

6 

11, 

6 

2, 

8 

•  9, 

4 

-14. 

1 

-22, 

4 

-  4.2 

MEAN 

-24. 

e 

-20. 

7 

-14, 

4 

-  4. 

2 

6, 

2 

13. 

7 

I*. 

B 

11. 

7 

5, 

.6 

-  5, 

,3 

-16. 

9 

-23, 

9 

-  4.9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

hct 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

5 

6 

3 

26 

24 

35 

70 

91 

70 

28 

15 

22 

397 

1962 

22 

6 

12 

U 

2» 

27 

93 

112 

74 

13 

4 

27 

432 

1963 

60 

15 

53 

21 

9 

67 

89 

126 

26 

49 

1 

16 

532 

1964 

10 

33 

3 

27 

I* 

43 

29 

87 

19 

27 

12 

7 

313 

1965 

15 

5 

15 

13 

13 

37 

56 

111 

126 

11 

27 

23 

452 

1966 

1 

30 

12 

4 

16 

28 

50 

*9 

16 

55 

29 

12 

302 

1967 

10 

i 

42 

33 

11 

21 

75 

129 

9 

2 

38 

44 

422 

1968 

30 

7 

n 

13 

23 

7 

13 

34 

10 

4 

2 

23 

166 

1969 

12 

7 

11 

1 

6 

5 

47 

26 

7 

13 

11 

2 

150 

1970 

1 

6 

8 

3 

6 

19 

28 

61 

28 

35 

57 

55 

307 

15.9    15,5    15.2    28.9    55,0    82.8    38.5    23,7    19.6    23.1    347.3 
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VALDEZ  ALASKA*  U.S.  WMO        61  08N  U6  1SW    18  M 

NOTES  ON  PAGP  8 

TEMPERATURE  06«  C 
YEAR    JAN     F«B     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  4.6 

-  4.9 

-  4,2 

3.1 

8.2 

10.7 

11.6 

10.* 

T.4 

1.9 

-  4.6 

-10.3 

2.1 

1962 

.  4. A 

-  A. 3 

-  3.7 

4.7 

6.4 

10.0 

13.3 

12.1 

6,8 

3.3 

-  2.5 

-  4.8 

3.0 

1963 

-  5.1 

-  1.* 

-  3.3 

2.0 

7.2 

9.4 

12.9 

11.7 

10,0 

*.7 

-  6.7 

-  4,9 

3.0 

196* 

-  6.3 

-  3.6 

-  6.2 

M 

5.4 

11.9 

12.5 

11.8 

8,4 

3.7 

-  3.5 

-10.2 

2.1 

1965 

-  9.7 

-  8.6 

1.3 

4.1 

6.3 

9.6 

12,1 

11.* 

9,3 

1.9 

-  3.7 

-  7.1 

2.2 

1966 

-12.0 

-  5.7 

-  4,1 

3.6 

6,0 

11.0 

12.3 

10.2 

8,7 

2.3 

-  2.6 

-  6,6 

1.9 

1967 

-  7.6 

-  5.8 

-  2,0 

2.7 

8.1 

12.5 

13,5 

12.8 

8.2 

9.1 

-  1.4 

•  6.6 

3.6 

1968 

.  6. A 

-  2.9 

,6 

3.7 

8.7 

13.7 

13. S 

14.3 

9,9 

2.7 

-  1.2 

-  a. 5 

4.0 

1969 

-12.5 

-  5.2 

-   ,6 

4.9 

6,7 

12.6 

12.8 

11.6 

9,8 

T.4 

-   .7 

_ 

- 

1970 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    i 

- 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jjn     JUL     AUG     SEP     OCT    NOV     DEC 


1961 

115 

79 

57 

80 

109 

87 

68 

225 

250 

172 

156 

79 

1497 

1962 

184 

R6 

205 

23 

73 

90 

54 

74 

207 

245 

75 

74 

1390 

1963 

165 

137 

222 

1*1 

103 

87 

150 

165 

134 

151 

22 

179 

1636 

1964 

34 

360 

49 

99 

101 

11* 

•  3 

1>1 

92 

173 

293 

80 

1609 

1965 

87 

59 

175 

99 

122 

90 

103 

105 

2*1 

222 

JO 

101 

1434 

1966 

35 

*2 

125 

72 

8* 

52 

55 

278 

273 

91 

77 

133 

1337 

1967 

35 

ins 

104 

39 

39 

53 

24 

9 

i« 

6 

287 

164 

885 

1968 

55 

347 

74 

22 

110 

3 

5 

94 

172 

100 

154 

U3 

1249 

1969 

2 

34 

99 

25 

99 

25 

82 

66 

118 

236 

129 

- 

- 

1970 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

MEAN     t*.l       141.0   123.3    bo . I         93.3    6o.6    71.6   127.4   167.2   157.6   138.1   lla.4   1347. D 
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VAKUTAT 

NOTES  ON  PACE  8 


ALASKA'  U.S. 


WMO  70361   59  31N  139  *0W 


STATION  PRESSu°E  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1004 
1013 
1019 
997 
1005 

1007 

1001 
1009 

ion 

1005 


9»e 

1017 

1004 
1007 
10f>b 

IOC'S 
10P2 
1007 
1001 
1009 


1001 

1010 

1010 
1006 
1022 

1001 
1014 
1005 
1012 
1010 


APR 

10U 
1007 
1010 
1010 
1010 

1018 

1016 
1008 
100J 
1007 


WAV 

1015 
1016 
1015 
101* 
101* 

1009 
1016 
1016 
1014 
1012 


JUN 

1014 
101* 
1013 
101* 
101* 

1013 
1016 
101* 
1015 
101* 


JUL 

1019 
1019 
1015 
1012 
1016 

1016 
1015 
1016 
1013 
1014 


AUG 

1014 

1012 
1018 
1012 
1015 

1013 
1013 
1012 
1008 
1012 


SEP 

1013 
1007 
1005 
1013 
1018 

1007 
1003 
1007 
1008 
100' 


OCT 

1002 
1003 

996 
1005 

997 

1002 

999 

999 

1010 

1C05 


NOV 

1003 
995 
1000 
1007 
1006 

1009 

1008 

998 

998 

1009 


DEC 

1002 
1007 
1007 
1003 
1001 

1000 

1007 

1006 

999 

looo 


SEA  LEVEL  PRESSU»E  HI 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


DEC 


PRECIPITATION  mm 


APR 


MAY 


DEC 


MEAN 

1008 
1010 
1009 
1008 
1010 

1008 
1009 
1008 
1008 
1009 


MEAN   1007.1  1005.5  1009,1  IQlO.Z  1014.1  1014.1  1015,5  1012.9  1009,0  1001,8  1003.3  1003,2   1008.8 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1005 
1014 
1020 
998 
1006 

999 
1018 
1005 
1008 
1006 

1002 
1011 
1011 
1007 
1023 

1012 
1008 

lOll 
10ll 

ion 

1016 
1017 
1016 
1015 

1015 

1015 
1015 
101* 
1015 
1015 

1020 
1020 
1016 
1013 
1017 

1015 
1013 
1019 
1013 
1016 

loi* 

1008 
1006 
1015 
1019 

1003 
100* 

997 
1006 

998 

100* 
996 
1001 
1008 
1007 

1003 
1008 
1009 
100* 
1002 

1009 
1011 
1010 
1009 
1011 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1008 
1002 
1010 
1012 
1006 

1006 

10O3 
1008 
10O2 
1011 

1002 
1015 
1006 
1013 
1011 

1019 
1017 
1009 
1006 
1008 

1010 
1017 
1017 
1015 
1013 

101* 
1017 
1015 
1016 
1015 

1017 
1016 
1018 
101* 
1013 

101* 
101* 
1013 
1009 
1013 

mo8 

100* 
1008 
1O09 
1011 

1003 
1000 
1000 
1011 
1006 

1010 
1009 
999 
1000 
1011 

1001 
1006 
1007 
1001 
1002 

1009 
1010 
1009 
1009 
1010 

MEAN 
CLINO 

1008.1 
1007.4 

10O6.6 
1008.7 

1010 
1008 

1 
3 

10U.2 

1OU.0 

1015.1 
101*.* 

1015.1 
1015.1 

1016,6 
1016.9 

1013.9 
1015.0 

1010.2 
1012.1 

1002.8 
1005,0 

100* 
100* 

5 

7 

100*. 5 
1003.8 

1009.9 
1010.2 

TEMPERATURE  Of 

6  e 

YEAR 

JAN 

MB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  «2 

-  2.9 

•   .6 

-  1.6 

-  5.5 

-  .9 

-  2.7 
2.1 

.4 

-  5.9 

-  2 

-  2 

1 
4 
1 

3.3 

3.1 
1.8 
2.3 

2.1 

7.6 
5.8 
7.8 
5.1 

*,0 

10.6 
9.1 
9.1 

11.3 
6.8 

11.7 
11.8 
12.6 
11.6 
10,2 

11.6 
12.6 
12.7 
11.8 
9.6 

9.0 

8,8 

11.2 

8,6 

8,6 

3.9 

6.2 
6.2 
*.7 
*.3 

-  1 
1 

-  1 

-  1 

-  2 

1 
9 
4 
6 
8 

-  3.8 

-  .9 
.2 

-  9,0 

-  5.9 

6.3 
*.2 
5.1 

3.6 
2.1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-10.6 

-  7.3 

-  7.7 
-14.0 

-  4.3 

-  *.l 

-  *.2 

-  1.6 

-  5.6 

.8 

-  4 

-  5 

-  1 

1 

4 
4 
1 

3 
4 

.7 

.7 

.6 

2.5 

2.0 

3.5 

5,8 

5.7 
6.* 
5.6 

9.2 

10.3 
9.* 
9.8 
9.6 

11.1 
11.2 
11.8 

11.  1 
11.9 

9.9 
11.6 
11.* 

9.2 
U.* 

8.3 
8,8 
7.* 
8,9 
8,6 

2.1 
*•* 
2.2 
5.2 

*.l 

-  * 

-  1 

3 

4 
2 
2 
3 

-  3.1 

-  *.3 

-  7.2 
1.* 

-  7.0 

1.3 
2.7 
2.7 
2.6 
3.6 

MEAN 
CLINO 

-  5.5 

-  2.6 

-  2.2 

-  1.9 

-  1 

5 
3 

1.9 
2.8 

5.7 

7.0 

9.5 

10.3 

11.5 
12.1 

11.2 
12.1 

8,8 
9.6 

*.3 
5.5 

-  1 

1 

0 
0 

-  *.o 

-  2.2 

3.2 

4.5 

1961 

192 

254 

230 

185 

251 

160 

3*8 

327 

*7* 

417 

3*5 

22* 

3507 

1962 

427 

M 

320 

199 

132 

353 

179 

1*9 

*65 

303 

*63 

3*6 

3597 

1963 

310 

439 

302 

216 

296 

321 

236 

192 

*68 

762 

308 

706 

*558 

1964 

343 

816 

199 

326 

298 

230 

*15 

2*6 

287 

398 

*2l 

293 

*27* 

1965 

434 

217 

436 

29* 

*81 

*12 

370 

367 

3*3 

939 

167 

309 

*7Tl 

1966 

61 

219 

299 

204 

283 

*7 

76 

♦so 

477 

*36 

227 

270 

3029 

1967 

223 

26* 

99 

85 

152 

126 

196 

359 

495 

*33 

*78 

311 

3221 

196B 

205 

**o 

2*0 

275 

136 

111 

137 

96 

456 

319 

353 

167 

2957 

1969 

90 

91 

*66 

1** 

265 

60 

207 

13* 

733 

*77 

39* 

*3q 

2911 

1970 

216 

277 

*37 

229 

169 

108 

160 

377 

289 

♦  76 

228 

226 

321* 

MEAN 

250.1 

309.8 

292. « 

215.9 

2*6.3 

192.8 

234.4 

289.9 

388.9 

316,2 

338.4 

321.* 

3603 

CLINO 

276 

208 

221 

18* 

203 

129 

21* 

277 

420 

*96 

407 

312 

33*9 
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STATION    NOTES 

Canada  (78  Stations) 

General 

Precipitation  is  measured  separately  as  rainfall  in  the  gauge  or  snowfall 
water  equivalent  or  as  snowfall  on  the  ground.   The  total  monthly  precipitation 
consists  of  the  rainfall  plus  the  snowfall  water  equivalent  or  the  rainfall  plus 
1/10  of  the  snowfal 1 . 

The  monthly  mean  temperatures  are  derived  from  the  mean  of  the  daily  maximum 
plus  the  mean  of  the  daily  minimum  divided  by  2. 

The  monthly  mean  pressure  values  are  the  means  of  the  twenty-four  hour 
observat  ions . 

Established  elevation  is  the  elevation  determined  for  the  barometer  cistern 
when  the  instrument  was  initially  installed.   It  is  the  elevation  at  the  station 
established  as  the  datum  to  which  barometric  reports  at  the  station  refer.   The 
established  elevation  usually  remains  unchanged  throughout  the  history  of  the 
station  even  though  the  barometer  cistern  elevation  may  change  because  the  barometer 
was  relocated  at  the  station.   At  those  stations  where  the  barometer  cistern  height 
is  less  than  50  feet  above  mean  sea  level,  an  established  elevation  of  the  datum 
MSL  is  assigned  to  the  station. 

In  the  station  notes,  ht  is  the  height  of  the  thermometer  above  ground,  hr 
is  the  height  of  the  rim  of  the  rain  gauge  above  ground  and  Hz  is  the  height  of 
the  barometer  above  mean  sea  level  for  the  period  shown. 

Clino  values  are  based  on  the  1941-70  period. 
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Alert,  Northwest  Territories 

Site:   On  the  northern  tip  of  Ellesmere  Island,  726  km.  from  the  North  Pole. 
ht  -  1 .2  m.   hr  -  0.5  m. 

Arctic  Bay,  Northwest  Territories 

Site:   On  the  north  shore  of  Arctic  Bay  which  is  surrounded  by  hills  close  to  300  m. 
high.   ht  ~  1.1  m.   hr  -  0.8  m. 

Armstrong,  Ontario 

Site:   An  airport  approximately  24  km.  NW  of  Lake  Nipigon  in  rolling,  heavily  wooded 
terrain.   Hz  originally  324.6  m. ,  barometer  relocated  November  1968,  new  Hz  -  321.6  m. 
h(  -  1.1  m.   hr  -  0. 3  m. 

Bagot vi lie,  Quebec 

Site:   An  airport,  approximately  16  km.  from  Chicoutimi  near  the  Saguenay  River  on  a 
level  plain  rising  to  wooded  mountains  over  915  m.  high,  about  32  km.  south.   Hz 
originally  163.4  m. ,  barometer  relocated  December  1965,  new  Hz  -  157-5  m.   ht  -  1.1  m. 
hr  -  0.3  m. 

Baker  Lake,  Northwest  Territories 

Site:   A  small  settlement  on  Baker  Lake  about  225  km.  NW  of  Chesterfield  Inlet. 
Terrain  is  flat,  open  tundra.   ht  ~  1.2  m.   hr  -  0.4  m. 

Barkerville,  British  Columbia 

Site:   An  old  historic  mining  village  in  a  narrow  valley  running  in  a  NNE  -  SSW 
direction.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.4  m. 

Belle  Isle,  Newfoundland 

Site:   On  an  island,  approximately  59  km.  N  of  St.  Anthony  and  27  km.  from  the  nearest 
mainland  which  is  Labrador.   Station  closed  January  1970.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.5  m. 

Calgary,  Alberta 

Site:   An  airport,  on  a  nearly  flat  table-land,  extending  for  several  kilometers 
beyond  the  City's  northeastern  outskirts,   ht  -  1.4  m.   hr  -  0.3  m. 

Cambridge  Bay,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport,  on  rocky  uneven  Arctic  Tundra,  which  is  3-6  km.  ENE  of  Cambridge 
Bay  Village,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Cape  Race,  Newfoundland 

Site:   Rolling  treeless  area  with  the  Atlantic  Ocean  NNE  to  SW.   Station  closed  January 
1966  and  reopened  at  a  new  site  December  1968  but  closed  again  July  1969-   ht  -  1.4  m. 
hr  -  1.4m. 

Charlottetown ,  Prince  Edward  Island 

Site:   An  airport,  approximately  4.8  km.  N  of  the  City  of  Charlottetown.   Surrounding 
country  is  flat,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 
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Chatham,  New  Brunswick 

Site:   An  airport  1.6  km.  S  of  the  town  of  Chatham  in  fairly  level,  generally  wel 
wooded  terrain,  about  16  km.  from  the  mouth  of  the  Miramichi  River,   ht  -  1.1  m. 
hr  -  0.3  m. 

Chesterfield,  Northwest  Territories 


Site:   On  the  south  shore  of  Spurrel  Inlet,   hj-  -  1.3  m.   hr  -  0.3  m. 

Chicoutimi,  Quebec 

Site:   Located  about  3  km.  N  of  the  Chicoutimi  River.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Churchi 1 1 ,  Mani  toba 


Site:   An  airport,  approximately  8  km.  ESE  of  Churchill  townsite.   Surrounding 
country  is  very  flat.   Hz  originally  35-3  m. ,  barometer  relocated  August  27,  1962, 
new  Hz  -  35-2  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Clyde,  Northwest  Territories 

Site:   On  the  NE  coast  of  Baffin  Island.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Coppermine,  Northwest  Territories 

Site:   Located  about  1  km.  W  of  the  entrance  of  the  Coppermine  River  and  200  m.  S 
of  the  Arctic  Coast.   Hz  originally  8.7  m. ,  barometer  relocated  August  1967,  new 
Hz  -  9-1  m.   ht  -  1.4  m.   hr  -  0.3  m. 

Coral  Harbour,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  on  the  south  shore  of  Southampton  Island  lying  between  Fox  Channel 
and  Hudson  Bay.   Terrain  is  rolling,  open  tundra,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Dawson,  Yukon  Territory 

Site:   In  the  town  of  Dawson,  which  is  in  the  N  -  S  valley  of  the  Yukon  River.   Hz 
originally  319-1  m.  ,  barometer  relocated  July  20,  1964,  Hz  -  321.4  m.  ,  relocated 
April  8,  1968,  new  Hz  -  321.5  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Edmonton,  Alberta 

Site:   An  airport,  located  within  the  boundaries  of  the  City  of  Edmonton,  3-2  km. 
to  the  NW  of  the  main  business  centre.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.4  m. 

Eureka,  Northwest  Territories 

Site:   On  the  southwestern  section  of  Ellesmere  Island.   Approximately  11  km.  E  of 
the  mouth  of  Slidre  Fiord  on  the  N  side.   Hz  originally  3-8  m. ,  barometer  relocated 
July  1,  1963,  new  Hz  -  10.4  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.6  m. 

Fort  Chi  mo,  Quebec 

Site:   An  airport  on  the  west  bank  of  Koksoak  River  about  48  km.  upstream  from  the 
outlet  into  Ungava  Bay.   Terrain  is  rolling,  open  tundra,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Fort  Good  Hope,  Northwest  Territories 

Site:   Located  on  a  high  east  bank  of  the  Mackenzie  River,  approximately  45  m.  above 
the  river  level.   Surrounding  country  is  slightly  rolling,  lightly  treed  tundra,  with 
numerous  lakes  and  sloughs.   Hz  originally  76.8  m. ,  barometer  relocated  July  1965, 
new  Hz  -  52.9  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 
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Fort    McMurray,    Alberta 

Site:      An   airport,    16   km.    SE   of   the    town   of    Fort   McMurray,    located   at    the   junction 
of    the   Athabasca   and   Clearwater   Rivers.      Station   originally   called   "McMurray"    but 
the   name   changed    to   "Fort   McMurray"   January    1963-      Hz   originally   370.2   m. ,    barometer 
relocated   June    24,    1963,    new   Hz   -    369-7  m.      ht    -    1.2   m.      hr   -    0.3   m. 

Fort    Nelson,    British    Columbia 

Site:      An   airport,    approximately    11    km.    E   of   the   town   of   Fort   Nelson   on    the   Alaska 
Highway.      Terrain    is    level    and    heavily    forested.      Hz   originally    381.1    m. ,    barometer 
relocated   May   4,    1965,    new   Hz   -    380.5   m.      ht    -    1.2   m.      hr   -    0.3   m. 

Fort    Simpson,    Northwest   Territories 

Site:      An   airport   on    the    bank  of    the    Liard   River  which    runs    i n   a    SW  -    NE    direction. 
Approximately    13   km.    NW   from   the   town   of    Fort    Simpson.      Hz   originally    128.6   m. , 
barometer    relocated   October    11,    1963,    Hz   -    175-5   m.  ,    relocated   October   25,    1963, 
new   Hz   -    175-7   m.      ht    -    1.1    m.      hr   -    0.3   m. 

Fort  Smith,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  on  the  south  bank  of  the  Slave  River.   Approximately  3  km.  W  of 
the  town  of  Fort  Smith.   Hz  originally  202.7  m. ,  barometer  relocated  April  29,  1969, 
new  Hz  -  206.3  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Frobisher,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  almost  surrounded  by  low  hills  ranging  in  elevation  from  30  -  375  rn- , 

lying  i n  a  NW  -  SE  line.   Approximately  I'*  km.  S  -  SW  of  the  station  lies  Frobisher 

Bay.   Hz  originally  23.8  m. ,  barometer  relocated  July  3,  1964,  new  Hz  -  29-0  m. 
ht  -  1 .1  m.   hr  -  0.3  m. 

Gander,  Newfoundland 

Site:   An  airport,  approximately  1.6  km.  from  Gander  Lake  and  about  72  km.  from  the 
sea  to  the  north  and  east.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.4  m. 

Goose,  Newfoundland 

Site:   An  airport  located  on  an  elevated  plateau  between  the  Hamilton  and  Goose  Rivers. 
The  plateau  is  about  45  m.  above  mean  sea  level  and  comprises  an  area  of  about  30 
square  kilometers.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Grindstone  Island,  Quebec 

Site:   Located  on  Grindstone  Island  near  Cap-Aux-Meules ,  approximately  7  km.  from 
the  airport  on  Alright  Island,   hj.  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Hall  Beach,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  on  the  east  side  of  Melville  Peninsula  between  Foster  Bay  and  Parry 
Bay.   Terrain  inland  is  generally  flat,  open  tundra  with  numerous  small  lakes.   Hz 
originally  10.4  m.  ,  barometer  relocated  September  11,  1964,  new  Hz  -  7-3  rn.  ht  -  1.3m. 
hr  -  0.6  m. 

Hopedale,  Newfoundland 

Site:   Located  within  the  settlement  of  Hopedale.   Surrounding  vicinity  is  hilly  with 
the  Bay  running  in  an  E  -  W  direction.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 
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I  noucdjouac ,  Quebec 

Site:   Located  on  the  east  coast  of  Hudson  Bay  at  the  mouth  of  the  Innuksuak  River 
and  situated  on  the  west  bank  of  the  river.   On  both  sides  of  the  river  are  hills 
of  mostly  bare,  solid  rock  oriented  in  a  NE  -  SW  line  and  these  hills  are  separated 
by  valleys  of  muskeg  and  tundra.   Station  originally  called  "Port  Harrison"  but 
changed  to  the  present  name  August  1966.   Relocated  November  1967-   Hz  originally 
18.1  m. ,  barometer  relocated  in  1968  (no  date  available),  new  Hz  -  k.S   m.  ht  -  1.1m 
hr  -  0.3  m. 

Inuvik,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport,  approximately  11  km.  SE  of  the  townsite  of  Inuvik,  the  only 
settlement  in  the  Mackenzie  River  Delta.   Hz  originally  60. 8  m.  ,  barometer  relo- 
cated July  1962,  Hz  -  62.6  m. ,  relocated  June  1969,  new  Hz  -  62.3  m.   ht  -  1.2  m. 
hr  -  0.3  m. 

Isachsen,  Northwest  Territories 


Site:   Located  in  a  hollow  between  three  ridges  and  bounded  by  Louise  Bay. 
ht  -  1 .2  m.   hr  -  0.5  m. 

Kamloops,  British  Columbia 

Site:   An  airport  near  the  centre  of  a  fairly  narrow  and  deep  E  -  W  oriented  valley. 
Hz  originally  3^5-2  m. ,  barometer  relocated  May. 30,  196^4,  new  Hz  -  3^6.3  m. 
ht  -  1 .2  m.   hr  ■  0.3  ™. 

Kapuskasing,  Ontario 

Site:   An  airport,  approximately  5  km.  W  of  the  town  of  Kapuskasing  on  the  river  of 
the  same  name.   In  generally  level,  heavily  wooded  terrain,   h,.  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Langara,  British  Columbia 

Site:  On  the  NW  tip  of  Langara  Island.  The  Pacific  Ocean  lies  about  39  m.  below  the 
station.  Hz  originally  35-1  rn. ,  barometer  relocated  November  30,  1967,  Hz  -  29-5  m. , 
relocated  November  28,  1968,  new  Hz  -  35-1  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m- 

Lethbridge,  Alberta 

Site:   An  airport  5  km.  S  of  the  City  of  Lethbridge  in  generally  level  agricultural 
terrain  and  about  80  km.  E  of  the  Rocky  Mountains.   Hz  originally  919-0  m. ,  barometer 
relocated  November  1965,  new  Hz  -  915-6  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Man  iwaki ,  Quebec 

Site:   In  a  small  town  on  the  Gatineau  River  in  rolling,  wooded  country  with  many 
small  lakes.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  rn. 

Masset,  British  Columbia 

Site:   Situated  on  the  north  side  of  Masset  Inlet  about  2.5  km.  S  of  the  north  shore 
of  Graham  Island  in  the  Queen  Charlotte  Islands.   Station  closed  March  1968. 
ht  -  1.0  m.   hr  -  1 .7  m. 

Mistassini  Post,  Quebec 

Site:   Surrounding  country  is  heavily  wooded  and  relatively  flat,   ht  -  1.1  m. 
hr  -  0.3  m. 
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Mon t rea 1 ,  Quebec 

Site:   On  the  campus  of  McGill  University  in  downtown  Montreal  surrounded  by  tall 
buildings  and  sky  scrapers.   hj-  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Mont  real /Dorval ,  Quebec 

Site:   An  airport  located  in  the  centre  of  a  broad  valley  of  the  St.  Lawrence  which 
lies  between  the  Laurentian  Plateau  to  the  north  and  the  Appalachians  to  the  south. 
Surrounding  area  is  mainly  flat  and  level,  with  the  exception  of  Mount  Royal,  which 
is  located  11.2  km.  to  the  ENE  at  an  elevation  of  229  rn.   Hz  originally  35-7  m. , 
barometer  relocated  February  20,  1961,  Hz  -  42.4  m. ,  relocated  July  11,  1966,  new 
Hz  -  32.9  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Moosonee,  Ontario 

Site:   Located  about  13  km.  up  the  Moose  River  which  empties  into  James  Bay.   Hz 
originally  10.4  m. ,  barometer  relocated  December  3,  1966,  new  Hz  -  10.3  rn.  ht  -  1.1m. 
hr  -  0.4  m. 

Mould  Bay,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  on  Prince  Patrick  Island,  lying  on  the  western  fringe  of  the  Arctic 
between  the  Arctic  Ocean  and  Melville  Island.   Hz  originally  19-8  m. ,  barometer  re- 
located January  1965,  new  Hz  -  20.5  m.   ht  -  1.4  m.   hr  -  0.5  m. 

Nitchequon,  Quebec 

Site:   On  a  small  peninsula  at  the  north  end  of  Nitchequon  Lake  in  rolling,  heavily 
wooded  terrain.  Hz  originally  536.1  m. ,  barometer  relocated  October  5,  1965,  new 
Hz  -  538. 1m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Norman  Wells,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport,  approximately  1  km.  E  of  the  settlement  on  the  east  bank  of  the 
Mackenzie  River.   Terrain  is  flat  and  wooded,  rising  abruptly  to  an  escarpment  with 
heights  over  760  m. ,  about  24  km.  to  the  north,  and  to  heights  over  275  m.  about 
48  km.  to  the  south.   Hz  originally  77-1  m. ,  barometer  relocated  June  1969,  new 
Hz  -  75-1  m.   ht  -  1 .2  m.   h>  -  0.3  m. 

North  Bay,  Ontario 

Site:  An  airport  located  on  a  hill  overlooking  Lake  Nipissing.  Surrounding  country 
is  predominantly  tree  covered  with  birch,  poplar  and  maple.  Hz  originally  369-0  fit., 
barometer  relocated  November  25,  1963,  new  Hz  -  363-7  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Nottingham  Island,  Northwest  Territories 

Site:   On  the  SW  tip  of  Nottingham  Island  in  Hudson  Strait  at  the  NE  corner  of  Hudson 
Bay.   Station  closed  July  1970.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.8  m. 

Pointe-au-Pere,    Quebec 

Site:   Located  on  a  flat  area  facing  the  St.  Lawrence  River  with  low  hills  on  the 
south  side.   The  exposure  is  fair.   Station  is  122  m.  south  of  the  shore.   Station 
originally  called  "Father  Point"  but  changed  to  the  present  name  July  1963- 
ht  -  1 -2  m.   hr  -  0. 3  m. 

Port  Hardy,  British  Columbia 

Site:   An  airport,  approximately  13  km.  NW  of  the  village  of  Port  Hardy  on  the  NE 
shore  of  Vancouver  Island  in  mountainous,  heavily  forested  terrain,  with  Queen 
Charlotte  Strait  to  the  east.   Hz  originally  17-9  rn.  ,  barometer  relocated  November 
7,  1963,  new  Hz  -  19.7  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 
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Prince  Albert,  Saskatchewan 

Site:   An  airport  on  a  relatively  flat  plain  N  of  the  North  Saskatchewan  River. 
Hz  -  427  .6  m.  ,  barometer  relocated  April  1968,  H2  -  no  change.   ht  -  1.1  m. 
hr  -  0.3  m. 

Prince  George,  British  Columbia 

Site:   An  airport  on  a  bench  120  m.  high  and  4.8  km.  to  the  SE  of  the  city  and  the 
confluence  of  the  Fraser  and  Nechako  Rivers.   ht  ~  1*5  m-   hr  -  0.3  m. 

Prince  Rupert,  British  Columbia 

Site:   An  airport  on  the  west  side  of  Digby  Island  which  lies  across  the  entrance 
to  Prince  Rupert  Harbour.   Hz  originally  33-5  m. ,  barometer  relocated  March  29, 

1962,  new  Hz  -  32.3  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Regina,  Saskatchewan 

Site:   An  airport  on  the  SW  edge  of  the  City  of  Regina,  approximately  3-2  km.  SW 
from  the  central  business  core.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Resolute,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  on  a  peninsula  on  Cornwall  is  Island  with  the  sea  being  2.4  km.  to 
4.8  km.  away  on  three  sides.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.5  m. 

Resolution  Island,  Northwest  Territories 

Site:  Station  is  located  on  Cape  Warwick,  Resolution  Island,  accessible  by  air  from 
Frobisher  Bay,  or  by  ships  during  the  navigational  season,   ht  -  1.4  m.   hr  -  0.3  m. 

Sable  Island,  Nova  Scotia 

Site:  On  a  small  island  in  the  Atlantic  Ocean,  approximately  248  km.  ESE  of  Halifax. 
Hz  originally  3-7  m. ,  barometer  relocated  September  1,  1961,  new  Hz  -  4.0  m. 

ht  -  1 .4  m.   hr  -  0.4  m. 

Sachs  Harbour,  Northwest  Territories 

Site:   An  airport  near  the  SE  point  of  Banks  Island.   Terrain  is  flat  tundra, 
ht  -  1 . 1  m.   hr  -  0.5  m. 

Sandspit,  British  Columbia 

Site:  An  airport  on  a  low  point  of  land  extending  northward  into  Hecate  Strait  from 
the  NE  corner  of  Moresby  Island.  The  terrain  inland  rises  to  heavily  forested  hills 
over  300  m.  high  within  8  km.   Hz  originally  7-6  m.  ,  barometer  relocated  March  14, 

1963,  Hz  -  7-9  m. ,  relocated  April  10,  1963,  new  Hz  -  7-6  m.   ht  -  1.2  m.  hr  -  0.3  m. 

Schef fe rv i 1 1 e ,  Quebec 

Site:   An  airport  located  about  0.8  km.  from  the  centre  of  the  town  of  Schef fervi 1 le. 
Surrounding  country  is  rather  well  open.   Station  originally  called  "Knob  Lake"  but 
changed  to  the  present  name  July  1967-   H2  originally  512.4  m.  ,  barometer  relocated 
March  25,  1963,  new  Hz  -  521.5  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.7  m. 

Sept- I les ,  Quebec 

Site:   An  airport,  approximately  11  km.  ENE  of  the  town  of  Sept- 1  les  on  the  north 
shore  of  the  St.  Lawrence  River.   Terrain  is  generally  flat  and  wooded,  rising  to 
hills  over  300  m.  high  within  16  km.  to  the  N  and  NW.   Hz  originally  55.8  m. ,  baro- 
meter relocated  June  7,  1961,  new  Hz  -  56 . 1  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.4  m. 
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Shearwater,  Nova  Scotia 

Site:   An  airport,  approximately  800  m.  from  the  north  shore  of  Halifax  Harbour. 
The  terrain  rises  steeply  from  the  shore  to  the  plateau  of  the  airport  then  grad- 
ually to  rolling  hills  to  the  north.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Stephenv i 1 1 e ,  Newfoundland 

Site:   An  airport,  approximately  1.6  km.  inland  from  St.  Georges  Bay.   ht  -  1.3  m. 

hr  -  0.3  m. 

Sydney,  Nova  Scotia 

Site:   An  airport,  approximately  13  km.  E  of  the  City  of  Sydney  and  about  5  km.  S 
of  Indian  Bay.   Terrain  is  flat  and  sparsely  forested.   Hz  originally  59-1  m. , 
barometer  relocated  November  1967,  new  Hz  -  62.0  m.   ht  -  1 . 1  m.   hr  -  0.3  m. 

The  Pas,  Manitoba 

Site:   An  airport  located  on  a  rise  of  land  with  the  surrounding  country  being  fairly 
flat.   The  terrain  consists  of  lakes,  forests,  muskeg  and  marsh.   ht  -  1.1  m. 
hr  -  0.3  m. 

Torbay,  Newfoundland 

Site:   An  airport  outside  the  city  limits,  approximately  11  km.  NE  from  the  central 
core,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.5  m. 

Toronto,  Ontario 

Site:   Located  in  the  central  core  of  the  City  of  Toronto.   Hz  originally  121.6  m. , 
barometer  relocated  June  4 ,  1965,  new  Hz  -  115-7  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Toronto/Mai  ton ,  Ontario 

Site:   An  airport  located  on  a  mainly  flat,  but  gently  southeasterly  sloping  plain 
that  drops  to  Lake  Ontario.   Hz  originally  175-1  m. ,  barometer  relocated  March  22, 
1963,  Hz  -  175-2  m.,  relocated  April  16,  1964,  new  Hz  -  172-5  m.   ht  -  1.2  m. 
hr  -  0.4  m. 

Trout  Lake,  Ontario 

Site:   Located  on  the  eastern  tip  of  Post  Island  which  is  approximately  4.8  km.  wide 
and  6.4  km.  long,   ht  -  1.4  m.   hr  -  0.4  m. 

Vancouver,  British  Columbia 

Site:   An  airport  on  the  south  side  of  Sea  Island  in  the  Fraser  River  delta  near  the 
City  of  Vancouver.   Terrain  is  flat,  but  rising  inland  to  the  NW  to  mountains  ranging 
from  .760  m.  to  1370  m.  high  within  24  km.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Victoria,  British  Columbia 

Site:   On  the  top  of  Gonzales  Hill  in  the  City  of  Victoria  at  the  southern  tip  of 
Saanich  Peninsula  on  Vancouver  Island,   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 

Watson  Lake,  Yukon  Territory 

Site:   An  airport  on  the  north  shore  of  Watson  Lake.   Hz  originally  685. 0  m. ,  baro- 
meter relocated  June  5,  1962,  new  Hz  -  686.8  m.   ht  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 
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Whitehorse,  Yukon  Territory 

Site:   An  airport  near  the  town  of  Whitehorse  on  the  Alaska  Highway  in  the  flat 
valley  of  the  Yukon  River,  with  mountains  rising  to  over  1524  m.  high  within  8  km. 
on  either  side  of  the  valley,   h^  -  1.1  m.   hr  ~  0.3  m. 

White  River,  Ontario 

Site:   Located  in  the  NW  section  of  the  town  of  White  River.   Surrounding  terrain 
is  hilly  with  numerous  lakes  and  rivers.   h^  -  1.2  m.   hr  -  0.3  m. 

Winnipeg,  Manitoba 

Site:   An  airport,  approximately  8  km.  from  the  central  core  of  the  City  of  Winnipeg. 
Surrounding  country  is  very  flat  with  heights  of  land  varying  by  not  more  than  4.5  m. 
from  station  elevation.   Hz  originally  241.0  m.  ,  barometer  relocated  November  12, 
1963,  new  Hz  -  238.4  m.   ht  -  1.1  m.   hr  -  0.3  m. 
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WMO  74082   82  30N   62  20W    67  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     Ffb 


APR 


JUN 


OCT 


1961 

1007 

10<12 

1017 

iota 

1011 

10O3 

1003 

100* 

1"04 

1005 

1007 

1013 

1008 

1962 

1003 

1013 

1029 

1009 

1013 

1008 

1009 

1005 

1001 

1008 

1005 

1006 

1009 

1963 

1013 

101  S 

1007 

1015 

1009 

1008 

1008 

1003 

1*02 

998 

1009 

1011 

1008 

1964 

1001 

ton* 

100* 

1009 

1011 

1001 

994 

ion 

1O09 

1004 

1011 

1005 

1005 

1965 

1007 

1010 

1014 

1009 

1013 

1008 

1006 

1006 

1006 

1002 

1017 

1003 

1009 

1966 

1019 

1013 

1019 

1016 

1010 

1001 

1004 

1009 

l«0"7 

1013 

1006 

1006 

1010 

1967 

1011 

10"2 

1005 

1006 

1010 

1003 

1001 

1000 

100" 

1001 

1003 

1011 

1004 

1968 

1014 

1014 

1010 

1014 

1015 

1007 

1010 

1007 

1*10 

1014 

1010 

ion 

1011 

1969 

1022 

1015 

1016 

1012 

1012 

1008 

1000 

1008 

1003 

1005 

1005 

1010 

1010 

l970 

1011 

1013 

1019 

1015 

1011 

999 

100' 

1005 

1003 

1007 

1008 

looe 

1009 

MEAN 

1010.9 

1010.1 

1014.1 

1012.3 

10U.5 

1004.6 

1004,0 

1005.8 

1104.3 

1005.7 

1008, 

1008,6 

1008. 

3 

CLINO 

1009.5 

1009-3 

1013,2 

1013.1 

10U.9 

1006.6 

1004.1 

1005.3 

1005.2 

1004.9 

1007.7  1006.4 

1008. 

1 

SEA  LEVEL  PRFS<U»g  MB 
YEAR    JAN     FPB     MAR 


DEC 


MEAN 


1961 

1016 

1010 

1024 

1026 

1020 

1011 

1011 

1012 

1013 

1014 

1016 

1022 

1016 

1962 

1011 

1022 

1037 

1018 

1021 

1016 

1017 

1013 

10Q9 

1017 

1014 

1014 

1017 

1963 

1021 

1024 

1015 

1024 

1017 

1017 

1016 

1011 

1010 

1007 

1018 

1019 

1017 

1964 

1010 

10U 

1014 

1018 

1019 

1009 

1002 

1019 

1017 

1012 

1020 

1014 

1014 

1965 

1016 

1019 

1023 

1018 

1022 

1016 

1014 

1014 

1014 

1011 

1026 

1014 

1017 

1966 

1028 

1022 

1028 

1025 

1019 

1009 

1012 

1017 

1013 

1022 

1013 

1013 

1019 

1967 

1020 

1011 

1013 

10U 

1018 

1011 

1009 

1008 

100« 

1009 

1012 

1020 

1013 

1968 

1023 

1023 

1019 

1022 

1023 

1015 

1018 

1015 

1019 

1023 

1019 

1020 

1020 

1969 

1030 

1024 

1025 

1021 

1020 

1016 

100B 

1016 

1011 

1014 

1013 

1019 

1018 

1970 

1020 

1022 

1027 

1024 

1019 

10O7 

1013 

1013 

1011 

1013 

1017 

1017 

1017 

MEAN 

1019.3 

1019.0 

1022.7 

1021.0 

1019,8 

1012.7 

1012,0 

1013.8 

1012,7 

1014.4 

1017.0 

1017.4 

1016.8 

LINO 

1018. ' 

1018.2 

lf>2?.0 

1021.7 

1020,3 

1014.7 

1012,1 

1013.4 

1013,4 

1013,3 

1016.4 

1013,1 

1016.6 

TEMPERATURE  OEO  C 


1961 

-32.4 

-34-5 

-36.6 

•  24.5 

-15.3 

_ 

1 

7 

4,9 

•  2.3 

-12.3 

-19,3 

-23.3 

-28.8 

-18.9 

1962 

-31.9 

-33.6 

-28,8 

-24.3 

-11.7 

1 

2 

5.6 

1.8 

-10.3 

-20.4 

-24.6 

-28.2 

-17.1 

1963 

-32. B 

-30.0 

-33.2 

-21.7 

-13.7 

m 

2 

9 

2.7 

2.3 

-12.1 

-18,6 

-24.5 

-27.9 

-17.7 

1964 

-33.4 

-33.3 

-31.6 

-26.5 

-13.2 

5 

2,6 

1.6 

-11.5 

-20.7 

-28.7 

-29,8 

-18.7 

1963 

-31.7 

-30.8 

-31.1 

-25.1 

-  9.6 

' 

2 

6 

2.5 

.0 

-11. 1 

•20.1 

-18.7 

-29,4 

-17.3 

1966 

-33.1 

-3o.4 

-36,7 

-28.8 

•  8,6 

3 

3.5 

2.8 

-10,4 

•  25.4 

-29.2 

-31.3 

-18.9 

1967 

-31.0 

-37.3 

-33.1 

-21.3 

-  5.2 

- 

I 

6 

5,3 

1.4 

-  9.6 

-16,6 

-29.6 

-28.3 

-17.2 

196B 

-33.7 

-36.8 

-33,1 

-26.8 

-10,9 

a 

3 

2,1 

.2 

-  9,9 

-16,8 

-30.4 

-29,6 

-18.8 

1969 

-29.8 

-32.5 

-35.3 

-26.0 

-10.1 

. 

2 

.1 

3*9 

2.6 

.  9,8 

-17.8 

-28.1 

-28.1 

-17.8 

1970 

-33.1 

-36.1 

-31.7 

-27.6 

-12.1 

- 

1 

9 

2.8 

•   .7 

-  9,0 

-17.5 

-25.7 

-30.2 

-18.6 

MEAN 

-32.3 

-33.5 

-33,1 

-25.3 

-11. 0 

_ 

1 

1 

3,6 

1.0 

•10,6 

-19.3 

-26.3 

-29.2 

-18.1 

CLlND 

-32.1 

-33.3 

-33,0 

.24.7 

-U.2 

- 

6 

3,9 

.9 

-10,1 

-19.7 

-26.1 

-29.8 

-18.0 

PRECIPITATION  "M 


FEB 


DEC 


1961 

3 

1962 

3 

1963 

3 

1964 

7 

1965 

36 

1966 

6 

1967 

6 

1968 

10 

1969 

14 

1970 

1 

MEAN 

9 

CLINO 

8 

7       7 

8 

20 

9 

2 

27 

12 

3 

2 

101 

1       2 

u 

5 

27 

27 

33 

12 

19 

2 

1*3 

1       2 

1«> 

12 

3 

24 

24 

4 

7 

23 

123 

*       1 

12 

14 

46 

19 

1' 

32 

5 

4 

164 

1      12 

2 

14 

26 

30 

7 

9 

11 

8 

172 

8       4 

17 

15 

34 

14 

57 

6 

12 

13 

186 

7       4 

9 

15 

2 

52 

30 

13 

15 

9 

173 

7     12 

9 

37 

47 

60 

27 

19 

21 

7 

290 

7      21 

13 

6 

2« 

15 

41 

26 

7 

13 

195 

5       9 

27 

13 

11 

47 

20 

12 

5 

12 

170 

8,0     7.4 

12.4 

15.1 

23.2 

29.0 

28.1 

1*.5 

10.5 

9,3 

171.7 

7       7 

H 

13 

18 

27 

28 

16 

8 

8 

136 
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WMO  72918   73  02N   85  09W    U  m 


STATION  PRESSuBE  M» 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


DEC 


1961 

1014 

1013 

1020 

1022 

1016 

1009 

1011 

„ 

1009 

1011 

1016 

1019 

. 

1962 

1005 

1017 

1031 

!0U 

1D17 

1013 

1013 

1008 

1007 

10U 

1011 

1008 

1013 

1963 

1010 

1012 

1011 

1020 

1012 

1016 

1012 

1010 

1007 

10OS 

1015 

1011 

1012 

1964 

1007 

1007 

101* 

1016 

1020 

1007 

1007 

1016 

1009 

101* 

10U 

- 

- 

MEAN      -___-_-_____ 
CLINO   1012.7  1013.7  1019.7  1019.*  1016,6  1013.0  1010,1  I0l0.'>  1010,0  1009,2  1013. 2  1011.6   1013.3 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

101* 

1013 

1020 

1022 

1016 

1009 

1011 

_ 

1009 

1011 

1016 

1019 

. 

1962 

1005 

1017 

1031 

101* 

1017 

1013 

1013 

1008 

1007 

1011 

1011 

1008 

1013 

1963 

1010 

1012 

1011 

1020 

1012 

1016 

1012 

1010 

1007 

1003 

1015 

1013 

1012 

196* 

1007 

1017 

101* 

1016 

1020 

1007 

1007 

1016 

1009 

101* 

101* 

- 

- 

MEAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLlNO 

1013.2 

101*. 1 

1020 

1 

1019.8 

101* 

9 

1011 

2 

1010,* 

1011 

0 

lolO 

3 

1009,5 

1013.5 

1011.9 

1013.7 

TEMPERA 

TURE  DE 

8  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

A»R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

-31.  0 
-32.8 
-2*.  9 
-32.1 
.28.* 

-H.i 

-3*.l 
-?2>* 
-31. U 
-?6.8 

-3* 
-20 
-32 
-3* 
-2* 

3 
* 
I 

f. 

8 

-17.7 
-19.* 
.18.9 
-23.* 

-20.1 

-12 

-  9 
-10 

-  9 

-  2 

3 

0 
0 

3 
6 

1 
3 

1 
1 

3 

3 
9 
8 

1 

6.2 
7,6 
5.* 
*,0 
*,9 

3 

* 

* 
* 
* 

1 
9 
2 
5 

2 

•  * 

•  2 
.  2 

<• 

1 
2 
? 

-u.o 

•  10.* 

-li. a 
-i*.i 

-13.3 

-2*.l 
-22.9 
-17.9 
-18.5 
-16.6 

-2j,3 

-2*, 9 

-J6.8 
-22.9 
-26,* 

-15.7 
-13.2 
-13.0 
-1*.7 
-12.7 

1966 


-?7.7   -28,1   -23,*   -  8,3 


MEAN    .29.8   -29. 
CLINO    -29.8   -31. 


PRECIPITATION  «M 
YEAR    JAN     FFB 


-29,3   -20.5   -  (.6 
-27,7   -19.8   -  7.6 


APR 


1961 

3 

1 

0        ) 

1962 

1 

1 

2       * 

1963 

* 

8 

8      5 

196* 

12 

3 

5       * 

1965 

5 

7 

2       5 

1.6 

5.6 

*.2   • 

1.9 

-12.8 

-20.0 

-25.3 

-13.9 

2.1 

*.B 

*.B   . 

1.6 

•  11.1 

-21.1 

.16.8 

-13.7 

SEP 


DEC 


TOTAL 


17 

29 

22 

11 

2 

5 

1 

100 

0 

27 

51 

36 

21 

5 

1 

16* 

1 

*0 

56 

13 

37 

9 

2 

187 

1 

6 

18 

29 

* 

5 

J 

101 

0 

9 

6 

10 

2 

0 

* 

52 

MEAN 
CLINO 


3.B 

22.2 

31.0 

19.8 

13 

B 

19 

2* 

22 

15 

*.e 

7 


118.0 
126 
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ARMSTRONG  CANADA  WM(1  728*1   30  17N   88  54W   322  H 

NOTES  ON  PAOf  37 


STATION  PRESSURE  MB 


DBC 


1'61 

977 

979 

976 

973 

979 

97* 

975 

976 

97* 

973 

975 

97* 

976 

1"»62 

97J 

980 

980 

976 

976 

977 

975 

975 

976 

97* 

977 

973 

976 

1963 

97* 

97S 

97* 

975 

976 

973 

97* 

976 

979 

976 

973 

97g 

975 

196* 

970 

971 

976 

97* 

973 

97J 

976 

973 

975 

97* 

976 

977 

97* 

1965 

975 

973 

980 

977 

973 

976 

975 

975 

976 

973 

97* 

97* 

975 

1966 

982 

979 

977 

978 

976 

97* 

97* 

976 

975 

971 

979 

978 

977 

1967 

975 

976 

977 

977 

976 

975 

97* 

977 

978 

97* 

973 

97* 

976 

1968 

982 

978 

975 

97* 

976 

973 

■ 

• 

975 

971 

977 

978 

_ 

1969 

978 

9*2 

977 

977 

975 

970 

975 

973 

978 

976 

973 

977 

976 

1970 

975 

976 

97* 

973 

978 

975 

97* 

97* 

973 

975 

976 

976 

975 

MEAN 

976.3 

976.9 

977.0 

97J.6 

975,8 

97*. 2 

97*. 7 

975.0 

975,9 

973.9 

975.3 

976.1 

975.5 

CllNO 

976.5 

976.3 

977,0 

97j.* 

975,8 

97*. 1 

97*, 6 

975.* 

975,6 

97*,  8 

97*. 0 

976,1 

975.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FPB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1020 
1017 
1017 
1012 
1017 

1021 
1022 
1018 
1012 
1015 

1017 
1021 
10H 
1017 
1022 

101* 
1017 
1015 
1015 
1017 

1019 
1015 
1016 
1013 
1013 

1013 
1017 
101* 
1013 
1016 

101* 
101* 
1013 
1015 
101* 

1015 
101* 
1016 
1012 
101* 

101* 
1016 
1019 
101* 
1016 

1013 

101* 
1015 
101* 
1013 

1016 
1018 
101* 
1017 
1013 

1016 
1017 
102Q 
1020 
1015 

1016 
1017 
1016 
1015 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1025 
1017 
1025 
1020 
10)7 

1021 
1019 
1020 
102* 
1018 

1018 
1019 
1016 
1019 
1019 

1016 
1017 
101* 
1018 

10U 

1016 

1016 
1015 
1015 
1018 

1013 
1015 
1013 
1010 
101* 

1013 
1013 

101* 
1013 

1015 
1016 

1011 
1013 

101* 
1018 
101* 
1018 
1013 

1011 
101* 
1011 
1016 
1015 

1021 
1013 
1018 
101* 
1017 

1020 
1016 
1020 
1018 

vols 

1017 
1016 

1016 
1016 

MEAN 
CL1N0 

1018.7 
1019. p 

1019.0 
1018. 5 

1018,3 

1018,* 

1015.9 
1015.8 

1015.6 
1015,6 

1013.8 
1013.3 

1013.7 
1013,6 

101*. 0 
101*. 5 

1015,6 
1015,2 

1013.8 
101*. 9 

1016.3 
1015.5 

1018.0 
1018.0 

1016.1 
1016.0 

TEMPERATURE  Df 

s«  e 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

•  21.3 
-23.2 
-2*.  2 
-16.1 
-21.8 

-13.6 
-21.6 
-20.4 
-16.* 
-21.* 

-  8,7 

-  7.7 
-12,5 
-15.8 
-1*,* 

-  1.1 
•  2.6 

.6 

-  .3 

-  .* 

6.* 
7.9 
5,6 

8.* 

6.7 

13.1 
13.1 
13.9 
10.8 
12.6 

16.8 
l*.l 
17,6 
17,1 
13,2 

15.3 

13.3 
13.6 
12.1 
11.9 

9,8 
7.9 
8,5 

7,6 
6.2 

3,1 
*,9 
8,8 
2,5 
3,6 

-  *.9 

-  *.5 

-  3.7 

-  7.7 

-  7.9 

-15.5 
-17.6 
-19.7 
-20.2 
-12,3 

-  .2 

-  1.3 

-  1.0 

-  1.3 

-  2.0 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-23.3 
-21.* 

-20.2 
-18.* 
-21.9 

-17.7 
-24.6 
-18. a 
-13.6 
-22.3 

-  9,2 

-12.1 

-  6,6 
-12,* 
-11,* 

•  2.6 

-  2.2 

.1 
1.2 

-  1.9 

*.» 
1.2 

6,7 
3.0 
5.2 

13.3 
13.3 
11.* 
8.2 
13.* 

17,7 
15,0 
15,1 
15,3 
17,* 

13.7 
13.7 
13.2 
16.5 
15.5 

9.8 

10,3 

11.2 

8,* 

9,* 

1.* 
2.2 
4.3 
■   ,1 
*,9 

-11,8 

-  6.7 

-  6.3 

-  7.* 

-  6.* 

-16,9 
-13.7 
-15.2 
-12.9 

-18.1 

-  1.8 

-  1.9 

-  .* 

-  1.0 

-  I.* 

MEAN 
CLIND 

-21.2 

-20.7 

-19.* 
-18.1 

-11,1 
-10,8 

-  .9 

-  .3 

5.9 

6,* 

12.3 
12.9 

15,9 

16,* 

13.9 
I*. 7 

B.9 
9,2 

3,6 
3.6 

-  6.7 

-  6.5 

-16.2 
-16.2 

-  1.3 

-  .8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1* 

*0 

59 

s* 

66 

21 

69 

88 

53 

55 

45 

»7 

651 

1962 

19 

29 

40 

52 

130 

69 

103 

101 

62 

37 

28 

42 

71* 

1963 

20 

23 

U 

73 

57 

147 

114 

55 

66 

19 

70 

18 

697 

196* 

65 

19 

27 

'2 

93 

145 

89 

102 

99 

30 

30 

19 

810 

1963 

21 

36 

9 

22 

56 

33 

115 

81 

107 

71 

82 

50 

723 

1966 

*5 

IB 

*6 

39 

37 

117 

112 

57 

31 

60 

38 

39 

639 

1967 

*2 

22 

3* 

*i 

35 

39 

55 

8* 

23 

97 

39 

35 

586 

1968 

23 

13 

60 

102 

47 

117 

154 

109 

65 

121 

32 

40 

885 

1969 

9* 

6 

* 

26 

U» 

85 

130 

117 

118 

41 

6* 

28 

833 

197Q 

21 

21 

31 

57 

74 

72 

103 

97 

188 

154 

32 

56 

906 

MEAN 

36.* 

27.1 

32.1 

»3.0 

71.3 

88.3 

106,6 

89.1 

81.2 

68,7 

48.0 

44.4 

746 

LINO 

*1 

11 

11 

*8 

62 

88 

93 

83 

88 

62 

62 

41 

737 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BASOTVIUE 
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WMO  72727   48  20N   7l  OQW   158  M 


STATION  PRESSUBE  MB 
YEAR    JAN     EFB 


APR 


MftV 


SEP 


DEC 


1961 

994 

998 

99? 

990 

994 

990 

993 

995 

996 

995 

994 

992 

994 

1962 

994 

10"o 

996 

993 

996 

993 

992 

995 

995 

993 

999 

99} 

995 

1963 

995 

99o 

994 

989 

995 

991 

990 

992 

991 

995 

992 

99» 

993 

1964 

991 

9*6 

99? 

99f 

991 

990 

994 

992 

996 

995 

995 

999 

993 

1965 

994 

99ft 

995 

993 

994 

993 

992 

991 

999 

991 

994 

99J 

994 

1966 

994 

997 

994 

996 

993 

994 

990 

992 

991 

991 

998 

996 

994 

1967 

995 

992 

1"00 

995 

994 

996 

992 

995 

996 

996 

990 

997 

995 

1968 

1002 

9*6 

993 

995 

994 

992 

994 

993 

997 

993 

993 

990 

994 

1969 

995 

9«6 

989 

993 

994 

991 

994 

99i 

997 

996 

996 

99J 

994 

1970 

991 

994 

992 

993 

997 

992 

992 

992 

995 

1002 

996 

»96 

•  «4 

MEAN 

994.5 

993.3 

994,0 

993.7 

994.2 

992.2 

992,3 

992.8 

996.0 

994, T 

994.7 

994.5 

993.9 

CLIND 

994.4 

993.5 

993.5 

993.5 

993,9 

992.1 

992,5 

993.2 

995,8 

995.6 

994.5 

993.0 

994.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


APR 


DEC 


1961 

1016 

1019 

1013 

10I0 

1015 

1010 

1012 

IOI5 

1016 

1015 

1015 

1013 

1014 

1962 

1015 

1021 

1017 

1013 

1016 

1013 

1012 

1015 

1015 

1013 

1020 

1014 

1015 

1963 

1016 

1012 

1014 

1009 

1015 

1010 

1010 

1011 

1018 

1015 

1012 

1019 

1013 

1964 

1012 

1007 

1012 

1018 

1011 

1010 

1013 

1012 

1016 

1015 

1016 

1020 

1014 

1965 

1015 

1015 

1013 

1013 

1014 

1013 

1012 

1011 

1019 

1011 

1014 

1016 

1014 

1966 

10  IS 

1018 

1014 

1016 

1013 

1013 

1009 

1012 

1011 

1011 

1019 

1017 

1014 

1967 

1016 

1011 

1021 

1016 

1014 

1016 

1012 

1015 

1016 

1016 

1011 

1018 

1015 

1968 

1024 

1007 

1014 

1015 

1014 

1012 

1014 

1013 

1017 

1013 

1014 

1011 

1014 

1969 

1016 

1017 

1010 

1015 

1014 

1010 

1014 

1011 

1017 

1016 

1016 

1014 

1014 

1970 

1012 

1013 

1013 

1013 

1017 

1012 

1012 

1011 

1015 

1022 

1017 

1017 

1015 

MEAN 

1015.7 

1014.4 

1014.5 

1013. 8 

1014,3 

1011.9 

1012.0 

1012.6 

1116,0  1014, 7 

1015.4 

1015.5 

1014. 

2 

CLINO 

1015. A 

1014.5 

1014,2 

1013.8 

1013,9 

10U.8 

1012.0 

1012.° 

1015,7  1013,8 

1015.0 

1015.9 

1014. 

3 

TEMPERATURE  Oe«  C 


APR 


AUG 


SEP 


OCT 


DEC 


1961 

-19.  A 

-13.2 

-  7.2 

3.9 

8.5 

14.8 

17.9 

16.8 

13.6 

6.9 

.4 

-  8.0 

2.9 

1962 

-17.4 

-18.4 

-  3.8 

2.2 

9.3 

13.9 

15.7 

17.4 

10,8 

5.3 

- 

3.0 

-12.1 

1.8 

1963 

-14.8 

-16.8 

-  8,4 

2.4 

9.3 

16.8 

19,2 

14.3 

9,8 

8.1 

.1 

-16.1 

2.0 

1964 

-13.3 

-13.1 

-  7,6 

2.4 

10.1 

13.8 

17.7 

14.6 

10,3 

4.1 

- 

2.9 

•  10.8 

2.1 

1965 

-18.0 

-15.3 

-  6,6 

2.2 

8.5 

16.0 

15,2 

15.2 

10.2 

3.3 

- 

5.9 

-U.l 

1.1 

1966 

-12.1 

-10.7 

-  4,6 

2.6 

7.7 

15.6 

17.9 

16.1 

10,1 

5.1 

.1 

-  t.e 

3.2 

1967 

-13/6 

-18.4 

-10.9 

-   .2 

6,0 

16.6 

19,4 

17.6 

11.6 

5.4 

- 

2.4 

-10.2 

1.7 

1968 

-19.0 

-16.5 

-  6,0 

4>1 

9.8 

14.7 

17.7 

13.7 

14,1 

7.3 

- 

3.3 

-10.4 

2.2 

1969 

-10.4 

-  9.8 

-  5.6 

,4 

7.4 

14.7 

16.* 

17.7 

9,7 

4.3 

.2 

-10.6 

2.9 

1970 

-19.7 

-15.3 

-  5.2 

2.2 

8.4 

15.4 

19.8 

17.« 

10.2 

6.7 

- 

.9 

-13.1 

2.0 

MEAN 

-15.8 

-U.8 

-  6,6 

2.2 

8.5 

15.4 

17,7 

16.1 

ll.o 

5.7 

. 

1.8 

-11.4 

2.2 

CLINO 

-15.7 

-13.6 

-  6,7 

1.9 

9.1 

15.2 

17,8 

16.5 

11.6 

5.8 

- 

1.6 

-11.5 

2.4 

PRECIPITATION  MM 


FEB 


APR 


SEP 


OCT 


DEC 


1961 

78 

64 

53 

20 

46 

114 

95 

171 

110 

30 

63 

72 

916 

1962 

61 

52 

14 

80 

117 

80 

157 

68 

124 

43 

32 

7S 

903 

1963 

35 

58 

37 

60 

45 

80 

131 

129 

118 

103 

86 

22 

904 

1964 

80 

34 

59 

101 

137 

105 

114 

70 

67 

66 

71 

923 

1965 

47 

52 

20 

97 

65 

105 

108 

126 

109 

83 

74 

898 

1966 

98 

3J 

80 

77 

84 

69 

136 

164 

124 

102 

109 

1099 

1967 

81 

69 

36 

90 

76 

109 

90 

76 

113 

91 

75 

940 

1968 

43 

42 

88 

U 

48 

136 

70 

37 

77 

82 

114 

768 

1969 

72 

44 

28 

38 

41 

118 

119 

95 

60 

113 

54 

828 

1970 

47 

57 

24 

55 

89 

104 

32 

137 

56 

40 

34 

732 

MEAN 

64.2 

50.5 

43.9 

34.9 

69.7 

81.4 

112.9 

105.7 

105.7 

78,4 

75.8 

70.0 

893.1 

CLIND 

68 

63 

53 

70 

101 

111 

96 

99 

69 

79 

80 

936 
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NOTES  ON  PAGE  37 

STATION  PRESSURE  Hi 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A^R     MAY     juN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1019 

1025 

1019 

1020 

101* 

1015 

1006 

100« 

1013 

101* 

1017 

1016 

1962 

1013 

1022 

1026 

1018 

1020 

1016 

1011 

1010 

1010 

■ 

1013 

1015 

- 

1963 

1011 

1017 

mis 

1020 

1017 

1016 

1010 

1012 

1015 

10O7 

1013 

1017 

101* 

196* 

101* 

1010 

1018 

1018 

1021 

1010 

101? 

101* 

1011 

1011 

1015 

1012 

101* 

1965 

1014 

10U 

102* 

1016 

1015 

1015 

1012 

1010 

ion 

1010 

1016 

1013 

101* 

1966 

1028 

1014 

1023 

102J 

1020 

1012 

1010 

1013 

loio 

1012 

1015 

1023 

1017 

1967 

1016 

1016 

1018 

1020 

1015 

1012 

1010 

1008 

1007 

1012 

1013 

101* 

1013 

1968 

1022 

1023 

1015 

1015 

1023 

101* 

1009 

1012 

1011 

101* 

101* 

1022 

1016 

1969 

1023 

1023 

1023 

1020 

1016 

1012 

1011 

1011 

1019 

101* 

1012 

love 

1017 

l«7o 

1016 

1014 

1023 

1022 

1021 

1011 

1008 

1008 

100* 

101* 

1016 

1023 

1016 

MEAN 

1017.8 

1017.2 

1021 .0 

1019.3 

1018.8 

1013.2 

1010,8 

1010.* 

1011.0 

1012,1 

101*.] 

.  1017.* 

1015. 

3 

CLINO 

1017.7 

1017.3 

1020,9 

1019.2 

1018,6 

1013.2 

1010,9 

1010.5 

1011,0 

1011,9 

101*.] 

.  1017.3 

1015. 

2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MP- 

YEAR  JAN     FPB     MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 

1961  1021    1019    1025  10l9  1020  101*  1015  1006  1008  1013  101*  1017  1016 

1962  1013    1022    1026  1018  1020  1016  1011  1010  1010       ►  1013  1015 

1963  1011  1017  1018  1020  10l7  1016  1010  1012  1015  1Q07  1013  1017  101* 
196*  101*  1010  1018  loll  1021  1010  1012  101*  1011  1011  1015  1012  101* 
1'65  101*    101*    102*  1016  1015  1015  1012  1010  1011  1010  1016  1013  101* 

1966  1028    1014    1023  1025  1020  1012  1010  1013  1010  1012  1015  1023  1017 

1967  1016    1016    1015  1o2q  1015  1012  1010  1008  1007  1012  1013  101*  1013 

1968  1022    1023    1015  1015  1023  101*  1009  1012  1011  101*  101*  1022  1016 

1969  1023    1023    1023  1020  1016  1012  1011  1011  1019  1014  1012  1018  1017 

1970  1016    1014    1023  1022  1021  1011  1008  1008  1008  1016  1016  10*3  1016 

MEAN  1017,8  1017.2  1021,0  1019.3  1018,8  1013.2  1010.8  1010.*  1011.0  1012.1  1014.1  1017,*  1015.3 

CLINO  1017.7  1017.3  1020,9  1019.2  1018.6  1013.2  1010,9  1010.5  1011,0  1011.9  101*. 1  1017,3  1015.2 

TEMPERATURE  DgS  C 

YEAR  JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 


1961 

-3*,. 8 

-29.* 

-31.8 

-16.9 

. 

B.9 

*.8 

11.4 

7.9 

-  1.1 

. 

12.* 

-19.8 

-25.6 

-13.1 

1962 

-37.2 

-35.7 

-2*. 3 

-19.9 

- 

U.o 

2.2 

11.* 

10.0 

3,5 

- 

6.2 

-22.* 

-29.6 

-13.3 

1963 

-3*. 3 

-32.3 

-3*,0 

-14.9 

• 

9.7 

3.1 

10,7 

9.6 

.6 

■ 

5.3 

-16.* 

-26.9 

-12.5 

196* 

-32.9 

-32.2 

-33,7 

.20.9 

- 

5.1 

2.5 

11,4 

11. 1 

2,6 

- 

6,8 

-20.1 

-30.2 

-12.9 

1965 

.31.6 

-37.8 

-27.0 

.16.2 

- 

7.5 

2.8 

10.6 

7.9 

•   .2 

- 

9.9 

-18.8 

-*6.1 

-12.8 

1966 

.36.3 

-31.8 

-26,1 

-20.0 

_ 

6.5 

4.8 

13.4 

11.7 

*,3 

„ 

9.1 

-26.0 

-27.5 

-12.4 

1967 

-33.6 

-35-6 

-28.7 

-21.1 

. 

7.6 

2.9 

10,6 

8.8 

2,5 

- 

5.3 

-22.2 

•22,9 

-12.7 

1968 

-33.0 

-31.1 

-2*. » 

-20.1 

- 

8.9 

4.4 

8,4 

8.4 

*,7 

. 

3.* 

-16.3 

-26,7 

-11.5 

1969 

-33.1 

-?7.3 

-28.7 

.16.1 

- 

9,R 

.9 

10.9 

11. 8 

2.1 

B 

5.6 

-20.7 

-21.8 

-11.5 

1970 

-30.2 

-34.3 

-25,6 

-17.9 

- 

9.H 

5.5 

11.7 

10.4 

2.* 

- 

6.1 

-19.9 

-32. 6 

-12.2 

MEAN 

-33.7 

-32.8 

-28.* 

-18.4 

. 

8.5 

3.4 

11.1 

9.8 

?.l 

, 

7.0 

-20.3 

-27.0 

-12.5 

CLINO 

-33.6 

-32. B 

-27.0 

-17.6 

- 

7.2 

3.2 

10.7 

8.7 

2.* 

- 

7,5 

-20.2 

-27.5 

-12.3 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN  FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  2  11 

1962  1  1 

1963  8  t, 
196*      6  3 

1965  22  0 

1966  3  5 

1967  2  2 

1968  11  1. 

1969  9  B 

1970  11  6 

MEAN      7.5  5 

CLINO      7  6 


8 

U 

3 

12 

6 

50 

73 

IB 

22 

15 

231 

19 

9 

6 

31 

38 

4* 

40 

46 

13 

3 

251 

3 

5 

15 

0 

30 

20 

2* 

46 

3* 

2 

191 

0 

37 

9 

15 

* 

12 

37 

53 

10 

5 

193 

* 

38 

5 

20 

20 

7 

17 

29 

7 

7 

176 

9 

7 

2* 

15 

38 

20 

1' 

29 

5 

3 

1T3 

1* 

9 

9 

*2 

51 

28 

*7 

42 

27 

2* 

299 

20 

16 

7 

7 

38 

26 

89 

36 

5 

* 

273 

3 

*1 

* 

4 

52 

7 

13 

11 

6* 

16 

214 

13 

2 

6 

36 

88 

39 

65 

36 

12 

4 

318 

9.7 

15.5 

8.B 

16.2 

36,5 

25.3 

42,0 

34.8 

19.9 

8.3 

231.9 

10 

13 

9 

16 

36 

35 

34 

26 

16 

6 

213 

50  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BARKERvULE  CANADA  WMO         5*  03N  121  3lW 

NOTES  ON  PAGE  37 


TEMPERATURE  BE 

B  i 

YEAR 

JAN 

F*B 

MAR 

A' 

»R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

•  5.6 

-  8,7 
-11.9 

-  7.1 

-  9.2 

: 

3*2 

8.1 
.5 

4.7 
7-3 

- 

2.5 

6,3 

3.1 

3.9 

- 

.4 
2.1 
1.1 
1.3 

1.* 

7,6 
3.7 
5.2 

3.8 

4,4 

12.4 
B.6 

8.7 
9.1 
8.7 

13,7 
11.8 
11.0 
11.3 
13.0 

14.4 
10.6 
12.* 
9.4 
13.2 

5.1 

10.1 

10.7 

5,4 

5,8 

,8 
3.9 
3.6 

3.7 
4.1 

- 

6.7 
1.6 
4,8 
5.5 
4.5 

-  9,9 

-  4.9 

-  6,8 
•14.3 

-  9,6 

2.0 

1.8 

2.1 

.3 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 

-11.7 

-  7,8 

-  9.0 
.20.9 
-10.4 

- 

3.2 
S.2 
1.9 
6.6 
2-9 

- 

2,6 
7,0 
1.3 
2.3 
3,3 

- 

.7 
1.* 
1.2 
2.9 

,4 

5.4 

5.0 
7.3 
4,fc 

7.7 
10.6 

7.6 
13.6 
11.7 

11.3 
11,5 

12,? 
10,9 
12.1 

11.4 
14.1 
10.3 
10.2 
12.3 

9,7 
10.5 
6,6 
7,3 
5,6 

2,2 
2.1 
1.3 

2.8 
2.1 

- 

5.3 

3.2 

3.1 

.2 

5.6 

-  5.6 

-  8.3 
-14,2 

-  5.1 
-10.2 

1.4 
1.7 
1.0 

1.7 
1.3 

MEAN 
CLINO 

-10.2 
.  9.8 

m 

4.8 
6.0 

- 

3,8 
*.3 

.3 

.6 

5.2 

5,8 

9.9 
9.6 

11.9 
12.3 

U.8 
11. 1 

7.7 

7,4 

2.7 
2.7 

„ 

4.1 
4.3 

-  8.9 

-  7.9 

1.5 
1.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     ARR     «AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC     TOTAL 


1961 

B8 

125 

77 

«2 

53 

53 

46 

32 

129 

166 

132 

142 

1125 

1962 

155 

"1 

96 

8] 

79 

84 

lie 

146 

26 

139 

99 

168 

1284 

1963 

96 

Ag 

98 

66 

69 

96 

113 

161 

78 

47 

1*2 

60 

1115 

1964 

116 

1*9 

121 

68 

76 

130 

126 

145 

1*1 

90 

81 

60 

1313 

1965 

172 

169 

28 

65 

54 

40 

113 

116 

36 

119 

83 

77 

1092 

1966 

167 

99 

37 

»0 

81 

104 

74 

31 

72 

30 

102 

31 

958 

1967 

139 

14} 

119 

54 

61 

32 

74 

27 

71 

125 

34 

96 

995 

196B 

7? 

31 

85 

112 

40 

BO 

87 

82 

133 

81 

HI 

no 

1024 

1969 

67 

70 

36 

59 

34 

77 

98 

1*6 

172 

58 

91 

53 

961 

1970 

71 

28 

93 

45 

106 

67 

78 

64 

88 

66 

65 

1*0 

913 

MEAN 

114.3 

98.0 

79.0 

74.6 

65.3 

76.3 

92.9 

97.0 

96,6 

92,3 

96.0 

9J.7 

1078.0 

CLINO 

113 

93 

99 

71 

65 

101 

98 

118 

93 

94 

99 

106 

1149 
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STATION  PRESSU»E  M* 

YEAR    JAN     FFB  MA"  A"R  MA*  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 

1961  -     99*  995  993  999  993  99J  997  997  995     996  987 

1962  986     996  988  992  996  995  998  998  998  992     997  993      994 

1963  996     9«3  987  989  998  992  996  994  997  992     993  98;      992 

1964  986       -  992  996  99*  994  997  996  993  995     990  997 

1965  -     992  981  99l  995  994  994  993  997  990     993  989 

1966  991     988  997  995  995  995  991  994  992  991  1004  995      994 

1967  992     9»6  999  995  998  997  997  996  998  997     992  994      995 

1968  -     98s  -  997  994  994  996  995  1000  993     987  9BJ 

1969  -    1000  -  994  995  995  996  993  "98  994  1004  993 

MEAN    990.2   99(j.5  991.3  993.6  996.0  994.3  995,6  995.1  996.7  993.2   995.1  99a,. 4    993.5 

CLINO    989.1   990.7  991.1  993.7  996.4  995.0  995.2  994.7  995.8  993.9   993.9  99o,7    993.4 

SEA  LEVEL  PRFSSURfc  MS 

YEAR    JAN     FEB  MA»  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC      MEAN 


1961 

. 

1010 

1011 

1009 

1016 

1009 

1011 

1013 

1013 

1012 

1012 

1003 

. 

1962 

1003 

1013 

1004 

1009 

1013 

1011 

101* 

1014 

101* 

100» 

1013 

1010 

1011 

1963 

1012 

1000 

100* 

1006 

101* 

1008 

1012 

1010 

1013 

1008 

1010 

998 

1008 

1964 

1002 

m 

1008 

1012 

1010 

1010 

1013 

1012 

1009 

1011 

1006 

101* 

- 

1965 

- 

1009 

997 

1007 

10X1 

1010 

1010 

1009 

1013 

1007 

1009 

1005 

- 

1966 

1007 

1004 

101* 

1012 

ion 

1011 

1007 

1010 

1008 

1007 

1020 

1011 

1010 

1967 

1008 

10O3 

1016 

1012 

1014 

1013 

1013 

1012 

1014 

1013 

1008 

1011 

1011 

1968 

. 

1001 

. 

10U 

1010 

1011 

1012 

1011 

1016 

1009 

1003 

1002 

- 

1969 

- 

1016 

- 

1010 

1011 

1011 

1012 

1009 

101* 

1010 

1020 

1010 

- 

MEAN   1006.4  10O7.0  10Q7.7  lolo.l  1012.2  1010.*  1011.6  1011.1  1012.7  1009,*  1011.2  1007,1   1009.7 
CLINO   1005.6  1007.3  1007,3  lolo.l  1012.7  1011.1  1011,1  1010.6  loll, 9  1010. 1  1010.2  1007.1   1009.6 

TEMPERATURE  DEC  t 

YEAR    JAN     Fes     MA"     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

7       .* 
.3 

.2 
.6 
.3 


1961 

-10.7 

-13.7 

-  8.1 

_ 

.7 

1,8 

6.2 

9.7 

11. 1 

7,6 

3.7 

.9 

-  2.7 

1962 

-11.6 

-12.0 

-  2.1 

- 

3.8 

1.2 

3.7 

8,0 

9.8 

7.2 

3.2 

- 

.2 

-  6.9 

1963 

•  6.9 

-10.0 

-  8,1 

, 

1.7 

2.2 

3.9 

8,* 

9.* 

6.3 

2.5 

- 

.6 

-  7.7 

196* 

-11.* 

-  7.9 

-  9,1 

. 

2.8 

.3 

*.B 

8,5 

9.3 

7,2 

2.3 

- 

1.* 

-  6.6 

1965 

-  9.7 

-  B.7 

-  3,6 

- 

2.6 

1.) 

5.2 

10,1 

10.7 

7,3 

1.6 

- 

2.6 

-  S.6 

1966 

-  6.3 

-  8.3 

-  3,6 

„ 

1.7 

,8 

5.* 

10,1 

9.6 

7,1 

3.6 

.2 

-  4.7 

1967 

-10.6 

-12.1 

-10.1 

- 

4.4 

1,8 

6.1 

10,2 

12.7 

7.8 

3.9 

.8 

-  4,* 

1968 

-  9.1 

-  7.2 

-  7,1 

. 

2.1 

,4 

3.7 

8,5 

8.4 

7.9 

4,6 

- 

1.9 

-  4.8 

1969 

-  *.* 

-  *.7 

-  *,2 

- 

4.7 

1.1 

5.* 

9,7 

10.7 

6.1 

.1 

,3 

-  1.* 

MEAN 

-  9.0 

-  9.* 

-  6,2 

. 

2.7 

1.2 

4.9 

9,2 

10.2 

7.2 

2.8 

m 

,5 

-  5.0 

CLINO 

-  9.6 

-  9.3 

-  6,* 

- 

2.7 

1.2 

5.0 

9,4 

10.2 

7.3 

2.8 

• 

1.2 

-  6,2 

PRECIPITATION  «M 


APk     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1»61 

21 

6 

63 

U 

66 

53 

80 

70 

87 

121 

76 

*6 

700 

1962 

48 

90 

112 

125 

57 

90 

105 

102 

77 

99 

186 

9* 

1185 

1963 

102 

116 

89 

86 

40 

63 

89 

183 

96 

36 

119 

•3 

1114 

196* 

30 

9* 

80 

63 

96 

130 

93 

81 

82 

72 

86 

*9 

956 

1965 

1** 

*0 

83 

55 

70 

98 

73 

129 

32 

104 

118 

61 

1037 

1966 

*0 

** 

38 

*5 

41 

65 

66 

U6 

130 

128 

37 

94 

844 

1967 

22 

56 

58 

69 

90 

58 

101 

130 

32 

69 

138 

71 

934 

1968 

82 

5* 

67 

34 

13 

136 

52 

83 

82 

167 

77 

131 

978 

1969 

93 

61 

*B 

52 

80 

105 

1*8 

108 

69 

83 

115 

1»8 

1120 

MEAN 

6*. 7 

*J.4 

70,9 

6o,0 

61.* 

88.9 

89,7 

111.3 

80.8 

97,7 

108.0 

88,6 

985.4 

CLINO 

55 

59 

56 

56 

65 

8* 

77 

100 

91 

90 

9* 

65 

893 
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STATION  PRFSSU'E  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C      MEAN 


1961 

891 

886 

885 

8f  9 

891 

891 

894 

894 

890 

888 

887 

886 

889 

1962 

892 

8*8 

88" 

888 

889 

889 

893 

890 

891 

890 

886 

890 

890 

1963 

892 

8°0 

885 

887 

892 

888 

890 

894 

«91 

689 

885 

893 

890 

196* 

882 

887 

886 

887 

889 

889 

890 

889 

891 

891 

889 

884 

888 

1965 

AB7 

886 

895 

888 

889 

889 

893 

8'2 

893 

890 

887 

885 

890 

1966 

889 

B«7 

888 

892 

889 

890 

191 

893 

»92 

889 

889 

886 

890 

1967 

885 

8«7 

887 

89|J 

892 

892 

892 

89J 

890 

887 

889 

887 

•  19 

196R 

888 

8«3 

88" 

889 

890 

890 

894 

892 

890 

887 

887 

887 

890 

1969 

887 

885 

89? 

88? 

892 

891 

892 

889 

890 

893 

889 

888 

890 

1970 

888 

8*2 

890 

888 

491 

889 

891 

89j 

890 

889 

889 

883 

889 

MEAN 

888.1 

a«8.i 

888.4 

888.* 

890,4 

889.8 

892,0 

891.9 

890,8 

889,3 

887.7 

886,9 

889. 

3 

CLINO 

887.9 

8P7.9 

880,0 

888.7 

890,3 

RB9.6 

892.4 

891.9 

"91,1 

889,7 

888,3 

887.1 

889. 

4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
Y!AR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1020 
1022 
1023 
1011 
1018 

1014 
1019 
1018 
1015 
1015 

1012 
1017 

1012 
1015 
1026 

lOlj 

1014 
1014 
1013 
1015 

1015 
1014 
1017 
1013 
1014 

1014 
1013 
1012 
1013 
1013 

1018 
1017 
1013 
1013 
1016 

1017 
1014 
1018 
1013 
1015 

1016 
1016 
1015 
1017 

1020 

1014 
1015 
101* 
1017 
1015 

1016 
1013 
1013 
1017 
1017 

1017 
1019 
102* 
1013 
1015 

1016 
1016 
1016 
101* 
1017 

1966 
1967 
1968 
l9b9 
1970 

1021 
1015 
1019 
1021 
1019 

1016 
1016 
1023 
101  5 
10?1 

1016 
1017 
1016 
1"21 
1019 

1019 
1018 
1016 
1013 
1013 

1014 

1018 
1016 
1017 
1017 

1014 
1016 
1014 
1015 
1012 

1015 
1015 
1018 
1016 
1014 

1017 
1018 
1016 
1012 
1014 

1017 
1014 
1015 
1014 
1015 

1016 
1013 
1013 
1020 
1015 

1018 
1017 
1015 
1016 
1018 

1013 
1017 
1018 
1016 
101* 

1017 
1016 
1017 
1016 
1016 

MEAN 
CLINO 

1018.9 

loio . a 

1017.2 
1017.4 

1017,1 
1016,8 

1015.2 
1015.6 

1015.5 

1015.4 

1013.6 
1013.5 

1015,5 
1015,8 

1015.4 
1015.4 

1015.9 

1016,1 

1015.2 
1016,0 

1016.0 
1016.7 

1017.0 
1016.8 

1016.0 
1016.2 

TEMPERATURE  Of 

\r-   C 

YEAR 

JAM 

FFB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  3.0 
.  7.9 

•  11.  J 

.  6.3 

•  11.8 

-  4.1 

-  9.6 

-  2.8 

-  .1 

-  8.1 

-  .8 

-  6,0 

,2 

-  6,2 

-  8,2 

2.6 
6.4 
4.2 
1.6 

3.4 

10. fc 
8,8 
9.2 
9.9 
8,4 

17.7 
14.5 
14.2 
13.9 
12.5 

17,1 
15.5 
16,9 
17.4 
16.9 

18.0 
15.* 
16.8 
15.0 
16.6 

7.9 

11.6 

1*.8 

8.4 

5.1 

*.5 
7.7 
8,9 
8,0 
8,4 

-  3.5 

1.4 

-  3.7 

-  3.8 

-  5.7 

-11.1 

-  4.7 

-  8,2 
-17,1 

-  9,6 

*.7 
*.* 
5.0 
3.6 
2.3 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-17.9 
-11.7 
.11.7 
.24.6 
-13.5 

-  7.2 

-  5.2 

-  4.3 

-12-0 

-  1.0 

-  .6 

-  7,8 
1.6 

-  4,4 

-  3.9 

.8 

•   .* 

2.4 

6.9 
2.0 

10,2 
7,9 
«.! 

10,3 
9.6 

11.8 
12.4 
12.3 
13.2 
16.1 

13.6 
16.5 
15.7 
14,6 

17.7 

13.8 
17.3 
13.* 
15.7 

16.7 

12.9 

14,9 

10.7 

10,7 

9.8 

5,2 
3.9 
*.9 
1.8 

4.8 

-  7,7 

-  1.0 

-  1.3 
1.6 

-  6.7 

-  7,7 

-  7,7 
-14.2 

-  4.3 
-12.5 

2.* 
3.4 
3.1 
2.5 

3.1 

MEAN 
CLINO 

-12.0 
-10.9 

-  5.6 

-  7.4 

-  3,6 

-  4,3 

3.2 

3.3 

9.3 
9.3 

13.9 
13.2 

I*. 4 
16,5 

15.9 
15.2 

10.7 
10.7 

6.0 

3.7 

-  3.0 

-  2.6 

-  ».7 

-  7,6 

3.5 

3.4 

PRECIPITATION  MM 


OCT     NOV     DEC 


1961 

6 

30 

5 

38 

43 

10 

154 

27 

22 

41 

4 

12 

392 

1962 

12 

U 

10 

15 

57 

45 

33 

31 

27 

10 

4 

8 

283 

1963 

25 

8 

1* 

19 

20 

146 

90 

17 

31 

0 

13 

21 

424 

1964 

2 

2 

8 

13 

6* 

102 

72 

8 

57 

18 

21 

24 

391 

1965 

12 

16 

16 

12 

44 

170 

118 

70 

82 

11 

31 

8 

590 

1966 

10 

3 

5 

43 

58 

79 

113 

30 

5 

I* 

34 

6 

402 

1967 

21 

10 

20 

27 

61 

54 

8 

14 

2 

18 

6 

15 

256 

1968 

14 

2 

19 

19 

50 

59 

67 

26 

62 

IB 

3 

24 

339 

1969 

14 

12 

7 

56 

29 

126 

75 

15 

52 

32 

4 

3 

425 

1970 

12 

9 

23 

35 

19 

159 

57 

7 

23 

2* 

17 

10 

395 

MEAN 

12.8 

10«5 

12.7 

27.7 

44,5 

94.6 

78,7 

26.5 

38,3 

18,6 

13.7 

13.1 

391.7 

CLINO 

17 

20 

2" 

29 

50 

92 

68 

36 

35 

19 

16 

19 

437 

NORTH  AMERICA  53 

CAMBRIDGE  SAY  CANADA  WMD  72925  69  06N  105  07W    23  M 

NOTES  ON  PAGE  37 

STATION  PRESSU'E  M» 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  J  UN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1018    >Q1»    1024  1016  1017  1013  1010  1006  1010  1010  1012  1015  10U 

1962  1012    10?2    1023  I0I6  1017  1013  1013  1010  1008  1011  1011  10U  1014 

1963  1015    1019    1015  1018  1015  1012  1008  1009  1012  10O3  1013  1017  1013 
196*   1009    1010    101*  1012  1017  1007  1009  10U  loll  KU  1011  1007  1011 

1965  1016    10U    1021  IOU  1011  1012  1013  1010  1010  10O6  1016  10H  1013 

1966  1025    1012    1020  1023  1(115  1011  1009  1007  1O09  1013  1011  1016  101* 

1967  1013    IOU    1013  1017  1012  1011  1007  1005  1007  1008  1011  1013  IOU 

1968  1021    1021    1017  1015  1020  1012  1012  1011  1009  1010  1010  1018  1015 

1969  102*    1017    1020  1018  10l5  1013  1006  1008  1015  1012  IOU  IOU  101* 

1970  1017    1017    1023  1018  1018  1008  1010  1007  10Q6  1012  1013  1017  101* 

MEAN   1017.0  1015.7  1018.9  10U.7  1013.7  1011.2  1009,7  1008.*  1009,7  1009,6  1011.9  10U.2  1013.2 

CLINO   1016,9  1016.*  1019,6  1018.6  1017,*  1013.2  1010,7  1009,6  1011,1  1010.1  1013.*  101*. 3  101*. 3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JIJN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1021    1017    1027  1019  1020  1016  1013  1009  1013  1013  1016  1018  1017 

1962  1015    1026    1026  lol9  X020  1016  1015  1012  loll  1014  101*  1017  1017 

1963  1018    1022    1018  1021  10lB  1015  1011  1012  1015  1006  1016  10*0  1016 
1'6*   1012    1013    1016  101J  1020  1010  1012  101*  101*  101*  101*  1010  101* 

1965  1019    1015    1025  1017  101*  1015  1016  1013  1013  1009  1020  101*  1016 

1966  1029    1015    1023  1026  10l8  1013  1012  1010  1012  1016  J01*  1019  1017 

1967  1017    1017    1016  1020  10lS  101*  1010  1007  1010  IOU  101*  1016  101* 

1968  102*    102*    1020  1018  1023  1015  101*  101*  1012  101J  1013  1021  1018 

1969  1027    10?0    102*  102l  1018  1016  1009  1010  1018  1015  101*  1017  1017 

1970  1021    1020    1026  1021  1021  IOU  1012  1010  1009  1015  1017  1021  1017 

MEAN   1020.3  101B.9  1022.1  1019.7  1018.7  101*. 1  1012,*  10U.1  1012,7  1012,6  1013.2  1017.3  1016.3 

CLINO   1018.9  101B.3  1021,7  10*0.*  10l9,?  101*. 9  1012.*  1011.3  1012,8  1011.9  1015.*  1016,3  1016.1 

TEMPfRATURF  ogr,  c 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG  S£P     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

-35.2 

-32.5 

-37.7 

.23.9 

-11.1 

1-5 

9.8 

5.1 

. 

3 

,7 

-15.8 

-23.0 

-33.8 

-16.7 

1962 

-3*.* 

-16.7 

-26,6 

-22.9 

-12.9 

3.9 

9.* 

6.9 

,3 

•  11.8 

-25.1 

-29,8 

-15.0 

1963 

-3*. 7 

-30.9 

-36,2 

-18.9 

-11, S 

1.* 

7,3 

6.2 

- 

1 

,1 

-U.7 

-21.0 

-28.7 

-15.0 

196* 

.38.0 

-3*. 9 

-3*. 2 

.25.6 

.  7,8 

-   .2 

6,* 

7.2 

. 

,6 

•  12.2 

-20.9 

-29.7 

-15.9 

1965 

•  33.* 

-37.6 

-29,7 

-22.2 

.  9,8 

.3 

7,2 

5.6 

• 

3 

,8 

-13.0 

-22.9 

-»1.3 

-15.9 

1966 

-38.3 

-35. J 

-29,2 

.2*.* 

-  5.9 

3.3 

9,3 

7.7 

1 

,2 

-15.3 

-26.6 

-26.5 

-15.0 

1967 

-35.3 

-36.9 

-32,1 

-23.9 

.  9,8 

-  1.6 

6,6 

5.2 

• 

3 

,1 

•  8,2 

-26.3 

-26.8 

-16.0 

1968 

-35.1 

-33.6 

-27.8 

-2*. 2 

-11.2 

2.6 

6,3 

5.6 

1 

.1 

•  '.9 

-21.3 

-27.9 

-1*.3 

1969 

-3*.0 

-29.8 

-31.* 

-19.8 

-10,9 

-  1.9 

9,1 

7.* 

1 

,1 

-  6,7 

•  23.8 

-22.8 

-13.6 

1970 

-31.2 

-3*. 7 

-21.* 

-21.6 

-10.7 

3.6 

9. A 

7.6 

,1 

.  9,8 

-23.1 

-34.6 

-14.5 

MEAN 

-35.0 

-34.3 

-31.3 

-22.7 

-10.2 

1.3 

8,1 

6.5 

. 

,9 

-11.0 

-23.* 

-29,2 

-15.2 

CLINO 

-33.7 

•34.6 

-30.1 

•  22.2 

•  9.6 

1.5 

8.2 

6.9 

- 

,•< 

-11.1 

-23.8 

-29.6 

-1*.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A»R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1 
* 
* 
2 
* 

1966 
1967 
1968 
1969 
1"»70 

3 
2 

7 
3 
3 

MEAN 
CLINO 

3 
5 

2 

0 

9 

12 

16 

3 

21 

10 

22 

15 

3 

114 

1 

10 

> 

3 

2 

13 

16 

14 

34 

9 

4 

115 

5 

3 

13 

8 

17 

74 

15 

22 

42 

9 

5 

217 

3 

5 

20 

13 

9 

16 

17 

13 

13 

8 

15 

136 

> 

15 

u 

17 

30 

1 

8 

11 

15 

8 

1 

12* 

5 

8 

1 

18 

* 

26 

57 

30 

10 

10 

5 

177 

1 

5 

2 

23 

7 

36 

37 

22 

22 

4 

7 

168 

8 

* 

9 

17 

2 

9 

36 

28 

17 

7 

11 

155 

9 

1 

* 

3 

30 

9 

37 

T 

3 

4 

7 

137 

1 

5 

8 

* 

23 

5 

33 

26 

13 

4 

3 

130 

J-a 

5,6 

a.o 

11.8 

14.0 

19.4 

29.7 

1».3 

19.5 

7.8 

6.1 

1*7.3 

« 

6 

6 

8 

13 

22 

26 

16 

16 

9 

6 

137 

54  WORLD  WEATHER  RECORDS 

CAPE  RACE  CANADA  WMO  72600   46  39N   53  04W    34  M 

NOTES  ON  PACE  37 

STATION  PRESSuRk  MB 

YEAR    JAN     FPB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OiC      MEAN 

1961  1003    1007    100*  1001    1016    1012    1012    1013    1014    1012    1010  1000     1009 

1962  1009    >0Ofl     997  10l0    10U    1011    1012    1014    1013    1008    1011  1009     1009 

1963  1011    1003    100*  998    101S    1007    1012    1011    1014    1009    1010  1001     100B 

1964  1002     994    100*  lOll    1009    1009    101S    1012    1011    1011    100S  1014     1008 

1965  1001    10O6     995  1005    100T    1010    1012    1012    1014    1008    1012  1005     1007 

1966  997       ........... 

1968  ...........  1004 

1969  -    1011    1001       .    1009    1012    1012       ..... 

MEAN   1003.8  10O4.B  1000,8  lOOStO  1011.2  1010.2  1012i5  1012.*  1013,2  1009,6  1009.6  1005.5   1008.2 

CLINO   1004.1  1005.2  1002.7  1007.2  1010,7  1010.9  1012,3  1011.5  1012,7  1010.5  1010.0  1007,1   1008.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR     MAY     jUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1006 

1010 

ino7 

1004 

1019 

1016 

1016 

1017 

1017 

1015 

1014 

1004 

1012 

1962 

1012 

1011 

1000 

1013 

1015 

1014 

1015 

1018 

1016 

1011 

1015 

1013 

1013 

1963 

1014 

10O6 

1007 

1002 

1018 

1010 

1016 

1014 

1018 

1012 

1013 

1004 

1011 

1964 

1005 

997 

100» 

1015 

1012 

1013 

1018 

1015 

101* 

1015 

1008 

1018 

1012 

1965 

1005 

10O9 

998 

1008 

1010 

101* 

1016 

1015 

1018 

1012 

1016 

1009 

1011 

1966 

1000 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

_ 

. 

. 

_ 

1969      -  1013    100*       -    1012    1015    1015       . 

MEAN  1007.0  1008.0  100*. 0  1008.*  101*. 3  1013.7  1016,0  1015.8  1016,6  1013.0  1013.2  1009.6   1011.6 

CLlNO  1007.5  1008.7  1006,1  1010.6  101*. 1  101*. 3  1015,6  101*. 8  1016,1  1013,9  1013.4  1010.7   1012.2 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  -  3.5  -  7-8 

1962  .  2.9  .  3.0 

1963  .  1.0  -  2.8 

1964  .  4.3  -  2.4 

1965  -  1.5  -  3.7 

1966  -  1.5 

1969      -  -   .7   -   .1     .       3.9 

MEAN  .  2.5  - 

CLINO  -  2.8  - 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN  Ffg     MA»     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


-  2.9 

.5 

».7 

8.6 

11.9 

14.2 

12.* 

8.9 

6.1 

.2 

*.* 

-   .? 

.9 

3.1 

5.8 

9.3 

12.5 

10.7 

7.4 

*.9 

-   .9 

*.o 

-  3.* 

.0 

*.3 

6.5 

11.3 

12.6 

10,9 

7.7 

*.e 

-  1.0 

4.2 

-  3,6 

1.5 

3.3 

6.4 

10,6 

12.5 

10,6 

7.2 

1.7 

•   .5 

3.6 

•  1.6 

,7 

3.3 

7.6 

11,8 

12.3 

10,6 

7.0 

2.6 

-   .6 

4.0 

2.0 

.7 

3.6 

7.2 

11,0 

12.8 

11.0 

7.6 

4.0 

• 

.6 

*.l 

2.1 

.9 

*.o 

7.6 

11.7 

13.* 

11.3 

7.2 

3.7 

- 

.5 

4.3 

1961 

181 

93 

167 

92 

123 

92 

90 

135 

45 

176 

90 

63 

13*7 

1962 

165 

172 

85 

90 

87 

97 

161 

91 

11* 

102 

1*7 

11* 

1*25 

196S 

1*9 

1'2 

67 

186 

1*7 

103 

85 

182 

190 

70 

92 

226 

1629 

196* 

154 

165 

139 

125 

78 

119 

121 

1*0 

1*3 

202 

112 

129 

16*7 

1965 

215 

86 

100 

HO 

U> 

62 

1** 

99 

71 

1*5 

175 

119 

1*39 

1966    206 


MEAN 

178.3 

129.7   117,2 

120.6   115.7 

93.7 

113.2 

133.4 

112.6 

139.0 

123.2 

130.2 

1506.8 

CLINO 

136 

120     100 

57     102 

85 

101 

113 

10* 

129 

1** 

133 

137* 

NORTH  AMERICA  55 

CHARlDTTETOWN  CANADA  WMO  72706   46  17N   63  08W    S7  M 

NOTES  ON  PAGF  37 

STATIDN  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1»61 

1003 

1009 

100* 

1001 

1008 

1005 

1007 

1009 

ion 

1008 

1007 

1002 

1006 

1962 

1007 

1011 

1002 

1005 

1009 

1007 

1005 

1009 

1009 

1005 

1009 

1007 

1007 

1963 

1007 

1002 

100* 

999 

1009 

1004 

1005 

1005 

1010 

1007 

1006 

1002 

1005 

196* 

1003 

994 

1003 

loll 

1005 

1004 

1008 

1007 

1009 

1008 

1007 

101O 

1006 

1965 

1003 

10H5 

1001 

1005 

1007 

1005 

1006 

1006 

1013 

1004 

1007 

1006 

1006 

1966 

1001 

1007 

1007 

1009 

1007 

1008 

1004 

1006 

1005 

1005 

1015 

1007 

1007 

1967 

1007 

1013 

1011 

1007 

100<> 

1011 

1008 

1010 

1010 

1011 

1004 

1008 

1008 

1968 

1009 

998 

1006 

1008 

100* 

1006 

1009 

1006 

ion 

1005 

1003 

999 

1006 

1969 

1007 

1006 

1000 

1007 

1007 

1006 

1008 

1005 

loio 

1009 

1011 

1001 

1006 

1970 

998 

1008 

1003 

1005 

1011 

1007 

1007 

1005 

1008 

1015 

1010 

1002 

1007 

MEAN   1004.5  1004.3  100*. 2  1005.7  1007.5  1006.3  1006,7  1006.8  1009,6  1007,7  1007.9  1004,4  1006.3 

CLtNO   1003.9  1004.4  1003,7  1005.6  1007,3  1006.2  1006,5  1006.5  1009,3  1008,4  1007.3  1005.4  1006.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1010 

1016 

1011 

1008 

1015 

1012 

101* 

1016 

1018 

1015 

101* 

1009 

1013 

1962 

1015 

1019 

1009 

1012 

1016 

101* 

1012 

1016 

1016 

1012 

1016 

101* 

101* 

1963 

1014 

1009 

1012 

1006 

1016 

1011 

1012 

1012 

1017 

1013 

1013 

1009 

1012 

1964 

1010 

1001 

1011 

1018 

1012 

1011 

1015 

101* 

1016 

1015 

101* 

1018 

1013 

1965 

1010 

1013 

100» 

1012 

101* 

1012 

1013 

1013 

1020 

1011 

101* 

1013 

1013 

1966 

100B 

101* 

101* 

1016 

101* 

1015 

1011 

1012 

1012 

1012 

1022 

101* 

1014 

1967 

1014 

1010 

1019 

101* 

1013 

1018 

1015 

1016 

1016 

1018 

1011 

1015 

1015 

1968 

1016 

1005 

1013 

1013 

1013 

1013 

1016 

1013 

1018 

1011 

1010 

1006 

1012 

1969 

101* 

1013 

1007 

101* 

101* 

1013 

1015 

1012 

1017 

1016 

1018 

1008 

1013 

1970 

1006 

1016 

1010 

1012 

1018 

101* 

101* 

1012 

101S 

1021 

1017 

1009 

1014 

MEAN 

1011.7 

1011.6 

1011.* 

1012.7 

101*. 5 

1013.3 

1013,7 

1013.6 

1016,5 

101*.* 

1014.9 

10U.5 

1013.3 

CLlNO 

1011. 1 

1011.6 

1010,9 

1012.7 

101*. 3 

1013.0 

1013,3 

1013.3 

1016.2 

1015,* 

1014.3 

1012.5 

1013.2 

TEMPERATURE  DEfl  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-11.1 

-  9.9 

-  5.7 

.8 

8.8 

15-6 

17,8 

18.7 

16,3 

10.0 

4.8 

-  1.9 

5.4 

1962 

-  7.7 

-11.8 

-  2,6 

2.7 

7,3 

13.6 

I*. 8 

17.3 

13,0 

8,1 

3.5 

-  3.8 

4.6 

1963 

•  4.4 

-  9.6 

•  5.1 

.6 

9.4 

13.4 

18,9 

16.4 

12.2 

9.7 

4.7 

-  6,5 

4,8 

1964 

-  7.3 

-  6.8 

-  3,4 

1.1 

8.7 

12.9 

17,7 

16.5 

12.3 

7,8 

,9 

-  3,3 

*.B 

1965 

-  8.3 

-  8.2 

-  4,0 

.8 

7.2 

l*.l 

18,0 

17.7 

13.0 

7.2 

.5 

-  *,e 

*.* 

1966 

-  4.7 

-  7.5 

-   .6 

2.2 

8,8 

1*.5 

18.2 

18.2 

13.1 

8,6 

5,0 

-   .9 

6.2 

1967 

-  6.1 

-  9.8 

-  7,3 

-  1.6 

5.6 

15.3 

20,4 

19.3 

1*.2 

9.1 

3.1 

-  3.5 

4.9 

1968 

-  9.9 

-  9.9 

-  2,* 

4.2 

7,8 

12.2 

18,7 

15.7 

13.3 

9.6 

1.0 

-  2.8 

5.0 

1969 

-  4.9 

-  ».9 

-  2,6 

1.9 

7.4 

16.0 

17.0 

18.2 

13.7 

6,8 

4.8 

-   .3 

6.2 

1970 

-11.4 

-  6.7 

-  2.7 

1.9 

9.3 

1*.7 

19.2 

18.6 

12.2 

9i* 

3.8 

-  6.8 

5.1 

MEAN 

-  7.6 

-  8.4 

-  3,6 

1.5 

8.1 

1*.2 

18,1 

17.7 

13,3 

8,6 

3.2 

-  ».7 

5.1 

CLINO 

-  6.7 

-  7.2 

-  3.2 

2.9 

8.6 

16.1 

18,4 

17.9 

13.9 

8,6 

3.3 

-  3.6 

5.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

107 

92 

90 

64 

103 

112 

29 

35 

7* 

131 

104 

111 

1052 

1962 

54 

98 

87 

162 

36 

87 

161 

124 

1*6 

lie 

176 

132 

1361 

1963 

148 

119 

101 

86 

98 

55 

103 

138 

1*3 

56 

132 

126 

1327 

196* 

109 

152 

101 

1*0 

57 

56 

56 

64 

60 

65 

74 

20T 

1131 

1965 

135 

95 

59 

46 

36 

27 

37 

81 

23 

86 

130 

76 

833 

1966 

117 

104 

80 

13 

8* 

91 

53 

36 

102 

131 

96 

89 

998 

1967 

81 

105 

16* 

89 

160 

ue 

61 

94 

10* 

172 

1*5 

139 

1*32 

1968 

130 

94 

111 

77 

35 

1*2 

11 

102 

59 

1*3 

203 

1*6 

1233 

1969 

132 

89 

78 

89 

75 

86 

109 

44 

102 

68 

134 

112 

1106 

1970 

31 

62 

58 

89 

91 

88 

71 

1*2 

89 

1*1 

66 

2*0 

1186 

MEAN 

104.4 

98.0 

92,9 

84.7 

77.5 

86.2 

69,1 

88.0 

90.6 

111.1 

130.0 

1»7.8 

1170.3 

CLINO 

111 

95 

85 

82 

82 

8} 

73 

92 

86 

97 

126 

116 

1128 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


MAY 


DEC 


1961 

1007 

1012 

100« 

1005 

1010 

1006 

1008 

1010 

1012 

1010 

1009 

lOOj 

1009 

1962 

1009 

1015 

1007 

1007 

ion 

1008 

1007 

1010 

1011 

1007 

1012 

1009 

1009 

1963 

1009 

1004 

1007 

1002 

1010 

1005 

1006 

1006 

1012 

1008 

1008 

1005 

1007 

196* 

1005 

997 

1006 

1013 

1006 

1005 

1009 

1008 

1011 

10O9 

1009 

1013 

1008 

1965 

1006 

ice 

100* 

10"7 

1009 

1007 

1007 

1007 

101* 

1006 

1008 

1009 

1008 

1966 

1006 

ion 

1010 

I0l2 

1009 

1010 

1005 

1007 

1007 

1007 

1017 

1010 

1009 

1967 

1010 

1006 

1015 

loin 

1009 

1012 

1009 

ion 

1011 

1013 

1007 

1012 

1010 

1968 

1013 

1001 

1008 

loll 

1009 

1008 

1010 

1008 

1013 

1008 

1007 

1003 

1008 

1969 

1010 

1010 

100* 

10I0 

1U09 

1008 

1010 

1007 

1013 

1012 

101* 

1006 

1009 

1970 

1003 

1011 

1007 

1009 

1013 

1009 

1009 

1007 

1011 

1016 

101* 

1008 

1010 

MEAN 

1007.8 

1007.5 

1007,6 

100B.6 

1009.5 

1007.8 

1008,0 

1008.1 

inn. 5 

1009,8 

1010.5 

1006.0 

1008.7 

CLIMO 

1007.fr 

1007.6 

1007,3 

1008.5 

1009.5 

1007.9 

1008.1 

1008.3 

1011.5 

1011.0 

1010.2 

1008.9 

1008.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     MB     MAR 


APR 


DEC 


1961 
1962 
1963 

196* 
1965 

1011 
101* 
1013 
1010 
1010 

1017 
1019 
1008 
1002 
1012 

1013 
1011 
1012 
1010 
1009 

1009 
lOll 
1006 
1017 
IOU 

101* 
1015 
101* 
1010 
1013 

1010 
1012 
1009 
1009 
1011 

1013 
1011 
1010 
1013 
1011 

101* 
1015 
1010 
1012 
IOU 

1016 
1015 
1016 
1015 
1018 

1015 
IOU 
1012 
1014 
1010 

101* 
1016 
1012 
1014 
1013 

1009 
1013 
1009 
1017 
1014 

1013 
1014 
IOU 
1012 
1012 

1966 
1967 

1968 
1969 
1970 

1010 
1015 
1017 
1015 
1007 

1015 
1010 
10O8 
101* 
1019 

101* 

1020 
1013 
1008 
1011 

1016 
1015 
1015 
101* 
1013 

1013 
1013 
1013 
1013 
1017 

101* 
1016 
1012 
1012 
1013 

1009 
1013 
1014 
101* 
1013 

1012 
1015 
1012 
IOU 
IOU 

1011 
1015 
1017 
1017 
1015 

IOU 
1017 
1012 
1016 
1022 

1021 
IOU 

1011 

1018 
1018 

1019 
1016 
1007 

1010 

1012 

1013 
1015 
1012 
1014 
1014 

MEAN 
CLIND 

1012. 
1012. 

2 
0 

'Oil 
1012 

7 

0 

1012 
1011 

1 

6 

1012 
1012 

7 

e 

1013.5 
1013.7 

IOU 

1012 

8 
1 

1012 
1012 

1 

2 

1012 
1012 

3 
5 

1015 
1015 

5 

6 

1014 
1015 

0 
3 

1014 
1014 

8 
5 

1012.2 
1013,3 

1012.9 
1013.1 

TEMPERATURE 

Of 

8  C 

YEAR 

JAN 

MB 

MAR 

APR 

M4Y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MIAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

-13. 
-11. 
.  7. 
.  9, 

-11. 

2 
1 

a 
1 
* 

-  9 

-12 
-12 

-  7 

-  9 

9 
6 

7 
* 

i 

-  * 

-  6 

-  3 

-  2, 

I 

* 
* 
8 
8 

1 
2 

1 
2 

2 

e 
9 
* 
2 

6 

9.6 

8.6 

10.1 

10.1 

8.9 

16 
16 
15 
1* 
15 

6 
0 
4 
9 
9 

18 
1* 
20 
IB, 
17, 

7 
9 
1 
? 
9 

18 
17 
15 
16. 
17. 

9 
3 
7 
6 

1 

15, 

11 

11 

11 

12. 

6 
9 

1 

4 
2 

8 
6 
9 
6, 
5, 

6 
9 

1 
4 
6 

2, 
I 
3 

-  1 

-  2, 

8 
2 

0 

1 

4 

-  3.9 

•  6.8 
-11.2 

-  6.5 

-  7.7 

5.0 
4.1 
4.0 
4.3 
3.9 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 

-  6. 

-  8. 

-12. 
.  7. 
-12. 

1 

7 

? 
5 
7 

-  B 
-12 
-11 

-  5 

-  8 

2 
3 

0 
6 
I 

-  8* 

-  3 
•  3 

-  li 

8 
2 
0 
t 
9 

2 

* 
2 
2. 

7 

5 

* 
2 

9 

9.1 
6.1 
9.1 
8.6 

10.3 

16 
17 
1* 
17 
15. 

1 

3 

3 
4 
9 

18, 

21 

19, 

17. 

20, 

7 
9 
6 
7 
9 

18. 
19, 
15, 
18. 

18. 

2 

7 
9 
8 

5 

11. 
1*. 
19. 
13. 
12. 

8 
2 
1 

0 
0 

7. 
7, 
9, 
9, 
8, 

3 
7 
1 
9 

1 

2, 

1. 

1. 
1. 

8 
1 
7 
9 
3 

-  3.8 

-  6.9 

-  5.2 

•  3.4 
-10.5 

5.7 
4.4 
4.6 
5.5 

4.7 

MEAN 
CLINO 

-10. 
-  9. 

0 
3 

-  9 

-  • 

7 
7 

-  3. 

-  3, 

5 
* 

2. 
2. 

* 

9.1 
9.5 

16. 
19. 

0 

* 

18, 
19, 

9 
2 

17. 

18. 

7 
0 

12, 

13. 

8 
4 

7, 
7. 

5 

5 

1. 
1. 

0 

3 

-  6.6 

-  6.6 

4.6 
4.9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

A»R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

109 

65 

15* 

6* 

*9 

86 
2* 
110 
79 
*6 

115 

73 

117 

HI 

55 

1>7 

117 

HI 

7* 

»7 

13* 
*2 
90 
73 
93 

7* 
96 

77 
96 

88 

39 

180 

ao 
39 

*0 

73 
117 
270 

66 
102 

58 

no 

128 

59 

78 

90 
130 
150 

74 
102 

80 
115 
181 

58 
139 

70 
89 
S9 

184 
56 

1061 

1114 

1505 

933 

665 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

9* 
57 
89 
97 

7 

72 
l'l 
30 
60 
92 

99 
BO 
107 
61 
51 

♦2 
64 
59 

90 
18* 
28 
6* 
95 

77 
35 

100 

56 

110 

103 

79 

35 

125 

72 

55 

109 

3* 

*0 

1*4 

117 
U8 
61 
151 
118 

64 
54 

123 
70 

125 

62 
60 
142 
97 
66 

79 
171 
121 
l50 
109 

899 
1107 

912 
1035 
1068 

MEAN 
CLINO 

78. 
97 

1 

7». 
91 

6 

86, 

8* 

4 

73. 

76 

3 

77.3 
80 

72. 
8* 

9 

81, 

76 

2 

101. 

84 

0 

99. 

87 

8 

98, 
88 

2 

100. 
112 

0 

107,6 
9J 

1049.9 
1051 
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STATION  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN     FFB  ma»     APR     "A*  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1018    1017  1023  10X9  1018  1012  1015  1005  1005  1011  1013  1013  10U 

1962  1010    1019  1026  1017  1018  1015  1011  1008  1010       •  1012  1011 

1963  1008  1013  101?  1018  101»  1016  1011  1011  1013  1007  1011  10U  1013 
196*  1012    1007  1017  1018  1020  1009  1012  101*  1009  1010  1013  1012  1013 

1965  1012    1011  1022  1016  1013  1016  1010  1006  1009  1010  101*  1013  1013 

1966  1027    1013  1023  1023  1019  loll  1010  1013  1009  1010  1013  1022  1016 

1967  1015    1013  1013  1018  1013  1010  1011  1007  1007  1012  1011  1013  1012 

1968  1020    1020  1013  1013       -  101*  1007  10U  1012  1013  101*  1020 

1969  1021  1022  1021  10*0  101*  1010  1011  1012  1018  1QH  1011  1019  1016 
l«7o  -    1010  1021  10*3  1020  loll  1008  1009  1008  1015  1013  1022 

MEAN  1015.9  10U.5  1019,6  1018.9  1016,7  1012.*  1010,6  1009.8  1010,0  1011. 0  1012.5  1016.1  101*. 0 

CLINO  101*. 7  10U.5  1019.7  1018.9  1016,9  1012.7  1009,7  1009.9  1010,1  1010.8  1013,0  101*.  6  1013.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 

YEAR  JAN     FPB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1018    1017  1023  lol9  1018  1012  1015  IOO5  1005  1011  1013  1015  101* 

1962  1010    1019  102*  1017  1018  1Q15  1011  1008  1010       -  1012  IOU 

1963  1008  1013  1017  1018  1015  1016  1011  IOU  1013  1007  1011  lOl*  1013 
196*  1012  1007  1017  1018  1020  1009  1012  101*  1009  1010  1013  1012  1013 
1»65  1012    1011  102?  1016  1013  1016  1010  1008  1009  1010  101*  1013  1013 

1966  1027    1013  1023  1023  lul9  loll  1010  1013  1009  1010  1013  1022  1016 

1967  1015    1013  1013  101B  1013  1010  1011  1007  1007  1012  1011  1013  1012 

1968  1020    10*0  101'  1013       -  101*  1007  1011  1012  1013  101*  1020 

1969  1021    1022  1021  10*0  101*  1010  1011  1012  1018  1011  1011  1019  1016 

1970  -    1010  1021  1023  1^20  1011  1008  1009  1O08  1015  1013  10*2 

MEAN  1015.9  101*. 5  1019,6  1018.5  1016,7  1012.*  1010.6  1009.8  1010.0  1011.0  1012.5  1016.1  101*. 0 

CLINO  101*. 7  101*. 5  1019.7  1018.9  1016.9  1012.7  1009,7  1009.9  1010,1  1010.8  1013.0  10l*,6  1013.8 

TEMPERATURE  De1*.  C 

YEAR  JAN     fee  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 


1*61 

-33.3 

-28. 

7 

-30.3 

-1*.* 

-  '.I 

*-l 

9,1 

7.9 

.* 

-  9,0 

-15.8 

-20.2 

-11.6 

1962 

-37.7 

-36. 

* 

-23.2 

-19.* 

-10.2 

1.1 

8.2 

8.2 

3.6 

-  3.6 

-20.1 

-27.8 

-13.1 

1963 

-33.1 

-31. 

1 

-32,6 

-1*.7 

•  8,6 

1.6 

8,6 

9.2 

.6 

-  *.l 

-12.9 

-27.0 

-12.0 

196* 

-31.6 

-32. 

6 

-33,0 

-19.6 

-  5.5 

1.7 

10,0 

8.3 

2,8 

-  *.l 

-17.0 

-28,6 

-12.* 

1965 

-29.5 

-36. 

3 

-24,0 

-15.9 

-  6.3 

2.5 

8,6 

7.9 

.8 

-  7.3 

-15.8 

-25.2 

-11.9 

1966 

-33.9 

-29. 

5 

-25,6 

-17.3 

-  6,3 

3.3 

9.* 

9.1 

3,9 

-  6,3 

-23.9 

-26.1 

-11.9 

1967 

-33.0 

-35. 

2 

-2»,5 

-20.8 

-  6,1 

2.* 

8,6 

8.8 

2,0 

-  4.6 

-18.8 

-21.2 

-12.2 

1968 

.31.6 

-?9. 

6 

-23.8 

-19.2 

-  8,5 

2.3 

7,7 

7.6 

4.3 

-  1.* 

-13.8 

-25.0 

-10.9 

1969 

-29.0 

-23. 

2 

-27.9 

-17.0 

-  9,9 

1.3 

8,8 

9.5 

3,0 

-  4.6 

-16.7 

-20.9 

-10.6 

1970 

-28.9 

-3*. 

16 

-23.1 

-18.1 

.  9,4 

*.7 

9.3 

8.* 

3.3 

•  *,2 

-17.0 

-'1.7 

-11.8 

MEAN 

-32.2 

-31. 

i7 

-27.* 

-17.6 

.  8,0 

2.5 

8.8 

8.5 

2.5 

•  *,9 

-17.2 

-23.4 

-11.8 

CLINO 

-31.8 

-31. 

9 

-25,7 

-16.8 

-  6,8 

2.4 

8,7 

8.3 

2,6 

-  5,2 

-16.9 

-23.7 

-11.6 

PRECIP 

ITATION 

VN 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

2 

8 

3 

20 

2 

23 

25 

28 

133 

46 

38 

70 

398 

1962 

0 

0 

20 

27 

52 

17 

16 

33 

23 

47 

11 

3 

2*9 

1963 

3 

2 

3 

6 

15 

6 

55 

36 

21 

68 

34 

7 

236 

196* 

16 

2 

2 

15 

IS 

33 

20 

26 

27 

29 

21 

3 

211 

1965 

5 

0 

* 

In 

3 

53 

*6 

10 

26 

17 

16 

15 

205 

1966 

8 

13 

* 

8 

*3 

21 

17 

♦1 

30 

12 

1* 

9 

222 

1967 

6 

0 

9 

3 

15 

29 

5* 

29 

75 

25 

18 

26 

289 

1968 

9 

7 

31 

V 

18 

2* 

39 

'1 

68 

43 

29 

12 

320 

1969 

10 

5 

10 

15 

10 

19 

*3 

33 

9 

10 

39 

3* 

237 

1970 

12 

0 

11 

0 

2* 

'1 

115 

*1 

65 

88 

23 

2 

*12 

MEAN 

7.1 

3. 

9 

9.7 

11.3 

19.7 

25.6 

*3,0 

30.8 

*7.7 

38.5 

2*. 3 

18.3 

279.9 

CLINO 

8 

5 

10 

13 

1* 

26 

*1 

37 

*0 

31 

21 

I* 

263 
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TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR 

JAM 

FRB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1«61 
1962 
1963 
1964 
1963 

.19.3 
.16.* 
-13.9 
-11.8 
-16.? 

-13. * 
-16.7 
-15.8 
-11.8 
-13.7 

- 

6.7 
2,5 
6.9 
5,7 
5,2 

4.9 
3.2 
3. a 
3.* 
3.3 

9.1 

10.1 

10,9 

9,8 

15.2 

16.4 
17.8 
14.9 
16.9 

18,9 

20,3 
19,2 
16,2 

17.8 

15.9 
16.2 
16.6 

13.0 
12,1 
11.1 
12.1 
11.6 

8.2 
6.2 
9.2 
5.3 

4.7 

- 

1.7 
1.9 
1.3 
1.3 
3.8 

-  7.2 
-10.5 
-U.4 
•10.1 

-  9,8 

3.7 

3.2 
3.4 
2.5 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-10.9 
-12.? 
-17.4 
-  9.3 
-19.? 

-  9.6 

-17.1 
-15. 1 

-  9.4 
-15.3 

- 

2,9 
9.4 
4.2 
4.6 
5.2 

3. 8 

.7 

5.3 

.9 

2.6 

8,6 

6,9 

H.2 

7.5 
8.? 

16.  B 
17.4 
13.9 
15.7 
15.8 

19,3 

20.5 
19,4 
17,8 

21.4 

17.1 
19.3 
14.8 
18.6 
18.8 

11.3 
P. 3 
15.5 

10.6 
10.2 

6.5 
6,6 
9,4 
5.3 

7.8 

- 

.8 
1.0 
2,1 

,7 
.4 

-  8.0 

-  6.4 

-  9.6 
-10.3 
-13.7 

4.4 
3.1 
3.5 

3.6 
2.7 

MEAN 
CLINO 

-14.7 
-14.7 

-14.0 
-12.7 

m 

5.3 
5,* 

3.? 
2.9 

9.2 
9.6 

16.3 
15.7 

19.2 

18.8 

17.2 
17.« 

12.3 
12.6 

6.8 
6,8 

. 

,5 
,4 

-10.2 
-10.3 

3.3 
3.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

I9fci  67  135  -  29  22  129  90  211  88  44      81 

1962  65       -  -  59  91  171      73       -       -  32      77 

1963  -  39  43  84  28  63  147  141  104      92  103      26 

1964  80  40  &8  1*  104  154  137  HO       -      68  58      86 

1965  68  46  1'  12  92  62  12*  115  136  121  82      97      976 

1966  94  ?6  78  22  81      86  88  133  153  108  65  132     1086 

1967  61  69  34       -  82  71  129  120  93  106  75      «2 

1968  47  58  107  17  8  71  163      72  58      70  66  137      876 

1969  7o  33  29  46  68  65  120  1*2  93      82  125      »4      929 

1970  49  66  43  *6  63      76  123      61  12*      53  38      54      796 

MEAN  66.8  *7.3  52.6  36.6  60,9    86.8  129,4  117.8  106,1    87.8  7o.8    82,6    955.7 

CLINO  55  52  44  49  61  100  120      99  101      80  69      69      900 
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STATION  PRESSURE  M» 


DEC 


1961 

1015 

1015 

101* 

1013 

1016 

1009 

1010 

1005 

100* 

1007 

1007 

1010 

1011 

1962 

1009 

1018 

102« 

10U 

101* 

1011 

1008 

1005 

mos 

1008 

1009 

1011 

1011 

1963 

1008 

101* 

1013 

10U 

1013 

1010 

1007 

1010 

1010 

100* 

1008 

1013 

1010 

1964 

1010 

1007 

1016 

1013 

1012 

1007 

1009 

1009 

1O07 

1006 

1012 

10U 

1010 

196S 

1009 

1011 

1020 

1012 

1010 

1009 

1007 

1007 

1008 

1005 

1011 

1009 

1010 

1966 

1023 

1013 

1016 

1018 

1013 

1008 

1007 

1010 

1006 

1006 

1012 

1017 

1012 

1967 

1012 

1011 

1013 

1017 

1011 

1006 

1007 

1007 

1005 

1008 

1006 

1007 

1009 

1968 

1018 

1018 

1011 

1010 

1015 

1009 

1006 

1009 

1005 

1007 

1011 

1018 

1011 

1969 

1019 

1020 

1018 

1013 

1011 

1007 

1007 

1005 

1016 

1009 

1005 

101* 

1012 

1»70 

1010 

1010 

1016 

1016 

1017 

1009 

1005 

100<t 

1005 

1010 

ion 

1018 

1011 

MEAN 

1013.3 

1013.9 

101?. 9 

10U.0 

1013,2 

1008.5 

1007,3 

1007.1 

1007.* 

1007.0 

1009.2 

1012.8 

1010. 

e 

CLIND 

10)3.1 

1013.* 

1016,3 

10l*.0 

1013,3 

1008.8 

1006,6 

1007.3 

10Q7.3 

1007,8 

1010.2 

1012.2 

1010. 

9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     F*B     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1019 

1020 

1021 

101? 

1020 

101* 

101* 

1010 

1008 

1012 

1012 

101? 
1016 

IOI5 

1962 

101* 

10?2 

102* 

1019 

1019 

1015 

1012 

1010 

1013 

1012 

101* 

1016 

1963 

1013 

1019 

1018 

10l» 

1017 

1015 

1011 

101* 

1015 

1008 

1013 

1017 

1015 

196* 

1015 

1011 

1020 

1018 

1017  . 

1011 

1013 

1013 

1011 

1010 

1017 

1016 

101* 

1965 

101* 

1016 

1025 

1016 

101* 

101* 

1012 

1012 

1012 

1010 

1016 

101* 

1015 

1966 

1028 

1017 

1021 

1022 

1018 

1012 

1011 

1015 

1011 

1011 

1017 

1022 

1017 

1967 

1017 

1018 

1018 

1022 

1016 

1011 

1011 

ion 

1009 

1013 

1011 

10U 

101* 

1968 

1023 

1023 

1016 

101* 

1020 

101* 

1011 

1013 

1009  . 

1012 

1016 

1022 

1016 

1969 

1023 

1023 

1023 

1018 

1016 

1012 

1011 

1009 

1021 

101* 

1010 

1019 

1017 

1970 

1015 

1015 

1021 

1021 

1021 

1013 

1009 

1008 

1009 

101* 

1016 

1023 

1015 

MEAN 

1018.1 

1018.6 

1020,7  1018.6 

1017, B 

1013.1 

1011.5 

1011.5 

1011.8 

1011.6 

10l*.2 

1017.3 

1015.* 

CLINO 

1017,9 

1018.3 

1021,1 

.  1018.6 

1017,8 

1013.2 

1011,0 

1011.7 

1011,7 

1012.3 

101*. 8 

1017.0 

1015.5 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     CCT     NOV     DEC 


1961 

-27.6 

-2*. 7 

-21.1 

-12.2 

■ 

2.2 

6.7 

11.2 

12.2 

*.8 

. 

3.9 

-11.5 

-21.0 

- 

7.* 

1962 

-30.0 

-30.* 

-18.6 

-13.8 

- 

3.* 

5.3 

12.7 

10.5 

6,7 

.6 

-13.6 

-23.9 

- 

8.2 

1963 

-29.7 

-?6.8 

-2*. 8 

-  9.* 

- 

2.1 

7.3 

10,8 

It.  3 

*.3 

2.7 

-10.3 

-21.9 

- 

7.* 

196* 

-2*. 6 

-?J.8 

-25.1 

-12.8 

- 

,7 

5.* 

11.9 

10.2 

*.* 

- 

1.2 

-12.1 

-2*.l 

- 

7.7 

1965 

-26.1 

-30.2 

-22,3 

-  8.» 

- 

1.1 

6.9 

10.6 

9.7 

2.8 

• 

1.2 

-1*.2 

-19.9 

- 

7.8 

1966 

-30.1 

-2*. 2 

-18.3 

-10.7 

. 

2.2 

7.* 

13,8 

12.7 

7,6 

„ 

1.4 

-19.6 

-23.8 

. 

7.* 

1967 

-27.* 

-?9.6 

-2?,S 

-13.9 

- 

2,6 

7.* 

12.3 

12.7 

7,9 

- 

1.7 

-11.8 

-16.6 

- 

7.1 

1968 

-29.1 

-25.* 

-17.5 

-10.9 

- 

1,6 

5.9 

10,8 

8.9 

8.5 

.6 

-  9,7 

-21.0 

- 

6.7 

1969 

-26.8 

-?0.5 

-21,1 

-  8.3 

- 

*,6 

3.* 

12.1 

12.7 

*.7 

- 

1.9 

-10.3 

-17,7 

- 

6.3 

1970 

.26.3 

-29.0 

-19,* 

-U.8 

- 

3.7 

8.9 

12.9 

11.2 

5.9 

- 

1.6 

-11.1 

-26.3 

- 

7.5 

MEAN 

-27.8 

-26.5 

-21.1 

.11.2 

. 

2.* 

6.5 

11.9 

U.2 

3,8 

m 

.9 

-12.* 

-21.6 

, 

7.4 

LINO 

-27.6 

-26.7 

-20,3 

-U.o 

- 

2.3 

6.1 

12.0 

U.5 

5,7 

' 

1.0 

-11.9 

-21.8 

- 

7.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A^R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

21 

22 

*1 

83 

22 

1* 

*o 

33 

60 

70 

89 

29 

523 

1962 

13 

7 

27 

27 

25 

76 

56 

88 

*0 

38 

33 

24 

*5* 

1963 

15 

* 

12 

10 

27 

32 

68 

12 

87 

29 

53 

18 

367 

196* 

12 

10 

9 

12 

17 

*0 

*6 

SO 

57 

11 

27 

1 

272 

1965 

18 

8 

6 

19 

51 

1* 

*1 

27 

*9 

48 

26 

12 

319 

1966 

11 

13 

25 

26 

28 

33 

8 

17 

42 

21 

37 

2* 

285 

1967 

32 

8 

1* 

6 

21 

107 

88 

6* 

41 

35 

3* 

16 

*70 

1968 

12 

21 

37 

12 

11 

31 

53 

59 

62 

45 

Si 

7 

381 

1969 

7 

3 

8 

3 

32 

18 

28 

103 

26 

47 

*0 

U 

328 

1970 

12 

9 

20 

5 

10 

13 

25 

70 

32 

101 

57 

10 

36* 

MEAN 

15.3 

10.5 

20.3 

20.3 

2*,* 

37.8 

45,3 

50.5 

49,6 

**,5 

*2.7 

19.1 

376.3 

CLINO 

1* 

13 

IB 

2* 

28 

*0 

*9 

SB 

52 

*0 

*0 

20 

396 

60 
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WMO  7*090   70  27N   68  33W    16  M 


STATION  PRESSURE  M* 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
197„ 


JAN 

101? 
1002 
1012 
1005 
1008 

1025 
1013 
1016 
102* 
1015 


FFB 

101  1 
1015 
1012 
100* 
1011 

1013 

1002 
101! 
1020 
1008 


MAR 

1018 
1032 
1012 
101* 
1021 

1021 
1007 
1011 
1018 
1023 


APR 

1023 
1013 
1021 

1016 
1015 

1022 

101* 
101* 
1016 
1020 


MAY 

1016 
1018 
1012 
1018 
1015 

1020 

1018 
1020 
101* 
101* 


JUN 

1009 
1013 
1015 
1008 
1011 

1009 
1007 
1012 
1010 
1006 


JUL 

1013 
1017 
1013 
1005 
101* 

1010 
1011 
1010 


AUG 

1002 
1009 
1010 
1017 
1008 

1016 
100* 
1012 
1013 
1011 


SEP 

1008 
1009 
100* 

mo9 

1007 

1009 
1002 
1016 
1008 
100* 


DCT 

1011 
1010 
1002 
1011 
100* 

1010 
1011 
1017 
1006 
101* 


NOV 

1016 
1010 
1015 
1013 
1019 

1007 
1006 
1011 
1009 
1009 


DEC 

1021 
1007 
1009 
1009 
1013 

1015 
1013 
1015 
1013 
1013 


MEAN   1013.2  1011. 1  1017,7  1017.*  1016. 6  1010.0  1011.*  1010.2  1007,8  10O9.6  1011.5  1013.* 
CLIND   1013.2  1011- 6  1018.1  1018.5  1016,2  1011.7  1011.0  1010.3  10Q8.1  1007,7  1011,2  1011.* 


SE*  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FPB     MAR 


1961 
1962 
1963 
1964 

1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


1012 
1002 
1012 
1005 
1008 

1025 
1013 
1016 
102* 
1015 


1011 
1013 
1012 
100* 
101  1 

1013 
1002 
1015 
1020 
1008 


1018 

1032 
1012 
101* 

1021 

1021 
1007 
1011 
1018 
1023 


ARR 

1023 
1013 
1021 
1016 
1013 

1022 
10l* 
101* 
1016 
1020 


MAY 

1016 
1018 
1012 
1018 
1013 

1020 
1018 
1020 
101* 
1013 


JUN 

1009 
1013 
1015 
1008 
1011 

1009 
1007 
1012 
1010 
1006 


JUL 

1013 
1017 
1013 
1005 
101* 

1010 
1011 
1010 


AUG 

1002 
1009 
1010 
1017 
1008 

1016 
100* 
1012 
1013 
10U 


SEP 

1008 
1009 
100* 
1009 
1007 

1009 
1002 
1016 
1008 

10Q6 


0C7 

1011 
1010 
1002 
1011 
100* 

1010 
1011 
1017 
1006 
101* 


NOV 

1016 
1010 
1015 
1013 
1019 

1007 
1006 
1011 
1009 
1009 


DEC 

1021 
1007 
1009 
1009 
1013 

'1013 
1013 
1013 
1013 
1019 


MEAN       1013.2    10)1.1    1017,7    1017.*    1016.6    1010.0    1011,*    1010.2    1007.8    1009,6    1011.5    1013,* 
CLINO       1013.4    1011.9    1018,0    10l8.*    1015.8    1011.9    1010,9    1010.2    1008,0    1007,9    10U.2    1011.7 


TEMPERATURE  DE*  C 
YEAR    JAN     FFB 


APR 


OH 


1961 

-30.3 

-33.1 

-33,1 

-16.3 

-10,3 

1 

1962 

.26.8 

-31.8 

-21.* 

-17.* 

-  8.0 

1 

1963 

-23.5 

-20-7 

-29,8 

-16.8 

-  9.1 

196* 

-28.3 

-26.* 

-30,9 

-19.6 

-  9.1 

1963 

-26.2 

-24.1 

-2*. 2 

-20.* 

-  2.9 

1966 

-29.1 

-2*.* 

-25.9 

-20.3 

-  7,9 

„ 

1967 

-2*.l 

-27.7 

-23,3 

-19.0 

-  *,0 

• 

1968 

-26.2 

-26.9 

-26,4 

-16.6 

-  7,2 

. 

1969 

-21.1 

-19.7 

-27.6 

-20.3 

-  7.8 

- 

1970 

-29.8 

-2*. 8 

-25,1 

.19.6 

-11.5 

MEAN 

.26.5 

-26.0 

-26,8 

.18.7 

-  7.8 

LINO 

-26.9 

-27.* 

-26.3 

-16.7 

m    6.9 

PRECIPITATION  MM 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 


21 


FFB 

1 

1 

1 

11 

20 


MAY 


SEP 


OCT 


DEC 


1966  5 

1967  9 

1968  5 

1969  B 

1970  5 

MEAN  10. 

CLINO  11 


MEAN 

1013 
1013 
1011 
1011 
1012 

1015 
1009 
101* 

1013 

1012.5 
1012.4 


MEAN 

1013 
1013 
1011 
1011 
1012 

1015 
1009 
101* 


1012.5 
1012.* 


6,5 

3.1 

. 

2.3 

. 

6,9 

-22.2 

-«4. 4 

-l*.l 

5.7 

5.6 

.3 

. 

6,9 

-16.3 

-21.9 

-11.4 

3,3 

*.5 

• 

1.2 

. 

6,6 

-13.9 

-22.4 

-11.3 

*,0 

3.9 

1.6 

. 

9.0 

-17.* 

-21.1 

-12.6 

2.7 

1.7 

• 

,9 

• 

9,0 

-1*.6 

-23,1 

-11.9 

3,3 

6.6 

,9 

„ 

3.* 

-16.5 

-23.1 

-11.7 

5,2 

3.2 

■> 

2.1 

. 

9,2 

-20.9 

-20.7 

-11.9 

1.8 

2.* 

- 

,* 

. 

*,* 

-13.9 

-22.4 

-11.7 

3.2 

5.8 

.1 

■ 

5.1 

-13.7 

-22.1 

-10.8 

3.6 

3.2 

.1 

- 

3.7 

-l*.l 

-26.1 

-12.3 

*.l 

*.o 

„ 

,* 

„ 

6,6 

-16.6 

-22,9 

-12.0 

*.6 

4.0 

« 

.1 

- 

6,6 

-16.9 

-2*. 2 

-12.1 

1 

5 

20 

3 

32 

71 

38 

13 

2 

7 

218 

3 

1 

10 

3 

11 

6 

*9 

3* 

2* 

1* 

158 

0 

6 

18 

3 

23 

29 

66 

22 

2* 

9 

235 

1 

1 

* 

1 

13 

10 

38 

26 

6 

a 

131 

* 

5 

1* 

12 

*3 

31 

*8 

*2 

8 

10 

256 

3 

7 

5 

18 

8 

* 

25 

33 

1* 

0 

127 

3 

1 

5 

11 

1 

6 

25 

5 

1* 

9 

91 

0 

10 

18 

2* 

*9 

35 

*o 

53 

7 

4 

28* 

3 

1 

26 

10 

A 

23 

7 

26 

2* 

i 

148 

7 

8 

2* 

22 

32 

19 

5* 

*9 

16 

10 

256 

3.3 

*.5 

1*.* 

10.7 

22,0 

25.* 

41,0 

30,7 

l*.l 

7.* 

190.6 

5 

8 

1* 

11 

23 

30 

39 

33 

18 

a 

206 
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COPPERMINE  CANADA  WMO    72938      67    50N    115    07W 

NOTES    ON    PAGE    38 

STATION    PRESSURE    M* 
YEAR         JAN  FFB  MAR  APR  "AY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1961 

1025 

1019 

102" 

1020 

1021 

1013 

1012 

1011 

1013 

1013 

1015 

1021 

1018 

1962 

1021 

102b 

1026 

1020 

1021 

1014 

1016 

1012 

1011 

1012 

1015 

1020 

1018 

1963 

1026 

1026 

1020 

1020 

1018 

1011 

1010 

1014 

1016 

1005 

1017 

1021 

1017 

196* 

101* 

10U 

1021 

1017 

1020 

1013 

1012 

1013 

1015 

1011 

1017 

1015 

1015 

1963 

1024 

1  U?l 

1026 

1017 

1016 

1013 

1016 

1013 

1016 

1009 

1020 

101* 

1017 

1966 

1031 

1017 

1021 

1029 

101* 

1013 

1013 

1011 

1010 

1017 

1019 

1018 

1018 

1967 

1017 

m 

1022 

1022 

- 

m 

1011 

1011 

1009 

1010 

101* 

1018 

- 

1968 

1026 

a 

1022 

a 

1022 

• 

- 

1016 

loi* 

1011 

1013 

102* 

_ 

1969 

1030 

1019 

1023 

■ 

11)20 

9 

1009 

1009 

1019 

1017 

1015 

- 

- 

1970 

1026 

1025 

- 

1019 

1022 

1012 

1012 

1010 

1011 

101* 

1019 

1020 

- 

MEAN       102*. 0    1021.1    1023.*    1020.5    1019,3    1013.3  1012.3  1012.0  1013,*  1011,9  1016.*  1019.0  1017.2 

CLINO       1022.7    10?1.9    1023,0    1020.9    10l9,2    101*. 6  1013,1  10U.6  1013,*  1011.9  1017.1  1018,6  1017.3 

SEA  level  pressupe  MP 

YEAR    JAN     Feb     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     S£P  OCT     NOV     DEC  MEAN 


1961 

1025 

1019 

102R 

1020 

1021 

1013 

1012 

1011 

1013 

1013 

1015 

1021 

1018 

1962 

1021 

10?8 

1026 

1020 

1021 

101* 

1016 

1012 

1011 

1012 

1015 

1020 

1018 

1963 

1026 

1026 

1020 

1020 

1018 

1011 

1010 

101* 

1016 

1005 

1017 

1021 

1017 

196* 

101* 

101* 

1021 

1017 

1020 

1013 

1012 

1013 

1013 

1011 

1017 

1015 

1015 

1965 

102* 

1021 

1026 

1017 

1016 

1013 

1016 

1013 

1016 

1009 

1020 

10U 

1017 

1966 

1031 

1017 

1021 

1029 

101* 

1013 

1013 

1011 

1010 

1017 

1019 

1018 

1018 

1967 

1017 

„ 

1022 

1022 

- 

■ 

1011 

1011 

1009 

1010 

101* 

1018 

- 

1968 

1026 

„ 

1022 

■ 

1022 

. 

• 

1016 

101* 

1011 

1013 

102* 

- 

1969 

1030 

1019 

1023 

• 

1020 

• 

1009 

1009 

1019 

1017 

1015 

- 

- 

1970 

1026 

1025 

- 

1019 

1022 

1012 

1012 

1010 

1011 

1014 

1019 

1020 

- 

MEAN 

102*. 0 

1021.] 

L  1023.* 

1020,9 

1019,3 

1013.3 

1012,3 

1012.0 

1013.* 

1011,9 

1016.* 

1019,0 

1017 

CLINO 

1022.7 

1021.1 

.  1022,8 

1021.3 

1019.5 

101*. 6 

1013,2 

1011.8 

1013,* 

1011,9 

1016.7 

1018.1 

1017 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-32.3 

-30.7 

-3^.6 

-20.6 

. 

6.1 

6.6 

12.6 

8.5 

.* 

. 

10,6 

-19.9 

-32.0 

-13.3 

1962 

-27.9 

-3*. 6 

-25.5 

-17.1 

- 

10.7 

6.2 

10,0 

9.6 

3,* 

- 

4,7 

-20.9 

-23.* 

-11.3 

1963 

-30.9 

-30.2 

-29.8 

-13.8 

- 

3.9 

3.7 

10,2 

9.8 

1.7 

. 

5,3 

-19.* 

-21.2 

-10.8 

196* 

-32.9 

-3Q.6 

-30,* 

-22.3 

- 

5.* 

3.1 

8,9 

9. a 

2,* 

- 

5.3 

-17.1 

-28.* 

-12.4 

1965 

-31.2 

-36.6 

-2*,0 

-15.9 

- 

7.* 

.6 

8,6 

7.9 

-   .3 

- 

8,4 

-20.9 

-26.1 

-12.8 

1966 

-3*. 6 

-30.5 

-25,2 

-22.2 

„ 

1.8 

5.* 

11.3 

9.2 

*.9 

. 

9,7 

-21.3 

-23,3 

-11. 3 

1967 

-30.2 

-32.8 

-27,0 

-17.9 

- 

5,6 

1.8 

8.1 

6.* 

1.3 

. 

4.5 

-18.6 

-21,1 

-11.7 

1966 

-31.8 

-28.* 

-23,6 

-19.0 

- 

5.9 

*.6 

9.1 

7.* 

2.6 

. 

4,2 

-18.1 

-25,* 

-11.1 

1969 

-31.9 

-27.2 

-26.7 

-H.9 

- 

6.3 

2.1 

10.9 

8.3 

3,6 

_ 

1.7 

-18.8 

-18.* 

-10.1 

1970 

-28.6 

-31.9 

-25,3 

-18.* 

- 

7.5 

5.2 

10,2 

8.7 

1.2 

- 

6,9 

-17.7 

-29.6 

-11.7 

MEAN 

-31.3 

-31.* 

-27,3 

-18.2 

_ 

6.1 

3.9 

10,0 

8.6 

2.1 

_ 

6.1 

-19.3 

-24,9 

-11.7 

CLINO 

-29.* 

-30.9 

-26,1 

-17.7 

- 

5.7 

3.3 

9,3 

8.6 

2,3 

- 

6,3 

-19.5 

-25,7 

-11.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

2 

5 

3 

5 

2* 

3 

*1 

35 

15 

17 

8 

2 

162 

1962 

5 

1 

3 

11 

5 

7 

28 

13 

13 

9 

7 

6 

108 

1963 

2 

0 

13 

2 

5 

2* 

70 

2* 

I' 

51 

13 

14 

233 

1964 

9 

2 

3 

32 

9 

6 

32 

15 

27 

23 

10 

15 

183 

1965 

8 

2 

13 

20 

19 

18 

8 

*8 

23 

18 

4 

10 

193 

1966 

0 

4 

15 

3 

is 

7 

37 

76 

36 

12 

2 

5 

212 

1967 

6 

1 

R 

3 

11 

2* 

37 

3* 

34 

25 

14 

9 

206 

1968 

12 

9 

9 

a 

11 

2 

23 

17 

10 

30 

19 

10 

160 

1969 

20 

11 

11 

10 

26 

17 

10 

33 

9 

6 

25 

U 

209 

1970 

5 

5 

7 

5 

2 

12 

22 

*9 

57 

14 

12 

10 

200 

MEAN 

6.9 

6.0 

8.5 

9.9 

12.7 

12.2 

30.8 

36.* 

24.1 

20,5 

11.* 

9.2 

186.6 

CLINO 

10 

6 

11 

10 

11 

17 

3* 

40 

27 

25 

1* 

10 

216 

62  WORLD  WEATHER  RECORDS 

CORAL  HARBOUR                                   CANADA                 WMO  72913  6*  12N   83  22W  59  M 
NOTES  DN  PAGF  38 

STATION  PRESSuRfc  MP 

YEAR    JAN     FFB  «AR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1007    1008  1014  10U  1008  1003    1008  99ft     998    1002  1007    1009  1006 

1962  998    1010  1019  1008  1010  1006    1006  1000    loo*    100*  1003     999  1006 

1963  999    1002  1008  10lO  1004  1009    1005  1002    1003     998  1003    1002  1004 

1964  1002     99*  1009  loll  1012  1000    1004  1007    1001    1003  1005    1003  1004 

1965  1002    lono  1013  1009  1002  1009    1003  999    1000    1002  1007    1006  1004 

1966  1018    100*  1014  1015  1012  1002    1003  1Q07    1000    1001  1002    1012  1008 

1967  1006    looi  1004  1007  1U0*  1002    1005  999     999    1005  1001    1006  1003 

1968  10)0    10P9  1005  100*  1013  1006     999  1003    IPO9    1006  1007    1010  1007 

1969  1012    1012  1010  1012  1004  1000    1005  1005    1008     999  1001    1012  1007 

1970  1004     99g  1012  1015  1010  1002    1000  1002    1000    1007  1001    1012  1005 

MEAN   1005.8  10OJ.8  1010,8  10i0.5  1007.9  1003.9  1003.8  1002.0  1002.2  1002,7  1003.7  1007,1  1005.4 

CLINO   1005.4  1004.5  1011,3  1010.8  1008,4  1005.0  1002.9  1002.2  1002,3  1002,7  1004.6  1005.4  1005.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FFB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DBC  MEAN 


1961 

1015 

1016 

1022 

10*1 

1016 

1010 

1016 

1003 

1006 

1010 

1014 

1017 

1014 

1962 

1006 

1018 

1028 

1016 

1018 

1014 

1013 

1007 

1011 

1011 

1011 

1007 

1013 

1963 

1007 

1010 

1016 

1017 

1011 

1017 

1012 

1010 

1010 

1006 

1011 

1010 

1011 

1964 

1010 

1002 

1017 

1018 

1020 

1008 

1011 

1014 

1008 

1011 

1012 

1011 

1012 

1965 

1010 

1008 

1021 

1017 

1009 

1017 

1011 

1006 

1008 

1010 

1015 

10U 

1012 

1966 

1026 

1012 

1022 

1023 

101» 

1010 

1010 

1014 

1008 

1008 

1010 

1020 

1015 

1967 

1014 

1009 

1012 

1015 

1012 

1010 

1012 

1006 

1007 

1011 

1009 

101* 

1011 

1968 

1018 

1017 

1013 

1012 

1021 

1013 

1006 

10U 

1016 

1014 

1015 

1018 

1015 

1969 

1020 

1020 

1018 

1020 

1011 

1008 

1013 

1013 

1016 

1006 

1009 

1020 

1015 

1970 

1012 

1006 

1020 

1023 

1018 

1010 

1008 

1010 

1007 

1014 

1009 

1021 

1013 

MEAN  1013.8  1011.8  1018.9  1018.2  1015.5  1011.7  1011,2  1009.4  1009,7  1010.3  1011.5  1015.2  1013.1 

CLINO  1013.5  1012.6  1019,3  1018,7  1016.0  1012.5  1010,2  1009.5  1009,8  1010,3  1012.4  1013,*  1013.2 

TEMPERATURE  Ogr,   c 

YEAR  JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1961  -30.6  -29.6  -31.2  -13.2  -  9.3  3.1  10.2  6.3  -   .5  -  8.9  -15.9  -18.9    -11.6 

1962  -34.4  -36-3  -20.6  -18.7  -  9.B  1.6  9,5  7.3  1.8  .  5.8  -18.4  -25.1    -12.* 

1963  .30.8  -26.4  -32,0  -1J.9  -  8,9  .1  7,9  6.9  -  1,1  .  6,4  -13,7  -25,2    -12.1 

1964  -30.9  -29.3  -32,9  -20.3  -  6.9  l.l  9,6  7.6  1,9  .  7,7  -17.1  -26,7  -12.6 

1965  -29.0  -32.2  -23,2  .16.6  -  4, J  1.5  7,6  5.8  .   ,8  -13,6  -16,3  -25,0  -12.2 

1966  -30.0  -27.4  -23,1  .15.9  -  5.8  2.3  10,7  9.6  3.5  .  6.2  -22.4  -«1,5  -10.9 

1967  .30.5  -35.1  -27,7  -20.3  -  *,8  .2  8,0  6.6  .   ,7  -  6,9  -20.3  -IJ.l  -12.9 

1968  -29.1  -26.7  -2*,3  -17.7  -  7,0  1.5  6,2  6.6  3,3  .  1.8  -15.1  -22.8  -10.6 

1969  -24.7  -19.6  -26,*  -18.9  .  9,0  .1  10,7  9.0  .6  -  6.8  -15.3  -20.6  -10.1 

1970  -28.1  -30.6  -21,1  .18.0  -10.2  J.l  8,*  7.5  1,2  -  5,1  -16.8  -*8.0  -11.5 

MEAN  -29.8  -29.3  -26,5  -17.*  -  7,6  1.5  8,9  7.3  .9  -  7,1  -17.1  -23.9  -11.7 

CLINO  -30.*  -29.5  -2*. 3  -16.*  -  6.S  2.0  8,6  7.5  1.0  -  7,7  -17.1  -2*. 5  -11.4 

PRECIPITATIOM  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DBC  TOTAL 


1961 

5 

10 

5 

13 

15 

13 

22 

55 

30 

23 

16 

16 

2*3 

1962 

0 

0 

12 

3 

18 

2 

80 

56 

23 

26 

10 

2 

236 

1963 

8 

* 

0 

10 

3 

2* 

2* 

*3 

1* 

27 

1* 

10 

181 

196* 

5 

22 

1 

7 

* 

21 

20 

69 

28 

15 

25 

1* 

233 

1965 

7 

5 

16 

12 

29 

3 

*0 

22 

50 

12 

10 

9 

215 

1966 

17 

16 

13 

U 

10 

30 

16 

67 

26 

59 

11 

3 

2T9 

1967 

10 

1 

19 

U 

22 

36 

33 

28 

52 

*1 

15 

22 

2*2 

1968 

10 

28 

5* 

64 

23 

30 

108 

32 

78 

20 

30 

7 

326 

1969 

21 

13 

9 

4 

33 

17 

52 

3* 

« 

11 

30 

6 

23* 

1970 

3 

6 

1* 

5 

6 

*5 

52 

81 

31 

58 

18 

5 

32* 

MEAN 

8.6 

10.5 

14.3 

14.2 

16.5 

2*. 3 

**,9 

30.7 

33.6 

29.* 

17.9 

9.* 

276.3 

CLINO 

9 

10 

12 

13 

18 

26 

*0 

** 

13 

30 

18 

11 

267 

NORTH  AMERICA  63 


DAWSON  CANADA  WMO  72966   6*  0*N  139  26W   322  m 

NOTES  ON  PAGE  38 


STATION  PRESSURE  MP 


DEC 


1961 

974 

969 

969 

972 

973 

971 

973 

970 

970 

966 

97l 

976 

971 

1962 

963 

9»1 

975 

969 

972 

970 

976 

970 

968 

965 

96* 

977 

973 

1963 

966 

973 

975 

970 

972 

967 

970 

975 

968 

959 

973 

973 

972 

1964 

967 

966 

975 

969 

97* 

970 

969 

970 

973 

966 

97* 

9Bo 

971 

1965 

978 

976 

980 

971 

970 

969 

97* 

973 

976 

96* 

977 

971 

973 

1966 

966 

971 

969 

979 

966 

970 

973 

971 

967 

966 

960 

97* 

973 

1967 

975 

972 

981 

977 

975 

972 

971 

970 

963 

96* 

972 

976 

972 

1968 

981 

97* 

970 

967 

97* 

971 

97* 

973 

969 

96* 

965 

981 

972 

1969 

969 

970 

97* 

966 

973 

971 

970 

968 

«71 

973 

967 

96} 

971 

1970 

979 

97* 

969 

966 

»71 

969 

969 

969 

971 

969 

978 

972 

971 

MEAN 

979.8 

972.6 

973.7 

970.6 

972.0 

970.0 

971.9 

970.9 

969.6 

965.6 

972.1 

97*.  7 

972.0 

CUNO 

9Bp.S 

97*. 0 

973.9 

971.1 

971.8 

970.5 

973,1 

97i.l 

970.7 

966.1 

971.7 

97*. 3 

972.* 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     Fee     MAR     APR 


1961 

1016 

1011 

1010 

1013 

1013 

1010 

1012 

1009 

1010 

1007 

1013 

1022 

1012 

1962 

1026 

1021 

1016 

1009 

1012 

1009 

1015 

1009 

1008 

10O5 

1005 

1019 

1013 

1963 

1028 

1015 

1016 

1010 

1012 

1006 

1009 

101* 

1007 

999 

1015 

1015 

1012 

196* 

1010 

1007 

1017 

1009 

101* 

1009 

1008 

1009 

1P13 

1006 

1016 

102* 

1012 

1965 

1022 

1011 

1021 

1012 

1010 

1006 

1013 

1013 

1016 

100* 

1019 

1013 

101* 

1966 

1031 

1013 

1011 

1020 

1006 

1009 

1012 

1010 

1007 

1007 

1022 

1016 

101* 

1967 

1018 

101* 

1023 

1018 

101* 

1011 

1010 

1009 

1003 

1005 

101* 

1018 

1013 

1968 

102* 

1017 

1011 

1008 

101* 

1010 

1013 

1012 

1008 

100* 

1006 

1025 

1013 

1969 

1033 

1012 

1015 

1005 

1012 

1010 

1009 

1008 

1011 

1013 

1009 

1007 

1012 

1970 

1022 

1016 

1010 

1006 

1010 

1008 

1008 

1008 

1010 

1010 

1019 

101* 

1012 

MEAN 

1023' 

,0 

101*, 

6 

1015, 

,0 

10U. 

0 

1011, 

7 

1009. 

0 

1010, 

,9 

1010. 

1 

1009, 

3 

1006, 

0 

1013, 

8 

1017, 

3 

1012, 

6 

CLIND 

1023, 

4 

1016, 

2 

1015, 

* 

10U. 

* 

ion, 

* 

1009, 

5 

1012, 

,1 

1010. 

2 

1010, 

4 

1006, 

7 

1013, 

,2 

1016, 

8 

1013, 

1 

TEMPERATURE 

PEf,  C 

YEAR 

JAN 

ftt 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

?EP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

-22. 

0 

-23. 

3 

-1*, 

,8 

-  5- 

1 

9, 

,6 

13. 

6 

15, 

,6 

12. 

6 

6, 

i2 

-  5, 

2 

-20, 

8 

-35. 

>* 

-  6, 

0 

1962 

-28, 

,4 

-20, 

1 

-16, 

,9 

-  1. 

,9 

6, 

3 

12, 

3 

15, 

,6 

1*. 

6 

5, 

6 

•   , 

4 

-12, 

,0 

-21, 

6 

-  3, 

9 

1963 

-22, 

,4 

-18, 

7 

-16, 

1 

-  1. 

,3 

6, 

,5 

11, 

3 

15, 

,3 

13. 

7 

7, 

5 

, 

4 

-20, 

9 

-17, 

1 

-  3, 

4 

196* 

-28, 

-7 

-19, 

8 

-19, 

,* 

-  3, 

9 

2, 

1 1 

13. 

8 

1*, 

,3 

12. 

5 

6, 

3 

0 

-16, 

6 

-38, 

1 

-  6, 

4 

1965 

-32, 

,0 

-30. 

3 

-  7, 

4 

-  1. 

1 

6, 

2 

12. 

2 

15, 

,6 

12. 

5 

7, 

5 

•  6! 

4 

-21, 

4 

-2*, 

,3 

-  5, 

8 

1966 

-*3, 

,4 

-21, 

1 

-16, 

,* 

-  2, 

a 

6, 

,4 

1*. 

2 

15, 

,5 

11. 

8 

7, 

,6 

-  5, 

.1 

-21, 

,4 

-27, 

1 

-  6, 

,8 

1967 

-30, 

,6 

-2*. 

0 

-16, 

7 

-  2, 

3 

6, 

5 

1*. 

6 

15, 

,0 

14, 

.1 

7, 

2 

•  1, 

,9 

-1*. 

,7 

-23, 

1 

-  *, 

7 

1968 

-29, 

■  1 

-21, 

8 

-  9, 

,1 

-  lc 

i* 

7, 

,7 

13, 

,9 

16, 

,4 

13, 

,4 

6, 

,0 

-  3, 

,8 

-13, 

,7 

-32, 

9 

-  *, 

,7 

1969 

-39, 

9 

•2*. 

6 

-13, 

3 

2, 

.0 

7, 

,6 

16. 

,7 

1*, 

5 

9, 

0 

6, 

7 

-  1, 

3 

-16, 

4 

-17, 

3 

-  *, 

7 

1970 

-29, 

,6 

-18. 

7 

-  7, 

0 

-  1. 

I 

7, 

4 

12. 

e 

15, 

4 

12, 

4 

3, 

9 

-  6, 

4 

-15, 

,2 

-26, 

3 

-  *, 

4 

MEAN 

-30, 

.9 

-22. 

.4 

-1', 

,9 

-  1, 

,9 

6, 

,9 

13, 

.5 

15, 

,3 

12, 

7 

6, 

,5 

•  3, 

.1 

-17, 

,3 

-26, 

,3 

-  5, 

1 

CLINO 

-28, 

>6 

-23. 

0 

-1*. 

,1 

-  1, 

8 

7, 

a 

13, 

9 

15, 

5 

12. 

7 

6, 

4 

-  3, 

2 

-16, 

5 

-25, 

3 

-  *, 

7 

PRECIPITATION  MM 


DEC 


1961 

21 

20 

18 

6 

5» 

35 

57 

8* 

28 

3* 

27 

21 

*0* 

1962 

20 

3* 

* 

17 

15 

55 

59 

66 

13 

15 

22 

30 

370 

1963 

5* 

12 

2* 

6 

5 

71 

46 

16 

17 

43 

13 

26 

335 

196* 

20 

15 

* 

11 

19 

56 

57 

19 

H 

36 

1* 

17 

313 

1965 

13 

21 

11 

12 

33 

49 

73 

107 

*0 

59 

21 

3* 

*73 

1966 

2 

21 

12 

12 

27 

31 

8 

35 

21 

2* 

39 

12 

2** 

1967 

17 

26 

1* 

3 

18 

31 

39 

66 

50 

29 

26 

31 

352 

1968 

33 

10 

3 

12 

2« 

53 

*3 

33 

9 

15 

23 

10 

270 

1969 

10 

6 

8 

16 

18 

17 

27 

13 

33 

6 

25 

10 

193 

1970 

10 

33 

U 

1* 

2* 

62 

38 

31 

*9 

36 

31 

*6 

*05 

MEAN 

20.0 

19.8 

10.9 

13.3 

23.8 

46.0 

**,7 

31.2 

29,3 

29,9 

24.1 

2*.  9 

337.9 

CLINO 

19 

16 

13 

9 

22 

37 

53 

31 

28 

27 

25 

26 

325 

64  WORLD  WEATHER  RECORDS 

EDMONTON  CANADA  WHO  72879   53  34N  113  31W   672  M 

NOU'S  ON  PAGE  38 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     "AS     APf*     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

936 

932 

930 

933 

935 

934 

937 

936 

934 

931 

932 

934 

934 

1962 

938 

937 

935 

933 

933 

932 

937 

933 

934 

933 

930 

936 

934 

1963 

939 

936 

931 

933 

936 

932 

933 

937 

935 

932 

931 

9*0 

935 

1964 

929 

932 

934 

932 

933 

934 

934 

934 

"36 

936 

936 

934 

934 

1965 

936 

933 

942 

934 

933 

932 

936 

934 

938 

933 

934 

931 

935 

1966 

938 

933 

933 

938 

933 

934 

934 

936 

936 

933 

935 

932 

935 

1967 

932 

933 

935 

936 

936 

936 

935 

937 

933 

931 

933 

933 

934 

1968 

935 

940 

934 

933 

935 

933 

937 

936 

934 

930 

931 

93J 

934 

1969 

938 

932 

938 

931 

935 

935 

934 

932 

933 

938 

933 

933 

934 

1970 

935 

938 

93* 

932 

935 

932 

934 

934 

933 

932 

935 

930 

934 

MEAN 

935.6 

93*. 6 

934.8 

933.5 

934,4 

933.4 

935.1 

934.9 

934,6 

932.9 

933.0 

933,8 

934 

CLINO 

935.2 

933.9 

934.1 

933.7 

93*. 3 

932.9 

935,3 

934.9 

934.5 

933.2 

933.3 

933.0 

934 

SEA  LEVEL  PRFSSUPE  MB 
YEAR    JAN     FPU     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1019 
1022 
1024 
1012 
1021 

1015 
1022 
1019 
1014 
'017 

1012 
1019 
101? 
1017 
1027 

10U 

1013 
1013 
1013 
1015 

1014 
1013 
101* 
1013 
1012 

1012 
1011 
1011 
1013 
1011 

101* 
1016 
1011 
1012 
1013 

1015 
1012 
1016 
1012 
1013 

1014 
1014 
1014 
1016 
1019 

1012 
1013 
1012 
1016 
1013 

1015 
1011 
1013 
1019 
1017 

1019 
1019 
1024 
1019 
1014 

1015 
1015 
1015 
1015 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1025 
1017 
1020 
1025 
1020 

1016 
1016 
1023 
1016 
1021 

1016 
101» 
1015 
1021 
1019 

1019 
1018 
10U 
10U 
1013 

1012 
1016 
1014 
1015 
1013 

1013 

1015 
1012 
1013 
1010 

1013 
1014 
1016 
1013 
1012 

1015 
1016 
1015 
1010 
1012 

1013 
1011 
1013 
1013 
1012 

1013 
1011 
1011 
1019 
1C13 

1018 
1015 
1013 
1013 
1019 

1015 
1017 
1020 
1015 
1015 

1016 
1015 
1016 
1016 
1015 

MEAN 
CLIND 

1020.5 
1020.1 

1017.9 
1017.5 

1017, 
1016, 

6 
8 

1014.3 
1014.6 

1014.0 
1013.8 

1012.1 
1011.6 

1013.8 
1013.9 

1013.6 
1013.5 

1014.1 
1014.2 

1013,3 
1013,8 

1015.5 
1015.6 

1017.7 
1016.7 

1015.4 
1015.2 

TEMPERATURE  DfO  C 

YEAR 

JAN 

F<=B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  8.1 
-11.0 
-15.0 

-  9.9 
-15.7 

-  8-1 
-15.0 

-  7.3 

-  2.1 
-12.4 

-  2, 

-  «, 

-  2. 

-  8, 

-  *< 

1 
5 

0 

* 

5 

3.3 
5.2 

4.B 
4.8 
3.1 

U.2 

10.4 

9.8 

U.O 

10.1 

IS. 7 
15.4 
15.2 
15.3 
14.3 

17.9 
13.7 
18,4 
18,2 
18,6 

18.8 
13.7 
17.3 
15.2 
18.1 

8.7 

U.6 

14,9 

8,6 

6,3 

4.0 
7,4 
8.4 
7,7 
8,6 

-  5.3 

-  .4 

-  5,8 

-  5.8 
•-  6.9 

-16.7 

-  7,2 

-  9.4 
-19.5 
-10.3 

3.6 
3.3 
4.1 
2.9 
2.1 

1967 
1968 
1969 
1970 

-22.4 
-15.2 

-15.4 
-26.1 
-16.3 

-10.3 

-  9.2 

-  6.9 
-12.2 

-  5.6 

-  <•( 

-  9, 
1, 

-  5, 

-  6, 

2 

4 
1 

1 
0 

,9 
-   .2 

4.4 
7.3 
4.4 

12.4 
10.6 
11.2 
11.5 
11.6 

13.8 
14.3 
14.3 
15.8 
18.2 

17.2 
17,8 
17.3 
16.9 
17,8 

15.4 
19.0 
14.6 
16.9 
17.3 

IB. 5 

16,0 
10,9 
10,6 
10,8 

5,0 
5.9 
5.3 

2.7 
4.2 

-  9.2 

-  2.0 

-  1.1 

-  .9 

-  8.3 

-  9.9 

-  9,8 

•  16,0 

-  6.1 
-16.9 

1.9 
3.1 
3.3 

2.6 

2.6 

MEAN 
CLINO 

-15.5 
-14.7 

-  8.9 

-10.5 

-  5, 

-  5, 

3 

4 

3.8 
4.0 

U.l 
10.9 

15.6 

14.7 

17.6 
17,5 

16.8 
15.9 

U.2 

10,9 

9.9 

5,4 

-  4.6 

-  4.2 

-12.2 

-10.7 

3.0 
2.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MA«     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

9 

19 

3 

23 

25 

47 

95 

6 

26 

25 

17 

20 

317 

1962 

25 

39 

29 

36 

37 

78 

81 

37 

26 

11 

10 

21 

466 

1963 

37 

23 

16 

21 

32 

55 

65 

26 

94 

13 

9 

10 

343 

1964 

18 

11 

11 

19 

54 

26 

75 

71 

65 

6 

37 

IB 

411 

1965 

51 

26 

11 

16 

74 

190 

54 

54 

28 

6 

18 

17 

545 

1966 

35 

13 

5 

19 

28 

23 

62 

164 

9 

7 

17 

12 

394 

1967 

26 

20 

31 

13 

40 

44 

51 

74 

1 

41 

23 

26 

390 

1968 

25 

5 

10 

17 

3 

54 

78 

85 

37 

10 

3 

28 

355 

1969 

24 

20 

9 

29 

33 

25 

84 

114 

80 

26 

18 

18 

480 

1970 

15 

12 

22 

7 

29 

91 

159 

23 

34 

36 

26 

19 

473 

MEAN 

26.5 

18.8 

14.9 

20.0 

37.3 

63.3 

80,4 

67.6 

34,0 

18.1 

17.8 

18.9 

417 

CLINO 

25 

20 

17 

23 

37 

75 

83 

72 

36 

19 

19 

21 

447 

NORTH  AMERICA 
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WMO  72917   80  OON   85  5&W    10  M 


STATION  PRESSU'E  M« 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1016 
1009 
1020 
1007 
1015 

1027 
1018 
1023 
1029 
1018 


FFB 

1011 

1021 
102  2 
1011 
1017 

1019 
1010 
1021 
1022 
1018 


.  MAR 

1023 
1035 
101* 
1013 
1023 

1027 
1011 
1M«> 
1023 
1027 


APR 

1024 
1016 
1023 
1017 
1017 

1023 
1015 
1020 
1020 
1023 


MAV 

1018 

1019 
1015 
1018 

1018 

101B 
1016 
1021 
11)18 
1019 


JUN 

1010 
1013 
1015 
1007 
1012 

1008 
1008 
1013 
1013 
1006 


JUL 

1009 
1016 
1013 
1001 
1012 

1010 
1007 
1015 
1006 
1011 


AUG 

1008 
1010 
1009 
1017 
1011 

1014 
1006 
1014 
1013 
1011 


SEP 

1011 
1009 

m09 

mis 
mi2 

mm 

1007 
1018 

mu 
mio 


OCT 

101* 
1016 
1005 
1014 
1009 

1019 
1010 
1021 
1011 
1015 


NOV 

1016 
1015 
1017 
1017 
1025 

1014 
1012 
1016 
1013 

1014 


DEC 

1021 
1013 
1018 
1011 

1014 

1015 
1018 
1020 
1019 
1018 


MEAN      1018.2    1017.2    1021.5    1019.8    1018. o    1010.5    1010.0    10U.3    1011.6    1013,4    1015.9    1016.7 
CLlNO       1017.1     1016.8    1021.2    1020.8    1018,3    1012.2    1010,0    1011. 0    1011,8    1012,0    1015.4    10U.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FFB 


TEMPERATURE  DBG  C 


YEAR    JAN 


FFB 


APR 


SEP 


DEC 


PRECIPITATION  mm 


YEAR    JAN 


FEB 


APR 


DEC 


1961 

4 

L       0 

2 

1962 

2 

)       S 

1 

1963 

5 

)       3 

2 

1964 

4       i 

S 

6 

1965 

1       i 

1 

3 

19&6 

1 

1 

1 

1967 

2       ( 

)      o 

0 

1968 

3       1 

.       0 

3 

1969 

3       i 

1       2 

6 

1970 

4        j 

>       2 

4 

MEAN 

2.9     ] 

•  1     l.T 

2 

LINO 

3       i 

2 

2 

9 

20 

1 

4 

2 

15 

7 

5 

S.3 

12 

4 

13 

MEAN 

1015 
1016 
1015 
1012 
1015 

1017 
1012 

1018 
1017 
1016 

1015.3 
1015.1 


MEAN 


1961 

1016 

1011 

1023 

1024 

1<>18 

1010 

1009 

1008 

mu 

101* 

1016 

1021 

1015 

1962 

1009 

1021 

1033 

1016 

1019 

1013 

1016 

1010 

mo9 

1016 

1015 

1013 

1016 

1963 

1020 

1022 

1014 

1023 

1015 

1015 

1013 

1009 

1009 

1005 

1017 

1018 

1015 

1964 

1007 

10U 

1013 

1017 

1018 

1007 

1001 

1017 

mis 

101* 

1017 

1011 

1012 

1963 

1015 

1017 

1023 

1017 

1018 

1012 

1012 

1011 

mi2 

1009 

1025 

101* 

1015 

1966 

1027 

1019 

1027 

1023 

1018 

1008 

1010 

1014 

mm 

1019 

1014 

1015 

1017 

1967 

1018 

1010 

1011 

1015 

1016 

1008 

1007 

1006 

mo? 

1010 

1012 

1018 

1012 

1968 

1023 

1021 

1019 

102o 

1021 

1013 

1015 

1014 

mis 

1021 

1016 

lo2n 

1018 

1969 

1029 

1022 

1023 

1020 

1018 

1013 

1006 

1013 

mu 

1011 

1013 

1019 

1017 

1970 

1018 

1018 

1027 

1023 

1019 

1006 

1011 

1011 

mio 

1015 

1014 

1018 

1016 

MEAN 

1018.2 

1017.2 

1021,5 

1019.8 

1018. 0 

1010.5 

1010,0 

1011.3 

1011.6 

1013.4 

1015.9 

1016.7 

1015 

CLlNO 

1017.2 

1016.9 

1021,2 

1020.B 

1018,3 

1012.3 

1010,0 

1011.0 

mu. 9 

1012.1 

1015.4 

1014.7 

1015 

1961 

-37.6 

-38.1 

-39,7 

-24. J 

-13.9 

.1 

4,5 

2.2 

l*.l 

•24,6 

-27.8 

-'1.1 

-20.4 

1962 

•  34,9 

-39.1 

-32.2 

-24,0 

-  9.7 

3.4 

7,5 

4.1 

- 

8.1 

-24,8 

-30.6 

-31.3 

-18.3 

1963 

-36.9 

-35.3 

-39.1 

-25.4 

-13.4 

.4 

5,6 

2.B 

■ 

9.6 

-21.3 

-26.5 

-32.4 

-19.2 

1964 

-36.? 

-38.8 

-36,4 

-29.5 

-12.1 

2.8 

3,6 

3.7 

- 

«.S 

-2*. 6 

-33.3 

-31.8 

-20.1 

1965 

-35.1 

-33.2 

-34.6 

-29.9 

•  6,8 

2.4 

4.1 

3.7 

• 

8,9 

-23,2 

-27.1 

-»3.2 

-18.7 

1966 

-37.9 

-39. 1 

-39,4 

-»0.* 

•  9.2 

.4 

5.1 

5.3 

a 

7,4 

•  25.2 

-34.9 

-33,4 

-20.2 

1967 

-36.2 

-*1.7 

-3*,3 

-25.6 

-  3.1 

2.1 

*,5 

3.3 

. 

9.1 

-19.1 

-34.9 

-31.8 

-1B.B 

1968 

-40.0 

-39.6 

-36,3 

-29.2 

-10,3 

3.3 

6,3 

2.9 

. 

7.3 

•  18.7 

-32.4 

-36.5 

-19.8 

1969 

-33.6 

-35.3 

-38,6 

-27.3 

-10,4 

1.4 

4,6 

3.8 

. 

9.3 

-20,0 

-34.8 

-34,6 

-19.5 

1970 

-36.1 

-37.8 

-34.7 

-31. 5 

-1*.2 

-   .4 

5,3 

2.8 

- 

8.1 

•  19,7 

-29.7 

-37.7 

-20.2 

MEAN 

-36.3 

-37.6 

-36,5 

-27.7 

-10,3 

1.6 

5,1 

3.5 

. 

9.0 

•  22.1 

-31.2 

-33.4 

-19.5 

LINO 

-36.6 

-37.7 

-36,7 

-27.6 

-10.1 

2.3 

5.5 

3.6 

- 

7.7 

•  21.8 

-30.7 

-34.8 

-19.3 

1 

8 

1 

2 

4 

73 

8 

26 

6 

1 

1 

76 

6 

3 

4 

6 

1 

44 

12 

7 

5 

9 

2 

61 

4 

4 

2 

1 

0 

40 

9 

15 

7 

1 

2 

55 

4 

9 

1 

1 

5 

54 

9 

4 

4 

4 

0 

38 

2 

10 

6 

8 

* 

65 

5 

4 

11 

2 

2 

SO 

6.0 

9.0 

*.7 

3.5 

2.1 

55 

9 

10 

6 

3 

2 

se 
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WMO  72906   38  06N   08  25W    35  M 


STATION  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

1009 

1013 

1013 

10l* 

1008 

1001 

1007 

1004 

1006 

1007 

1008 

1008 

looe 

1962 

1000 

1015 

1018 

1012 

1011 

1006 

1008 

1005 

1007 

1005 

1008 

1002 

loss 

1963 

1006 

1000 

loio 

1010 

100T 

1008 

1005 

1003 

1006 

1002 

1007 

1001 

1005 

1964 

1002 

1000 

1012 

1013 

1006 

1003 

1006 

1005 

1001 

1003 

1006 

1010 

1006 

1965 

100* 

100B 

1013 

1010 

1007 

1008 

1003 

1001 

1005 

1002 

1006 

1010 

1006 

1966 

1018 

1010 

1013 

1015 

1009 

1005 

1001 

1005 

inoi 

1001 

1009 

1012 

1008 

1967 

1010 

1005 

1013 

1011 

1U10 

1005 

1005 

100* 

1007 

1006 

1001 

1009 

1007 

1968 

101* 

1013 

1011 

1009 

1013 

1008 

1003 

1005 

1012 

1005 

1009 

1007 

1008 

1969 

1015 

10U 

1008 

10U 

1007 

1001 

1006 

1002 

1009 

1003 

1008 

1012 

1008 

197Q 

1002 

1003 

1012 

10U 

1011 

100* 

1003 

100* 

10Q3 

1015 

1006 

1012 

1007 

MEAN 

1008. n 

1007- 

1012.3  10U.9 

1008,9 

100*. 9 

100*. 7 

1003.8  1005.7  100*.9 

1006.8 

1008.3 

1007 

CLINO 

looR.  n 

1007. ( 

>  1012,2  10U.6 

100»,2 

1005.8 

100*. 3 

1003, 

1    1005, 

•  1005,2 

1006.6 

1007,3 

1007 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


10H 
1005 
1011 
1007 
1009 

1023 
1015 
1018 
1020 
1007 


1018 
1020 
10H3 
10"* 
1012 

1015 
1019 
1008 
1018 
1018 


1017 
1023 
1015 
1017 
1017 

101* 
1017 

lai' 

1013 
1017 


APR 

1018 
1017 
1015 
1018 
101* 

1020 
1016 
101* 
1016 
1019 


MAY 

1013 
1016 
1012 
1011 
ion 

101* 
101* 
1017 
1011 
1015 


J  JN 

1005 
1011 
1013 
1007 
1012 

1010 
1009 
1012 
1005 
1009 


JUL 

1012 
1012 
1010 
1011 
1007 

1005 
1010 
1008 
1011 
100" 


AUG 

1008 
1010 
1007 
1010 
1006 

1010 
1008 
1010 
1007 
1008 


SEP 

1010 

ion 

1010 
1006 
1009 

1006 
1011 
1016 
101* 
1007 


OCT 

1011 
1009 
1007 
1008 
1007 

1005 
1011 
1010 
1007 
1020 


NOV 

1013 
1013 
1012 
1010 
1011 

101* 
1005 
101* 
1013 
1011 


DEC 

1012 
1007 
1006 
101* 
101* 

1017 
101* 

1011 
1017 
1017 


MEAN       1012.9    10U.7    1016.9    1016.7    1013.*    1009.3    1009,*    1008.*    1010,0    1009,5    1011.6    1012.9 
CLINO      1012.7    1012.*    1017.1    1016.3    10l3.h    1010.3    100". 7    1008.1    1009.7    1009,8    1011,3    1012.0 


TEMPERATURE  0£r-  C 
YEAR    JAN     FFB 


DEC 


MfAN 

1013 
1013 
1010 
1010 
1011 

1013 
1012 
1013 
1013 
1012 

1011.9 
1011.9 


1961 

-26.8 

-?«. 

8 

-20.3 

•  *.) 

.2 

6.3 

10,8 

10.8 

6.7 

.5 

-  5.2 

-10.1 

-  *.7 

1962 

-27.6 

-29. 

3 

-10.7 

-13.7 

.2 

3.5 

12,6 

U.3 

6.0 

.2 

-  7,6 

-17.2 

-  5.9 

1963 

-21.7 

-21. 

* 

-23.1 

-  3.3 

-  1.6 

5.7 

10,6 

9.9 

3.6 

-   .9 

-  7.1 

-18,8 

-  5.B 

196* 

-22.5 

-2*. 

* 

-23.J 

-u.e 

-   .2 

4.4 

10,6 

10.8 

s,* 

•  2.3 

-  8.6 

-19,0 

-  6.7 

1965 

-2*. 9 

-22. 

6 

-17,1 

-12. 7 

1.1 

6.7 

9,* 

8.3 

*.7 

-  3.6 

-  B.2 

-20.6 

-  6.6 

1966 

-17.1 

-19. 

6 

-16,6 

-  3.6 

-  1,6 

7.6 

10,0 

11.7 

7,3 

.8 

-  7,6 

-If. 3 

-  4.0 

1967 

-26.2 

-29 

0 

-22,0 

-U.2 

1,8 

7.7 

10,9 

10.7 

*.a 

.1 

-  8.2 

-1J.* 

-  6.6 

1968 

-25.6 

-19. 

9 

-21.9 

-  7.6 

-   .2 

7.2 

10,6 

8.9 

8,8 

3.2 

-  7,* 

-11,5 

-  *.B 

1969 

-17.3 

-16 

4 

-13.8 

-16.3 

•   •* 

3.6 

11.* 

9.9 

9.* 

.  2.5 

-  5.6 

-15.3 

-  *.9 

1970 

-20.3 

-25 

2 

-16,2 

-11.* 

-  3,6 

4.8 

10,7 

10.9 

5.7 

,3 

-  7,6 

-21.8 

-  6.1 

MEAN 

-23,0 

-23 

3 

-18.7 

-10. 1 

,4 

6.2 

10.8 

10.3 

5.6 

-   .* 

-  7.3 

-17.1 

-  5.6 

CLINO 

-23.* 

-22 

8 

-17,2 

-  9. J 

.1 

7.0 

11.* 

10.* 

5,7 

•   .* 

-  7,9 

-17.2 

-  5.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

PP8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

25 

6 

27 

2 

7 

53 

59 

39 

55 

72 

45 

26 

*16 

1962 

*0 

9 

22 

21 

22 

76 

26 

33 

85 

58 

29 

38 

*39 

1963 

38 

«2 

*2 

*3 

33 

86 

96 

91 

46 

33 

70 

76 

756 

196* 

127 

29 

25 

20 

27 

48 

3* 

7* 

123 

59 

Si 

9* 

711 

1965 

*6 

61 

22 

24 

50 

35 

91 

72 

45 

*0 

46 

*2 

37* 

1966 

18 

13 

*6 

23 

27 

53 

100 

33 

28 

57 

65 

37 

500 

1967 

16 

16 

18 

28 

20 

20 

69 

62 

us 

69 

55 

23 

511 

1968 

17 

79 

1 

53 

29 

21 

77 

50 

8* 

92 

1* 

53 

572 

1969 

31 

56 

53 

U 

*9 

47 

*3 

6* 

35 

26 

52 

78 

5*5 

1970 

80 

51 

33 

u 

28 

46 

50 

63 

11 

28 

33 

*2 

503 

MEAN 

*3.8 

*0 

2 

29,1 

23.9 

29. Z 

48.  i 

6*. 5 

38.1 

6*. 7 

55,* 

46.2 

50.9 

55*. 7 

CLINO 

32 

31 

2* 

22 

31 

46 

51 

59 

59 

*7 

40 

*0 

*8* 

NORTH  AMERICA 


FORT  GOOD  MOPg 
NOTES  ON  PAGF  38 


66  16N  128  38W    53  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


OCT 


DEC 


1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


1007    1006 


1023 
1009 
1016 
1022 
1022 


10O9 
1013 
101* 
1010 
1017 


1011 
1017 
1010 
1015 
101* 


10*0 
1013 
1006 
1005 
1006 


1003 
1010 
1012 
1010 
1009 


1003 
1006 
1005 

looe 

1003 


1006 
1003 
1010 
1002 


1004 
100* 
1008 


1012 

1O02 
1000 
1005 
1009 
10Q6 


1001 

1005 
1003 
1000 
1008 
1006 


1015 
1006 


1007 

1009  1009 

1010  1008 
1017 


1012    1010 


1018.*  1012.6  1013,*  1010.0  1008. 8  1005.0  1005.6  100*. 8  1005,7  1003.8  1011.0  1010.6   1009.1 
1018.*  1013.2  1009.1  1009.*  10Q7.9  1004.7  1006,8  100*. 0  1006,0  1003.7  1010.0  1011.1   1008.7 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 


YEAR 


JAN 


FFB 


DEC 


1017    101* 


1966 

1030 

1017 

101" 

1027 

1009 

1010 

1012 

1010 

1008 

1012 

1022 

1017 

1016 

1967 

1017 

1020 

102* 

1020 

1017 

1013 

1010 

1011 

1007 

1010 

1013 

1017 

1015 

1968 

102* 

1022 

1017 

1013 

1019 

1012 

1016 

101* 

1012 

1007 

_ 

102* 

_ 

1969 

1030 

1017 

1022 

1012 

1016 

1015 

1008 

w 

1015 

1015 

• 

a, 

_ 

1970 

1029 

102* 

1021 

1013 

1016 

1009 

- 

1008 

1013 

1013 

1019 

1018 

- 

MEAN   1026.0  1020«0  1020,*  1017.0  101».»  1011.8  1012,6  1011.*  1012.3  1010.8  1018.0  1018.0 
CLINO   1025. B  1020.6  1020.*  1016.4  101*, 6  1011.3  1013,7  1010.8  1012,7  1010.5  1017.2  1018,* 

TEMPERATURE  OeG  C 


YEAR 


JAN 


FFB 


APR 


DEC 


PRECIPITATION  MM 


FFB 


A^R 


SEP 


DEC 


1016.1 
1016.0 


1961 

- 

_ 

. 

B 

2.1 

15.6 

• 

12.9 

5.7 

-  8,2 

-21.* 

. 

, 

1962 

- 

-2*. 5 

-23.* 

-  9.9 

1.3 

13.5 

16.3 

14.7 

4,9 

-  1.9 

-19.6 

-22,6 

. 

1963 

- 

a 

-22.6 

-  3.* 

5.7 

13.3 

13.7 

14.1 

3,9 

-  5.1 

-25.8 

-23.3 

_ 

196* 

-31.2 

-2*. 6 

-27.7 

.12.8 

1.* 

12.8 

15,6 

13.2 

5,1 

•  3.3 

-18.6 

-30.* 

-  8.* 

1965 

•  32.8 

-36.9 

-1*.» 

.  5.8 

*,9 

11.8 

17,3 

12.6 

3,8 

-  9,3 

-17.9 

-27.2 

-  7.8 

1966 

-41.* 

-29.6 

-23.2 

•  12.6 

4.8 

15.2 

16,8 

13.2 

7.2 

•  *.8 

-24.0 

-27.0 

-  8.8 

1967 

-30.3 

-31.1 

-20.7 

•  7.7 

3.2 

12.4 

15,4 

12.1 

'.3 

-  7,6 

-U.5 

-24.2 

-  7.6 

1968 

-29.3 

-26.9 

-15,0 

-  9.3 

3.3 

15.2 

16,1 

12.2 

4,6 

•  4,3 

-21.3 

-31.0 

-  7.2 

1969 

-35.5 

-30-8 

-19,9 

-  3.6 

3,6 

U.l 

15.3 

8.9 

5,3 

-   .3 

-2*.l 

-20.7 

-  7.1 

1970 

-32.2 

-26.* 

-20.1 

•  7.9 

*.l 

13.5 

16,4 

13.3 

2.3 

-10,9 

- 

-32,1 

MEAN 

-33.2 

-28.9 

-20,8 

•  B.4 

3.6 

13.7 

16.1 

12.7 

*,e 

-  5.6 

-21.2 

-26.5 

-  7.8 

CLINO 

-31.0 

-2B.8 

-20,5 

-  9.4 

3.8 

13.2 

15.9 

12.7 

5.1 

•  5,4 

-20.2 

-27.3 

-  7.7 

1961 

- 

7 

13 

26 

12 

*e 

37 

55 

4* 

21 

17 

36 

_ 

1962 

30 

31 

16 

10 

3 

52 

** 

30 

33 

10 

20 

93 

332 

1963 

14 

4 

21 

a 

4 

54 

2* 

47 

11 

41 

13 

21 

262 

1964 

7 

38 

7 

17 

- 

19 

30 

51 

1* 

13 

23 

32 

1963 

16 

4 

3 

25 

2* 

76 

38 

66 

11 

42 

6 

23 

33* 

1966 

1 

13 

6 

4 

36 

34 

35 

2 

35 

29 

10 

9 

23* 

1967 

15 

4 

30 

17 

23 

31 

47 

61 

41 

56 

23 

26 

376 

1968 

49 

7 

9 

16 

13 

13 

18 

4 

9 

5 

21 

18 

182 

1969 

13 

5 

9 

U 

7 

2 

129 

125 

19 

8 

25 

11 

36* 

1970 

8 

27 

10 

0 

6 

56 

44 

36 

47 

34 

- 

22 

- 

MEAN 

17.0 

14.0 

12.* 

13.* 

1*.* 

40>5 

44.6 

47.7 

2<>.4 

25,9 

17.8 

29.1 

299.2 

CLINO 

16 

11 

11 

u 

1* 

33 

41 

48 

32 

26 

22 

19 

28* 

68  WORLD  WEATHER  RECORDS 

FORT  MCMURRAY  CANADA  WMO  72932   56  39N  Ul  13W   370  M 

NOTES  ON  PAGE  39 

STATION  PRESSu»E  MR 
YEAR    JAN     F^B     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

972 

9*9 

96* 

969 

971 

968 

971 

968 

967 

965 

967 

972 

969 

1962 

974 

976 

973 

969 

9&9 

965 

970 

966 

968 

967 

965 

973 

970 

1963 

975 

974 

96* 

97Q 

971 

966 

965 

971 

968 

964 

967 

975 

970 

196* 

964 

96* 

971 

966 

967 

967 

967 

966 

969 

967 

972 

970 

968 

1965 

973 

97i 

978 

969 

968 

966 

969 

969 

972 

965 

971 

965 

970 

1966 

960 

9*9 

970 

974 

968 

967 

968 

970 

969 

966 

973 

969 

970 

1967 

970 

97o 

973 

972 

971 

969 

968 

970 

966 

965 

968 

970 

969 

196S 

974 

976 

971 

968 

971 

967 

970 

970 

967 

965 

966 

975 

970 

1969 

978 

971 

975 

967 

971 

970 

968 

965 

970 

973 

968 

968 

970 

1970 

973 

97* 

973 

967 

970 

966 

967 

966 

965 

967 

973 

968 

969 

MEAN 

973.3 

971.4 

972.0 

969.1 

969.7 

967.1 

968.3 

968.1 

968,1 

966.4 

969,0 

970.5 

969.4 

CLINO 

973.3 

971.2 

971,6 

969.7 

969.7 

967.1 

968.6 

968.3 

968,4 

967,2 

969.0 

969.9 

969.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN  FFB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1020  10)6  101''  1015  1017  1013  1015  1012  1013  1010  1014  1021  1015 

1962  1022  107*  1020  10U  101*  1010  1015  1011  1013  1012  1012  1020  1016 

1963  1024  10?2  1014  1016  1016  1010  1009  1015  1013  1009  1013  1023  1015 

1964  1012  1010  1019  10U  1012  1011  1011  1010  mi*  1012  1019  1019  1013 

1965  1022  1019  1026  1015  1013  1011  101*  1013  1018  1010  1018  1012  1016 

1966  1029  1017  1016  102l  10l3  1012  1012  1015  101*  1012  1020  1016  1016 

1967  1018  1018  102!  1018  1016  101*  1012  1015  1010  1011  101*  1017  1015 

1968  102?  10?*  1017  1013  1016  loii  1015  1015  1012  1011  1013  10*3  1016 

1969  1028  1018  1022  1013  1016  1015  101?  1010  1*15  1019  1015  1019  1017 

1970  1021  1021  1020  1012  10l5  1010  1011  1011  1010  1013  1020  1017  1019 

MEAN  1021.8  1018.9  1018.9  lol*.8  101*. 8  1011.7  1012,6  1012.7  1013,2  1011.9  1015.8  1018.3  1015.5 

CLINO  1021.8  1018.7  101»,5  1015.5  101*. 8  1011.7  1013,1  1012.9  1013,5  1012.7  1015.6  1017,5  1015.5 

TEMPERATURE  DE^  C 

YEAR    JAN  FFB  MAR     A?R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 


1961 

-18.* 

-13.3 

-  7.5 

-   .9 

10,0 

16.7 

16.9 

16.9 

5,8 

1.8 

-  8.9 

-«*. 5 

- 

5 

1962 

-19.9 

-?0-8 

-10.8 

.7 

8,2 

1*.3 

1*,9 

1*.9 

9,6 

*.5 

-  6.3 

-19.9 

- 

6 

1963 

-23.9 

-16.4 

-  9,0 

2.* 

8.* 

1*.* 

17.* 

16.9 

12.0 

7.7 

-  9.9 

-16.* 

196* 

-17.1 

-  7.6 

-17,0 

2.3 

10.3 

15.6 

17,6 

14.6 

7,* 

9.3 

-  9.1 

-2*. 2 

- 

1965 

-23.7 

-?».2 

-11.* 

2.8 

9.3 

13.8 

17.3 

15.1 

*.3 

9.6 

-11.8 

-l*.l 

-  1 

1966 

-28.3 

-16.3 

-  7,2 

-  1.8 

9.B 

13.* 

16,2 

1*.7 

U.3 

1.3 

-16.3 

-19.7 

-  1 

1967 

-20.7 

-17.9 

-1*,6 

-  1.1 

8.7 

12.9 

16.* 

15.8 

12.7 

3.2 

-  6.9 

•  19.3 

- 

1968 

-21.8 

-12.8 

-  3.9 

2.3 

9.1 

13.5 

1*.7 

12.8 

8.7 

2,8 

-  6.1 

-21.3 

- 

1969 

.30,4 

-13.1 

-  8,7 

5.2 

8.6 

12.2 

16,2 

15.* 

7,9 

1.9 

-  7.9 

-10.7 

- 

1970 

-21.7 

-1J.5 

-  9,7 

3.3 

9.3 

16.3 

16,8 

15.* 

9.1 

1.9 

-10.7 

-21.9 

" 

MEAN 

-22.6 

-15.7 

-  9,9 

1.9 

9.2 

1*.3 

16.4 

15.3 

8,9 

3.6 

•  9.* 

-is.o 

- 

CLINO 

-21.5 

-16.6 

-  9,* 

1.2 

9.0 

13.5 

16,3 

14.7 

9,0 

3.1 

-  B.* 

-16.9 

" 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MA»     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

13 

3* 

29 

10 

11 

102 

28 

29 

39 

28 

3* 

93 

*10 

1962 

47 

b 

20 

28 

40 

117 

81 

64 

97 

2* 

91 

28 

965 

1963 

15 

15 

22 

e 

16 

37 

63 

56 

59 

2 

15 

19 

323 

196* 

9 

23 

10 

31 

51 

51 

73 

92 

*1 

3 

19 

13 

378 

1965 

19 

3* 

10 

6 

17 

73 

37 

81 

33 

26 

29 

20 

385 

1966 

11 

* 

11 

35 

105 

32 

59 

116 

22 

52 

38 

38 

323 

1967 

22 

21 

16 

26 

8 

2* 

1*1 

60 

43 

20 

*4 

1* 

*39 

1968 

23 

7 

8 

18 

5* 

85 

65 

29 

9* 

22 

23 

33 

*63 

1969 

29 

11 

1? 

*7 

36 

25 

*9 

76 

113 

69 

29 

21 

319 

1970 

9 

1* 

37 

7 

72 

93 

129 

27 

128 

22 

10 

29 

973 

MEAN 

19.7 

17.1 

17.5 

21.6 

41,' 

63.9 

72,9 

99.0 

63,1 

27.0 

29.2 

26.2 

*37.8 

CLINO 

21 

17 

18 

20 

33 

61 

7* 

64 

93 

2* 

25 

2* 

*33 

NORTH  AMERICA 


FORT  NELSON 
NOTES  ON  PAGE  39 


WMO  729*3   58  50N  122  35W   381  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FF& 


APR 


DEC 


1'61 

972 

9*7 

967 

968 

971 

968 

970 

967 

967 

963 

967 

971 

968 

1962 

976 

97J 

972 

967 

969 

965 

971 

965 

967 

965 

963 

972 

969 

1963 

978 

97J 

969 

968 

971 

96* 

965 

970 

967 

959 

966 

97* 

969 

196* 

963 

96* 

983 

965 

969 

966 

966 

966 

969 

965 

971 

9*9 

968 

1965 

973 

971 

979 

968 

967 

966 

969 

968 

973 

962 

970 

965 

969 

1966 

979 

9*7 

968 

97} 

965 

966 

968 

969 

967 

965 

973 

967 

969 

1967 

968 

96« 

97* 

971 

970 

969 

967 

969 

96* 

962 

967 

970 

968 

1968 

973 

97* 

969 

966 

970 

967 

97] 

969 

967 

962 

96* 

975 

969 

1969 

978 

9*7 

973 

966 

970 

970 

966 

963 

97" 

972 

966 

965 

969 

1970 

975 

973 

971 

96J 

968 

965 

966 

965 

965 

966 

972 

967 

968 

MEAN 

973.5 

970.0 

972,5 

967.9 

969, n 

966.6 

967,9 

967.1 

967.6 

96*,1 

967.9 

969.5 

968.6 

CLINO 

973.3 

97Q.1 

971,8 

968.1 

968.6 

966.* 

968,? 

967.2 

967.7 

96*.  8 

967.6 

968,8 

96B.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1021 
102* 
1027 
1011 
1022 

1029 
1017 
102? 
1028 
102* 


FF» 

1015 
1U2* 
1021 
1011 
1020 

101* 
1017 
1023 
1013 
1020 


MAR 

101* 
1020 
101* 
1019 
102* 

1013 

1022 
1015 
1020 
101» 


APR 

101* 
1013 

101* 

loll 
1014 

1022 

1018 
1011 

ion 

10U 


MAY 

1017 

1015 
lul* 
101* 
1013 

1010 
1015 
101* 
1016 
1013 


JUN 

1012 
1010 
1008 
1010 
1011 

1010 
101* 
1011 
1013 

1010 


JUL 

1015 
1015 
1010 
1010 
101* 

1013 
101? 
1016 
1011 
1011 


AUG 

1012 
1010 
1015 
1010 
1013 

101* 
1013 
101* 
1008 
1010 


SEP 

1P12 

1012 
1012 
1013 
1019 

1012 
1009 
1012 
1016 
1011 


OCT 

1009 
1011 
1005 
1011 
1007 

1011 
1008 
1008 
1018 
1012 


NOV 

101* 
1010 
101* 
1018 
1018 

1021 
101* 
1011 
1013 
1020 


DEC 

1021 
1020 
1022 
1018 
1013 

1015 
1018 
102* 
1013 
1015 


MEAN   1022.5  1018.0  1018.3  10l3t9  101*. 3  1011.1  1012,7  1011.9  1013,0  1010,0  1015,3  1017,9 
CLINO   1022.2  1018.0  1017,6  10l*.2  1013,9  1011.1  1012.8  1011.9  1013,0  1010,7  1015.0  1017,0 


TEMPERATURE  Off.  C 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


DEC 


PRECIPITATION  mm 


YEAR 


JAN 


FEB 


APR 


OlC 


MEAN 

1015 
1015 
1015 
1013 
1016 

1016 
1015 
1015 
1015 
1015 

101*. 9 
101*. 8 


19&1 

-21.3 

-16.8 

-10.9 

-  1>1 

>.* 

16.6 

17,8 

16.6 

8.1 

-  1 

9 

-1*.7 

-27,5 

- 

2.2 

1962 

-20.7 

-19.6 

-13,3 

1.3 

7.6 

13.* 

16,* 

15.1 

8.* 

2 

9 

-10.5 

-16.9 

- 

1.3 

1963 

-23.* 

-13.8 

-10,0 

1.3 

8.i 

13.5 

16,8 

16.* 

8.9 

2 

,9 

-18.1 

-17.6 

- 

1.* 

196* 

-22.6 

-  9.2 

-16.9 

.2 

7.9 

15.8 

16,6 

1*.7 

7.* 

2 

9 

-12.9 

-25.0 

- 

1.8 

1963 

-23.2 

-23.8 

-  7,8 

2.2 

9.* 

16.* 

18,5 

16.5 

6,8 

1 

a 

-15.* 

-21.1 

- 

1.8 

1966 

-32.7 

-16.* 

-  9,7 

-   .6 

9.9 

1*.3 

16,* 

13.9 

10.* 

, 

8 

-18.* 

-20.* 

. 

2.8 

1967 

-22.3 

-IB. 8 

-13,1 

-   .* 

9.* 

13.3 

15.7 

16.6 

10.* 

1 

,2 

-  7.7 

-19.3 

- 

1.1 

1968 

-2*. 6 

-13.8 

-  3,9 

2.6 

9.2 

13.3 

13.3 

13.* 

7,9 

9 

-12.3 

-25.9 

- 

1.7 

1969 

-32.8 

-18.6 

-  "7,8 

2.9 

9.7 

1*.9 

15.9 

13.3 

*,9 

1 

1 

-11.1 

-U.9 

- 

1.7 

1970 

-23.9 

-12.0 

-  3,7 

2.* 

9.6 

13.6 

16,3 

15.3 

8,0 

1 

-12.7 

-22,3 

- 

.8 

MEAN 

-2*. 8 

-16.7 

-  9,9 

1.1 

9,0 

16.7 

16,6 

15.2 

8,3 

1 

1 

-13.* 

-21.1 

_ 

1.7 

CLINO 

-23.2 

-17.1 

-  9,2 

1.2 

9.7 

1*.5 

16.7 

1*.B 

8,8 

1 

2 

-12.3 

-20,7 

- 

1.3 

1961 

15 

19 

23 

IS 

30 

105 

31 

26 

*2 

*9 

19 

3* 

*28 

1962 

32 

22 

28 

22 

58 

118 

129 

HI 

63 

29 

9 

22 

683 

1963 

6* 

21 

37 

U 

18 

38 

11? 

1* 

36 

0 

23 

19 

♦13 

196* 

10 

12 

2* 

17 

80 

21 

68 

15* 

33 

62 

15 

10 

506 

1963 

28 

27 

2 

18 

22 

*1 

5* 

*3 

*0 

23 

29 

9 

336 

1966 

10 

18 

10 

30 

30 

6* 

105 

♦  1 

8 

28 

*1 

2* 

*09 

1967 

19 

30 

3* 

8 

8 

20 

113 

28 

17 

23 

2* 

12 

336 

1968 

*7 

7 

29 

6 

16 

76 

103 

36 

37 

36 

16 

13 

♦  15 

1969 

10 

11 

13 

5* 

29 

21 

76 

3* 

69 

29 

25 

5 

*02 

1970 

25 

11 

3 

** 

7* 

63 

*5 

*1 

72 

17 

17 

22 

*36 

MEAN 

28.0 

lb.o 

20.0 

2*. 3 

36,5 

97.1 

83,6 

36.8 

♦  3.7 

29.6 

21.8 

19.0 

*3B.* 

CLINO 

26 

24 

23 

22 

38 

6* 

73 

56 

39 

26 

27 

26 

**5 
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STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  DCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1005  1001  1001  1001  1002  995  997  99*  995  993  997  IOO3  999 

1962  1007  1009  1005  999  999  994  998  994  993  99*  995  1004  999 

1963  1011  1006  1002  999  999  990  993  998  996  986  993  999  998 

1964  990     9*9     999  99l  99*  990  989  989  993  989  996  996  992 

1965  1000  1000  100*  993  991  990  992  992  998  966  996  991  994 

1966  1008     9^3     995  1003  988  989  992  99l  989  990  999  99*  99* 

1967  995     997  1001  998  99*  992  990  991  987  987  99l  996  993 

1968  1001  10O1     99*  991  996  990  993  993  991  987  989  1002  994 

1969  1006     994  1000  992  995  99*  988  986  996  996  99l  99o  994 

1970  1003  1000     "99  990  993  988  988  987  990  991  996  99J  994 

MEAN   1002.6   999-0  1000.2  995.7  995.1  991.2  992.2  99l,5  993.0  989.9  994.5  997.2  995.2 

CLINO   1003.8  1000-4  1000.5  997. S  996.3  992.9  993.8  992.5  994.2  991,8  996.0  998,2  996.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

1022 

1018 

1018 

1018 

1018 

1011 

1013 

1009 

1011 

1009 

1014 

10*3 

1015 

1962 

1025 

1026 

1022 

1013 

1013 

1009 

1014 

1010 

1011 

1010 

1012 

1021 

1016 

1963 

1028 

102* 

1019 

1015 

1015 

1006 

1008 

1013 

1012 

1004 

1016 

1023 

1015 

1964 

1013 

1012 

1023 

1013 

1016 

1011 

1010 

1010 

1013 

1010 

1019 

1019 

1014 

1965 

1024 

102* 

1027 

10l* 

1012 

1011 

1014 

1013 

1019 

1008 

1019 

1014 

1017 

1966 

1033 

1U16 

101* 

1025 

1010 

1010 

1013 

1012 

1011 

1012 

1023 

1018 

1017 

1967 

1018 

1020 

102* 

1020 

1016 

1013 

1011 

1012 

1008 

1009 

1014 

1019 

1015 

1968 

1025 

102* 

1018 

1013 

1018 

1012 

1017 

1014 

1012 

1008 

1012 

1026 

1017 

1969 

1030 

1017 

102? 

101* 

1017 

1016 

1009 

1007 

1018 

1018 

1014 

1013 

1016 

1970 

1026 

1023 

1021 

1012 

1015 

1010 

1009 

1008 

1011 

1013 

1021 

1016 

1016 

MEAN 

1024.4 

1020.* 

1021.2 

1013.9 

1015.2 

1010.9 

1011,8 

1010.8 

1012,8 

1010,1 

1016.4 

1019.4 

1015.8 

LINO 

1023.9 

1020-2 

1020.1 

1016.4 

1014.8 

1011.1 

1011,9 

1010.8 

1012,8 

1010.5 

1013.7 

1018.3 

1015.5 

TEMPERATURE  OEl  r. 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-24.7 

-23.4 

-17.4 

. 

8.6 

*.H 

17.0 

18,4 

14.9 

6.3 

. 

*•* 

-16.9 

-31.4 

-  5.5 

1962 

-23.7 

-24.1 

-17.6 

- 

2.* 

6.7 

1*.* 

16,3 

14.9 

8.3 

1.6 

-l*.l 

-20.8 

-  3.4 

1963 

-28.1 

-22.1 

-17.0 

- 

1.* 

8.1 

1*.6 

16.8 

16.* 

7.1 

,* 

-17.9 

-21.6 

-  3.7 

196* 

-27.8 

-17.1 

-23,1 

- 

3.9 

6.9 

15.2 

17.6 

14.9 

5.9 

,9 

-16.6 

-27.0 

-  *.7 

1965 

-26.6 

-30-2 

-10,4 

1.3 

8,9 

12.6 

17,3 

15.1 

3.8 

- 

1.5 

-16.1 

-24,4 

-  *.2 

1966 

-37.3 

-22.7 

-14,4 

m 

6.7 

8.4 

1*.9 

16,5 

13.7 

9.3 

. 

4.3 

-22.7 

-23,2 

-  5.7 

1967 

-27.8 

-26.1 

-18.4 

m 

3.7 

6.9 

13.8 

15.7 

15.7 

9.0 

• 

2.1 

-13.3 

-21.8 

-  4.3 

1968 

-30.2 

-20.7 

-  9,3 

. 

1.* 

7.* 

13.8 

14.6 

12.6 

6.* 

■ 

1.0 

-14.9 

-27.4 

-  4.2 

1969 

-34.5 

-21.2 

-13,2 

.5 

7.7 

13.* 

15,3 

11.7 

5.8 

.7 

-14.2 

-17.4 

-  3.8 

1970 

-26.3 

-20.6 

-12.8 

" 

1.2 

8.2 

15.3 

16,2 

1*.* 

5.* 

- 

3.3 

-14.8 

-23.8 

-  3.8 

MEAN 

-26.7 

-22,8 

-13.4 

„ 

3.0 

7.* 

1*.5 

16,3 

1*.* 

6,7 

. 

1.3 

-16.2 

-24.1 

-  *.3 

CLINO 

-27.6 

-23.5 

-13.8 

■ 

2.5 

7.1 

1*.0 

16,1 

U.2 

7.2 

- 

1.5 

-15.3 

-23.8 

-  *.l 

PRECIPITATION  HM 

YEAR  JAN  FF8  MAR  AfR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  37  U  25  11  20  27  27  36  *5  46  29  18  3S2 

1962  41  24  40  U  26  85  40  59  17  37  38  28  449 

1963  59  23  U  6       1  66  68  26  57  26  49  18  410 

1964  17  21  17  37  29  3)  12  33  33  27  36  18  337 

1963  18  25       7  0       1  62  64  11  29  40  21  16  2*4 

1966  9  9  32  17  73  13  77  3l  22  30  19  26  376 

1967  14  24  16  13  23  30  28  U  23  30  10  22  2*6 

1968  28  10  10  20  19  50  *3  3l  55  27  22  12  327 

1969  13  15  21  35  21  22  55  81  35  2  39  8  3*7 

1970  15  11       8  10  71  56  55  *3  53  2*       9  16  373 

MEAN  23.1  16.9  18,7  16.9  28,4  44.6  46,9  40.2  37,3  28,9  29.4  18.4  391.1 

CLINO  14  U  11  15  31  40  60  46  31  27  29  23  3*3 


NORTH  AMERICA  71 

FORT  SMITH  CANADA  WMO  7293*   60  01N  111  JBW   206  H 

NOTES  ON  PAGE  39 


STATION  PRESSURE  MR 


DEC 


1961 

99* 

900 

990 

990 

992 

987 

9S8 

98$ 

986 

983 

986 

994 

969 

1962 

995 

997 

995 

989 

990 

98* 

9B8 

985 

987 

935 

965 

993 

989 

1963 

996 

996 

990 

991 

991 

983 

983 

988 

987 

980 

986 

995 

989 

196* 

9S5 

98* 

99* 

986 

9B9 

986 

986 

985 

968 

985 

992 

99o 

988 

1965 

99* 

99* 

999 

989 

9fi7 

985 

968 

988 

992 

983 

991 

986 

990 

1966 

1003 

989 

990 

997 

987 

986 

987 

988 

966 

985 

99* 

991 

990 

1967 

991 

992 

995 

993 

991 

988 

986 

98s 

96* 

98* 

987 

990 

989 

1968 

996 

997 

991 

987 

991 

986 

990 

989 

986 

98* 

965 

997 

990 

1969 

1000 

992 

996 

988 

991 

990 

986 

983 

992 

993 

987 

986 

991 

1970 

99* 

905 

995 

9B6 

990 

985 

98* 

98* 

96* 

987 

993 

99o 

989 

MEAN 

99*. 8 

992-6 

993.5 

989.6 

989.9 

986.0 

986.6 

986.3 

987.? 

98*. 9 

988.6 

991.* 

989 

CLlND 

99*. 5 

992.2 

992,9 

990.2 

989.8 

986.3 

986,8 

986.3 

987,1 

985,* 

9BB.5 

990,* 

919 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1021 
1022 
102* 
1013 
1022 

1017 
1023 
1023 
1011 
1022 

1016 
1021 
1017 
1021 
1027 

1016 
1019 
1016 
1013 
1015 

1017 
1015 
1016 

ldJ 
1013 

1012 
1009 
1008 
1012 
1011 

1013 
1013 
1007 
1011 
101* 

1009 
1009 
101* 
1011 
101* 

1011 
1012 

mi3 

101* 
1018 

1009 
1010 
1006 
1011 
1009 

1012 
1011 
1013 
1019 
1018 

1021 
1020 
1023 
1018 
1013 

1015 
1015 
1015 
101* 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
197© 

1031 
1018 
102* 
1029 
1022 

1017 
1020 

1025 
1019 
1023 

101* 
1023 
101» 
1023 
1022 

1023 
1020 
10H 
101* 
1012 

1013 
1017 
1017 
1017 
101» 

1011 
101* 
1012 
1016 
1011 

1012 
1011 
1015 
1011 
1010 

101* 

1013 
101* 
1008 
1009 

1012 
1009 
1012 
1018 
1010 

1011 

1010 

1010 
1020 
1013 

1021 
1013 
1012 
101* 
1020 

1018 
101T 
1025 
1013 
1018 

1017 
1015 
1017 
1017 
1015 

MEAN 
CLINO 

1022.6 
1022.0 

1020.2 
1019.* 

1020.6 
1019,7 

1013.8 

1016.3 

1015.5 
1015,3 

1011.6 
1011.* 

1011, 
1011. 

7 
8 

1011.5 
1011.* 

1012.9 
1012,6 

1010, 

1011, 

,9 
2 

1015.3 
1015.0 

1018,8 
1017.5 

1015.6 
1015.3 

TEMPERATURE  06«  C 

YEAR 

JAN 

FP8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

-2*. 3 
■  26.1 
•  29.9 
-2*.  B 
.28.3 

-20.3 
-27.3 
-22.* 
-16.7 
-29.8 

-15.  I 
-16,7 
-16.7 
-23,9 
-15,3 

-  7.1 

-  3.6 

-  1.1 

-  *.* 

-  .1 

7.3 
5.3 

6.3 

7,6 
7,9 

16.9 
1*.3 
1*.8 
1*.0 
12.8 

17, 
15, 
17, 
17, 
16, 

5 

,8 
,4 

,5 
,T 

1*.8 
1*.3 
16.3 

l*.l 
U.l 

*,3 
8.5 
8.6 
6.5 
3.8 

•  2, 
2, 

*, 
2, 
1, 

,8 
,1 
,5 
il 
,4 

-12.7 
-11.7 
-12.8 
-12.3 
-13.* 

-29,1 
-19.8 
-21.8 
-25.8 
-19,8 

-  *.2 

-  3.7 

-  3.1 

-  3.8 

-  *.2 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

.33.9 
.2*. 6 
-28.3 
-32.0 
■  25.6 

-22.7 

-2*. 3 

-18.7 
-17.8 
-21.* 

-12.8 

-20,8 
-  9,6 
-13,* 
-1*,6 

-  7.2 

-  5.$ 

-  3.* 
1.7 

.1 

8.3 
5,8 
6.7 
6,2 

8.3 

13.6 
11.6 
12.5 
10.9 
15.6 

19. 

16, 
13, 
15, 
16, 

,8 
,1 
,5 
5 

,6 

I*. 3 
15.2 
12.* 
U.5 

14.1 

9.7 
9.9 

7.2 

6.6 
6.8 

•  1, 
1 

,7 
,6 
.* 
,3 
,6 

-21.1 
-  9.0 
-10.5 
-10.8 
-12.9 

-19,6 
-18. 1 
-2*.l 
-12.2 
-23.6 

-  *.8 

-  3.6 

-  3.* 

-  2.6 

-  3.0 

MEAN 
CLINO 

-27. P 
-26.9 

-22.1 
-22.6 

-H.9 

-1*.* 

•  3.1 
-  3.2 

7.0 
7.1 

13.7 

13.1 

16, 
16, 

,2 
,1 

1*.* 
1*.3 

7.2 

7,7 

,8 
,5 

-12.7 
-11.8 

-21.* 
-21.* 

-  3.6 

-  3.5 

PRECIPITATION 

mm 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

20 

13 

23 

9 

5 

16 

5* 

*3 

56 

33 

51 

*1 

36* 

1962 

27 

17 

17 

3 

29 

76 

95 

22 

*7 

33 

17 

26 

*09 

1963 

39 

12 

2" 

5 

12 

78 

6? 

3* 

*5 

5 

50 

15 

377 

196* 

12 

2* 

8 

18 

*7 

26 

25 

*9 

35 

32 

23 

5 

306 

1963 

9 

13 

9 

* 

13 

51 

7* 

*8 

29 

*2 

2B 

21 

3*1 

1966 

28 

11 

16 

37 

22 

20 

39 

33 

37 

51 

17 

10 

320 

1967 

10 

15 

1* 

17 

28 

60 

85 

33 

*5 

27 

19 

20 

373 

1968 

30 

8 

39 

15 

5* 

*3 

68 

*1 

28 

23 

22 

3 

376 

1969 

9 

11 

8 

22 

27 

20 

20 

59 

39 

2 

17 

16 

296 

1970 

18 

19 

10 

33 

26 

1* 

51 

75 

35 

20 

9 

17 

329 

MEAN 

20.2 

1*.7 

16,* 

16.5 

26.3 

*0>6 

57,2 

*3.7 

39.6 

26,8 

25.3 

17.8 

3*5.1 

CLINO 

18 

15 

1* 

18 

25 

3* 

33 

38 

3« 

29 

28 

23 

331 

72 
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CANADA 


WMO  72909   65  *5N   68  33W    29  M 


STATION  PRESSURE  M* 


YEAR    JAN 


FFB 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

1008 

1010 

10U 

1018 

1009 

100* 

1009 

1000 

100* 

1007 

1011 

10U 

1009 

1962 

998 

1013 

1023 

1009 

101* 

1007 

1012 

1005 

1008 

1007 

1006 

1001 

1009 

1963 

1005 

1003 

1010 

101* 

1005 

1010 

1009 

1005 

1002 

999 

1010 

1002 

1006 

1964 

1003 

998 

101* 

101* 

1011 

100* 

1005 

1013 

1003 

100* 

1008 

1008 

1007 

1965 

1005 

'007 

101* 

1012 

1009 

1009 

1008 

1002 

100* 

1002 

1011 

1010 

1008 

1966 

1022 

1010 

1018 

1019 

1015 

1005 

1005 

1012 

1003 

1002 

1006 

1012 

1011 

1967 

1009 

1003 

1010 

1010 

1013 

100J 

100« 

1002 

1003 

1009 

1002 

1012 

1007 

1968 

1011 

1008 

1010 

1009 

1016 

1010 

1005 

1007 

1015 

1011 

1011 

1010 

1010 

1969 

1018 

1015 

1012 

1013 

1009 

1003 

1009 

1008 

1007 

1002 

1008 

1015 

1010 

197(5 

1007 

1002 

1016 

1017 

1011 

1003 

1005 

1007 

1001 

101* 

100* 

1013 

1008 

MEAN 

1008.6 

1006.9 

101*. 1 

1013.5 

1011.2 

1005.8 

1007,6 

1006.1 

1005.0 

1005.7 

1007.7 

1009.7 

1008.5 

CLINO 

1008.5 

10O7.7 

101*. 2 

101*. 2 

1011.5 

1007.5 

1006.7 

1005.8 

100*. 9 

100*. 9 

1007.5 

1007,7 

1008.* 

SEA  LFVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 


FEB 


APR 


AUG 


SEP 


DEC 


1961 

1011 

1013 

1017 

1020 

1012 

1006 

1012 

1003 

1006 

1010 

101* 

1017 

1012 

1962 

1001 

1016 

1026 

1012 

1016 

1009 

1015 

1008 

10U 

1010 

1009 

loo* 

1011 

1963 

looa 

1005 

1013 

1017 

1008 

1012 

1011 

1008 

1005 

1001 

1013 

1005 

1009 

196* 

1005 

1000 

1017 

1017 

101* 

1006 

1007 

1015 

1006 

1007 

1011 

1010 

1010 

1965 

1007 

1010 

1017 

1015 

1012 

1012 

1011 

1005 

1007 

1005 

101* 

1012 

1011 

1966 

1025 

1013 

1021 

1022 

1017 

1007 

1008 

1015 

1006 

1005 

1009 

1015 

101* 

1967 

1012 

10O6 

1013 

1013 

1015 

1006 

1012 

1005 

1006 

1011 

1005 

1015 

1010 

1968 

101* 

1011 

1013 

1012 

1019 

1013 

1008 

1010 

1018 

101* 

101* 

1013 

1013 

1969 

1021 

1018 

1015 

1016 

1012 

1006 

1011 

1011 

1010 

100* 

1011 

1018 

1013 

1970 

1010 

1004 

1019 

1020 

101* 

1006 

1007 

1009 

1«0* 

1017 

1007 

1016 

1011 

MEAN 

1011.* 

1009.6 

1017,1 

1016.* 

1013.9 

1008.3 

101O.2 

1008.9 

1007.9 

1008,* 

1010.7 

1012.5 

1011.3 

CLINO 

1011.3 

1010.5 

1017,0 

1016,9 

101*.? 

1010.1 

1009,* 

1008.5 

1007,6 

1007,5 

1010.3 

1010.5 

1011.2 

TEMPERATURE  DEC  <" 


YEAR 


FFB 


APR 


SEP 


OCT 


DEC 


PRECIPITATION  MM 


FEB 


AF-R 


MAY 


SEP 


DEC 


MEAN 


1961 

-29.2 

-29.8 

-29.6 

-10.9 

. 

5.6 

*.3 

10.0 

6.3 

1.3 

■ 

4.2 

-U.7 

-15.4 

-  9.8 

1962 

-26.7 

-3J.9 

-12.9 

-15.9 

• 

6.0 

2.7 

6.* 

6.* 

2.6 

• 

5.3 

-10.9 

-10. 3 

-  9.4 

1963 

-20.6 

-19.8 

.26,8 

-11. 1 

. 

*,6 

1.5 

6,7 

7.2 

-   .1 

. 

6.1 

-12.7 

•  19.8 

-  8.9 

196* 

-26.8 

-25.2 

-31.1 

-17. J 

- 

*.l 

2.5 

7,7 

7.* 

*.l 

. 

7.3 

-13.6 

•19.2 

-10.2 

1965 

-27.3 

-23.2 

-19.8 

-16.* 

.2 

*.o 

8,2 

5.3 

2.3 

• 

7.9 

-10.9 

-21.6 

-  S.9 

1966 

-2*.l 

-21.1 

-22,9 

-11. J 

a 

*.7 

2.8 

8,3 

8.* 

*,8 

. 

,9 

-11.1 

-20.9 

-  7.7 

1967 

-23.* 

-35.6 

-26.5 

-17.* 

• 

.7 

2.9 

7.7 

7.2 

1.1 

. 

6,2 

-14.6 

-19.5 

-10.4 

1968 

-27.* 

-2*. 2 

-26,8 

-10.5 

• 

*.? 

2.8 

6,3 

6.7 

3.3 

.1 

-12.0 

-18,9 

-  8.7 

1969 

-19.7 

-16.9 

-22.9 

-19.5 

- 

3.6 

3.7 

9,8 

6.9 

1.9 

. 

5.* 

-10.* 

-20.3 

-  8.0 

1970 

-2*. 2 

-26.3 

-18,6 

-16.6 

- 

6.8 

1.7 

5.9 

6.* 

2.? 

- 

3.2 

-  9.8 

-23.1 

-  9.4 

MEAN 

-2*. 9 

-25.5 

-23,8 

-I*. 7 

. 

*.o 

2.9 

7,7 

6.8 

2.* 

, 

*.6 

-12.1 

-19.9 

-  9.1 

CLINO 

-26.2 

-25.2 

-22.3 

-U.0 

- 

3.3 

3.5 

7,9 

6.9 

2.4 

- 

4.7 

-12.4 

-20.3 

-  8.9 

1961 

2 

5 

16 

23 

36 

64 

35 

54 

62 

92 

26 

49 

464 

1962 

1* 

21 

7* 

17 

5* 

30 

3* 

71 

19 

14 

28 

39 

*11 

1963 

*8 

54 

5 

10 

*2 

23 

*0 

»0 

59 

50 

17 

»0 

4SB 

1964 

27 

19 

2 

16 

13 

21 

62 

27 

i» 

28 

13 

27 

293 

1965 

30 

25 

22 

3 

56 

*7 

37 

93 

43 

24 

26 

5 

*U 

1966 

7 

12 

8 

13 

7 

32 

32 

55 

59 

66 

51 

24 

386 

1967 

25 

1 

6 

10 

36 

28 

17 

85 

54 

25 

46 

16 

349 

1968 

8 

50 

8 

88 

25 

23 

119 

46 

43 

102 

22 

29 

563 

1969 

3* 

22 

23 

10 

25 

30 

27 

47 

13 

28 

58 

11 

328 

1970 

*0 

*3 

16 

15 

36 

62 

79 

'51 

64 

36 

44 

13 

499 

MEAN 

23.5 

25.2 

18,0 

22.5 

33.0 

38.0 

48,2 

58.9 

45,4 

46,5 

33.1 

23.9 

*16.2 

CLINO 

2* 

28 

21 

22 

23 

38 

53 

58 

45 

42 

17 

26 

*13 

NORTH  AMERICA 


7  3 


SANDER 

NOTES  UN  PACE  39 


CANADA 


WMO  72803   48  57N   5*  34H   138  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FF6 


APR 


DEC 


1961 

985 

992 

991 

988 

999 

994 

996 

997 

998 

996 

995 

986 

993 

1962 

990 

994 

984 

992 

996 

993 

997 

998 

"98 

993 

996 

993 

994 

1963 

995 

985 

988 

985 

998 

991 

996 

995 

998 

993 

994 

984 

992 

1964 

986 

97B 

990 

995 

993 

993 

998 

996 

995 

995 

990 

999 

992 

1965 

985 

991 

980 

990 

993 

994 

995 

995 

999 

992 

995 

989 

992 

1966 

9S5 

988 

996 

993 

995 

993 

994 

994 

Q93 

993 

1005 

994 

994 

1967 

992 

986 

997 

993 

997 

998 

997 

998 

998 

999 

993 

993 

995 

1968 

989 

98J 

99J 

997 

992 

994 

996 

994 

999 

992 

987 

986 

992 

1969 

994 

997 

987 

994 

993 

995 

996 

993 

999 

995 

1004 

993 

995 

1970 

980 

99ft 

990 

99o 

999 

996 

996 

995 

996 

1002 

999 

987 

994 

MEAN 

988.1 

989.2 

989.6 

99i,7 

995.5 

994.5 

996,1 

995.5 

997.3 

995,0 

995.8 

990.4 

993.2- 

CLIND 

988. 6 

9"90.2 

989,8 

992.4 

995.5 

995-1 

995,9 

995.1 

">96,9 

995,3 

994.9 

991,0 

993.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 


YEAR 


JAN 


FEB 


DEC 


1961 

1003 

10U 

1010 

1007 

1017 

1012 

1013 

1015 

mi6 

1014 

1013 

IOO4 

1011 

1962 

1009 

1013 

1002 

10U 

1014 

1012 

1015 

1016 

1016 

1CU 

1015 

1012 

1012 

1963 

1014 

10(14 

100* 

1003 

1016 

1009 

1014 

1012 

1016 

1011 

1012 

1002 

1010 

1964 

1005 

996 

1009 

1013 

1011 

1011 

1016 

1014 

1013 

1013 

1008 

1017 

1011 

1965 

1004 

1009 

998 

1008 

1011 

1012 

1013 

1013 

1017 

1010 

1013 

1008 

1010 

1966 

1004 

1006 

1014 

10U 

1013 

1013 

1012 

1012 

mil 

1011 

1023 

1012 

1012 

1967 

1011 

10O5 

1016 

10U 

1015 

1016 

1015 

1015 

1016 

1017 

1011 

1012 

1013 

1968 

1008 

1003 

1012 

1015 

1010 

1012 

1014 

1011 

1017 

101O 

1005 

1004 

1010 

1969 

10)2 

1016 

100» 

1012 

1011 

1013 

1014 

1010 

1017 

1013 

1023 

1011 

1013 

1970 

998 

1014 

1008 

1008 

1017 

101* 

1014 

1013 

1014 

1020 

1017 

1005 

1012 

MEAN 

1006 

t 

1007 

7 

1008 

0 

1009.9 

1013 

5 

1012 

4 

1014 

0 

1013 

1 

1015 

3 

1013 

0 

1014 

0 

1008 

7 

1011.4 

CLINO 

1007 

0 

1008 

7 

1008 

1 

1010.6 

1013 

b 

1013 

0 

1013 

b 

1012 

9 

1014 

8 

1013 

4 

1013 

1 

1009 

4 

1011.5 

TEMPERATURE 

Oi 

1   C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

-  7 

0 

-11 

7 

-  3 

4 

7 

2 

14 

0 

16 

4 

17 

4 

13 

1 

8 

3 

4 

7 

-  2 

1 

4.6 

1962 

-  7 

4 

-  b 

3 

-  1 

0 

1.1 

5 

2 

10 

4 

13 

3 

15 

3 

10 

1 

5 

9 

2 

7 

-  4 

2 

3.6 

1963 

-  3 

3 

-  6 

8 

-  3 

0 

•  2 

a 

3 

8 

9 

15 

8 

14 

3 

11 

1 

7 

2 

2 

6 

-  4 

4 

4.0 

1964 

.  7 

8 

-  4 

9 

-  5 

4 

1.6 

5 

9 

10 

3 

15 

5 

13 

8 

10 

5 

3 

9 

- 

1 

-  3 

8 

3.5 

1965 

-  6 

0 

-  6 

8 

-  2 

9 

4 

1 

10 

9 

16 

9 

16 

1 

11 

0 

5 

3 

- 

2 

-  4 

3 

3.7 

1966 

-  4 

6 

-  6 

3 

-  1 

3 

6 

* 

12 

4 

17 

6 

15 

2 

10 

<3 

6 

7 

3 

9 

-  1 

1 

5.0 

1967 

-  6 

3 

-  8 

6 

-  6 

7 

-  2i2 

5 

<t 

13 

6 

19 

0 

19 

0 

12 

6 

7 

3 

4 

0 

-  1 

9 

4,6 

1968 

-  6 

4 

-  6 

2 

-  2 

4 

2.1 

4 

1 

8 

2 

14 

7 

11 

7 

11 

8 

6 

T 

- 

5 

-  2 

4 

3.5 

1969 

-  3 

3 

-  2 

a 

-  1 

6 

•   .7 

5 

* 

12 

9 

15 

0 

15 

8 

10 

7 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

3.0 

1970 

-  8 

0 

-  4 

3 

-  1 

9 

-   .1 

7 

3 

11 

4 

16 

3 

16 

6 

9 

9 

6 

7 

3 

1 

-  3 

4 

4.3 

MEAN 

-  6. 

1 

-  6 

7 

-  3 

3 

5, 

9 

11 

3 

16 

V 

15 

5 

11 

2 

6 

4 

2 

4 

-  2 

8 

4.2 

CLIND 

-  6 

1 

-  6 

3 

-  3 

6 

6, 

3 

11 

4 

16 

3 

15. 

8 

11 

8 

6 

3 

1 

9 

•  3. 

4 

4.3 

PRECIPITATION  MM 


FEB 


DEC 


1961 

99 

98 

157 

89 

45 

45 

21 

52 

62 

83 

92 

117 

960 

1962 

103 

298 

263 

128 

30 

70 

117 

66 

87 

145 

141 

183 

1633 

1963 

153 

106 

63 

161 

45 

86 

60 

138 

118 

68 

86 

102 

1186 

1964 

116 

110 

85 

119 

40 

86 

63 

116 

120 

131 

160 

121 

1267 

1963 

152 

164 

203 

u» 

88 

72 

62 

46 

36 

58 

100 

128 

1288 

1966 

228 

91 

79 

1'4 

56 

10a 

59 

136 

68 

80 

25 

147 

1231 

1967 

62 

119 

Bl 

112 

67 

30 

34 

86 

94 

89 

sa 

74 

943 

1968 

75 

89 

121 

34 

133 

147 

68 

161 

43 

100 

123 

74 

1170 

1969 

106 

7* 

132 

*5 

126 

61 

51 

»l 

102 

93 

lit 

128 

1157 

1970 

61 

118 

86 

176 

65 

66 

98 

132 

68 

76 

119 

140 

1205 

MEAN 

115.3 

126.7 

129.7 

117. 7 

69.5 

77.1 

63,3 

101.4 

81,8 

92.3 

105.4 

121.6 

1204.0 

CLINO 

94 

mi 

97 

83 

62 

76 

78 

101 

84 

93 

107 

90 

1078 

74  WORLD  WEATHER  RECORDS 

GOOSE  CANADA  WHO  72616   S3  19N   60  25W    54  M 

NOTES  ON  PAGE  39 

STATION  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A"R     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1«61 

1001 

1009 

1009 

1008 

1008 

1001 

1005 

1005 

1*07 

1007 

1008 

1002 

1006 

1962 

1030 

1013 

1008 

1006 

1008 

1005 

1007 

1006 

1008 

1004 

1010 

1006 

1007 

1963 

1008 

996 

100» 

1004 

1007 

1003 

1004 

1003 

1007 

1003 

1006 

997 

1003 

1964 

1000 

993 

1006 

1010 

1004 

1003 

1005 

1006 

1003 

1006 

1005 

1010 

1004 

1965 

1002 

1007 

1002 

1005 

1007 

1005 

1003 

1002 

1008 

1001 

1004 

1004 

1004 

1966 

1009 

1006 

1009 

1011 

1005 

1005 

999 

1004 

1002 

1000 

1014 

1009 

1006 

1967 

1007 

1000 

1012 

1009 

1009 

1006 

1005 

1005 

1008 

1008 

1002 

1008 

1007 

1968 

1006 

996 

1006 

1007 

loos 

1006 

1004 

1005 

1010 

100* 

1004 

1000 

1005 

1969 

1011 

1011 

1002 

1007 

1007 

1003 

1004 

1002 

1009 

1006 

1013 

1006 

1007 

1970 

996 

1006 

1005 

1008 

lOO* 

1005 

1004 

1004 

1006 

1015 

1010 

1003 

1006 

MEAN 

1004.0 

10O3.7 

1006,2 

1007.5 

100T.2 

1004.2 

1004,0 

1004,2 

1006,8 

1005,4 

1007.6 

1004,7 

1005.5 

CLINO 

1004.4 

1004.3 

1006,0 

1007.1 

1UQ7.4 

1004.8 

1003,9 

1003.7 

1006,0 

1005.8 

1006.1 

1004,6 

1005.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFa     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1006 

1015 

1014 

1013 

1013 

1007 

1010 

1011 

1013 

1013 

1013 

1008 

1011 

1962 

1006 

1019 

1013 

1012 

1014 

1010 

1013 

1012 

1014 

1009 

1015 

1012 

1012 

1963 

1013 

1002 

100* 

1010 

1012 

1009 

1010 

1009 

1012 

1008 

1012 

1002 

1009 

1964 

1006 

999 

1012 

1016 

1009 

1008 

1011 

1011 

100* 

1011 

1010 

1016 

1010 

1965 

1008 

1012 

1008 

10U 

1012 

1010 

1008 

1007 

1013 

1007 

1010 

1010 

1010 

1966 

1015 

101  1 

1015 

1016 

1011 

1010 

1005 

1009 

10Q7 

1006 

1019 

1015 

1012 

1967 

1013 

1006 

1018 

1014 

1014 

1012 

1011 

1011 

1014 

1013 

1007 

1013 

1012 

1968 

1012 

1002 

1012 

1013 

1013 

1011 

1010 

1010 

1016 

1009 

1009 

1003 

1010 

1969 

1017 

1016 

1008 

1012 

1012 

1008 

1010 

1007 

1014 

1011 

1018 

1011 

1012 

1970 

1002 

1011 

1011 

1013 

1013 

1010 

1009 

1010 

1012 

1020 

1016 

1011 

1012 

MEAN 

1009. « 

1009.3 

1011.9 

1013.0 

1012,5 

1009.5 

1009,7 

1009.7 

1012,3 

1010.7 

1012.9 

1010.3 

1011.0 

CLlNO 

1010. 1 

1010. 1 

1011,7 

1012.7 

1012.9 

1010-2 

1009,2 

1009.1 

1011,4 

1011.3 

1011.7 

1010.4 

1010.9 

TEMPERATURE  OeS  C 
YEAR    JAN     FF6     MA«     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-18.0 

-17.6 

-10.1 

1.9 

5.8 

11.7 

14.5 

15.2 

10.3 

3.3 

. 

1.5 

-  3.4 

.8 

1962 

-19.7 

-20.9 

-  2.2 

■ 

4.3 

5.0 

10.6 

13.9 

16.1 

9.3 

3.6 

• 

4.2 

-13.5 

-   .5 

1963 

-15.4 

•16.6 

-10.9 

a 

.2 

5.B 

9.3 

15,1 

13.2 

8.1 

2.8 

m 

1.1 

-14.1 

-   .3 

1964 

-17.8 

-12.7 

-12.8 

- 

i.e 

4,0 

9.8 

15.7 

14.1 

9.4 

1.7 

- 

4.6 

-13.7 

-   .7 

1963 

-17.1 

-15.0 

-  6,8 

- 

2.5 

5.0 

10.1 

13,9 

13.3 

9.4 

.6 

- 

5.9 

-13.1 

-   .7 

1966 

-10.3 

-12.9 

-  3,3 

1.1 

*.9 

11.1 

14,9 

14.6 

10.1 

4.2 

m 

2.2 

•  10.4 

1.8 

1967 

-19.2 

-18.1 

-13.2 

■ 

4.3 

4,9 

14.2 

16.7 

17,4 

10.1 

4.1 

- 

2.5 

-10.4 

.0 

1968 

-16.8 

-n.a 

-11.7 

.3 

4,8 

9.4 

14.8 

11.3 

11.4 

5.6 

- 

4.4 

-  8.8 

.4 

1969 

-11.2 

-  7.7 

-  5.9 

- 

7.3 

4,2 

11.4 

15.3 

13.3 

6,8 

.0 

- 

.4 

-  7.3 

.9 

1970 

-16.9 

-15.6 

-  6.8 

- 

2.3 

3.9 

9.8 

16.8 

15.6 

8.4 

4.6 

- 

4.2 

-15.8 

-   .2 

MEAN 

-16.? 

-14.8 

-  8.4 

_ 

2.0 

4,8 

10.7 

15,2 

14.4 

9.3 

3.1 

_ 

3.1 

•11.3 

.1 

LINO 

-16.3 

-14.4 

-  8,4 

■ 

1.8 

4,9 

11.1 

15,8 

14.5 

9.8 

3.2 

- 

3.6 

-12.3 

.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

73 

13 

37 

23 

132 

75 

162 

68 

83 

126 

33 

46 

693 

1962 

49 

50 

74 

62 

64 

68 

93 

53 

66 

75 

116 

36 

v606 

1963 

110 

80 

69 

»1 

50 

162 

206 

76 

110 

62 

78 

101 

1135 

1964 

39 

SB 

115 

23 

95 

149 

128 

105 

35 

110 

65 

33 

1029 

1965 

82 

48 

111 

45 

59 

143 

116 

»2 

72 

70 

75 

49 

932 

1966 

54 

31 

31 

20 

93 

92 

201 

90 

46 

152 

58 

109 

977 

1967 

68 

53 

17 

23 

45 

52 

125 

100 

73 

36 

65 

68 

767 

1968 

72 

"8 

96 

67 

46 

61 

127 

129 

85 

133 

99 

106 

1119 

1969 

47 

36 

75 

37 

59 

89 

87 

148 

112 

53 

90 

1*4 

977 

1970 

36 

48 

94 

60 

77 

103 

121 

109 

63 

62 

36 

T2 

681 

MEAN 

63.0 

54.5 

71.9 

39.3 

72.0 

99.4 

136,6 

96.0 

76.5 

87,9 

75.5 

80,6 

933.6 

CLINO 

69 

60 

69 

94 

62 

82 

102 

93 

76 

72 

70 

68 

877 

NORTH  AMERICA  75 

GRINDSTONE  ISLAND  CANADA  WMO  72709   47  23N   61  52W    59  M 

NOTES  ON  PAGF  39 

STATION  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1000 

1007 

1003 

1000 

1007 

100* 

1006 

1007 

1O09 

1007 

1005 

999 

1005 

1962 

1004 

1009 

loon 

1003 

1008 

1005 

100* 

1008 

1008 

100* 

1007 

1005 

1005 

1963 

1005 

999 

1003 

998 

100» 

1002 

100* 

100* 

1009 

1005 

1005 

998 

1003 

196* 

1000 

992 

1002 

1009 

100* 

1003 

1007 

1006 

1007 

1006 

100* 

1009 

100* 

196S 

1000 

10n» 

998 

1003 

1006 

100* 

1005 

100* 

1011 

1002 

1005 

1003 

100* 

1966 

999 

1005 

100* 

1007 

100<> 

1006 

1002 

100* 

1003 

1003 

101* 

1005 

1005 

1967 

1005 

1000 

1010 

1006 

1005 

1009 

1007 

1008 

1008 

1009 

1002 

1006 

1006 

1968 

1005 

996 

100* 

1007 

100s 

1005 

1007 

100* 

1010 

10O3 

1001 

997 

100* 

1969 

1005 

10f>6 

991 

1006 

100* 

1005 

1007 

1003 

1009 

1008 

1011 

1000 

1005 

1970 

995 

1007 

1002 

100* 

1010 

1006 

1006 

100* 

1007 

1013 

1009 

1000 

1005 

MEAN  1001.8  1002.*  1002.6  100*.3  1006.*  1Q04.9  1005,5  1005.2  1008.1  1006.0  1006.3  1002.2  1004.6 

CLINO  1001.6  1002.3  1002.2  100*.3  1006.2  1005.1  1005,3  1005.2  1007,9  1006,8  1005,7  1003,2  100*. 7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR- 
YEAR  JAN     FfB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SER  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1007    1014    1010  1008    101*    1011  1013  IOI5  1017  101*  1013  IOO7  1012 

1«62  1012    1017    100»  10U    101»    1011  1012  1015  1015  loll  1014  1013  1013 

1963  1012    1006    1010  1005    1016    1010  1011  1011  1016  1012  1012  1006  1011 

196*  1008     999    1009  1016    1011    1010  101*  1013  1015  101*  1012  1017  1012 

1965  1007    1011    1005  10U    1013    loll  1012  1012  1018  1010  1012  101 1  1011 

1966  1007    1012    101*  1019    1013    101*  1009  1011  1011  1010  1021  1012  1012 

1967  1012    1008    1018  1013    1012    1017  101*  1015  1016  1017  1010  1013  1014 

1968  1012    1003    1012  101*    1012    1012  101*  10U  1017  1010  1008  100*  1011 

1969  1013    1013    1006  1013    1013    1012  1014  1011  1"16  1015  1018  1008  1013 

1970  1003    1014    1009  10U    1017    1013  1013  1011  101*  1021  1016  1007  1012 

MEAN  1009.3  1009.7  1010,1  10U.7  1013,6  1012.3  1012,6  1012,5  1015.3  1013.4  1013.6  1009. 8  1012.0 

CLINO  1009.1  1009.9  1009,8  I0U.6  1013,6  1012.*  1012,6  1012.*  1015.2  101*. 2  1013.2  1010.8  1012.1 


TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

- 

9.0 
6.7 
3.4 
6.3 

6.7 

-10.9 
-11.2 

-  9.5 

-  6.2 

-  8.2 

■ 

6.5 
2.* 
6,1 
4,4 
*.3 

- 

1 

•  I 

.0 
.7 
.3 

.6 

5.2 

4,9 
6,8 
5.7 
*.9 

11. 8 
10.9 
11.1 
10.5 
11.2 

16,1 
12.9 
16,7 
15,3 
16,5 

17.6 
16.0 
15.6 
15.9 
16.8 

15,1 
12.5 
11.6 
12.5 

12.1 

9.7 

7,9 
9.1 

7,4 
6.6 

*.9 
3.6 
*.l 
1.3 
.4 

- 

.9 
2.5 

4.8 
2.6 
3.3 

4.4 
3.9 
4.2 
4.1 
3.8 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

- 

3.6 
*.S 
7.0 
3.2 
7.6 

-  6-3 

-  9.0 

-  9.0 
•  3.6 

-  6.7 

- 

1.7 
8,1 
3,8 
2.* 
3,6 

- 

2 
1 

,7 
.1 
.8 
.1 
,3 

5.9 
3.3 
6.1 
5,6 

6.7 

12.1 
12.6 
10.* 
12.6 
12.3 

16.3 
18,9 
17,1 
15,* 
17,8 

17.6 
19.5 
1*.9 
17.2 
IB.  3 

12.7 
13.7 
1*.6 
12.9 
11.3 

7.6 
8,6 
9.8 
6,7 
8.9 

4.3 
3.4 
1.9 
4.7 
4.1 

- 

.6 
2.1 
1.3 

.6 
4.2 

5.4 
4.5 
4.6 
5.6 

4.8 

MEAN 
CLINO 

- 

5.9 

5.8 

-  8.1 

-  7.1 

• 

4.3 

4.1 

.0 

.* 

».5 

5,8 

11.6 
11.3 

16,3 
16,6 

16.9 
16.8 

12.9 
13.2 

8.2 
8. 1 

3.3 

3.1 

, 

2.2 

2.4 

4.5 
4.7 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FF|     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     S£P 


1961 

90 

64 

50 

3a 

10» 

88 

18 

100 

54 

118 

83 

114 

920 

1962 

45 

29 

48 

132 

36 

90 

111 

69 

82 

84 

UB 

96 

940 

1963 

90 

51 

35 

48 

63 

35 

34 

79 

102 

50 

65 

107 

759 

1964 

90 

164 

170 

97 

47 

54 

41 

34 

62 

34 

30 

169 

1012 

1965 

160 

102 

64 

*2 

43 

46 

30 

103 

38 

94 

102 

104 

928 

1966 

127 

110 

46 

17 

65 

61 

37 

47 

65 

118 

83 

96 

872 

1967 

97 

132 

209 

102 

94 

69 

97 

38 

82 

85 

141 

109 

1255 

1968 

212 

76 

84 

67 

38 

104 

38 

133 

31 

90 

126 

137 

1136 

1969 

88 

52 

68 

79 

58 

77 

46 

36 

33 

58 

93 

115 

823 

1970 

39 

27 

51 

37 

61 

36 

28 

1*0 

77 

85 

70 

193 

864 

MEAN 

103.8 

"0.7 

82.5 

67.9 

60.  8 

66.0 

48,0 

81.9 

62,6 

81,6 

91.1 

12*. 0 

950.9 

CLINO 

93 

72 

66 

60 

70 

62 

58 

81 

75 

80 

95 

97 

909 

76  WORLD  WEATHER  RECORDS 

HALL  BEACH  CANADA  WMO  7',081   68  47N   81  15W 

NOTES  ON  PACE  39 


STATION  PRESSUBE  MR 


A^B     "A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1014 

10U 

1022 

1023 

1017 

1010 

1014 

1001 

1008 

1012 

1017 

1021 

1014 

1962 

1006 

1.017 

1030 

1015 

1U16 

1014 

1014 

1009 

loin 

1012 

1011 

1008 

1014 

1963 

1009 

1011 

1014 

1020 

1012 

1017 

1012 

1010 

1007 

1005 

1014 

1010 

1012 

1964 

1008 

1004 

1016 

1017 

1020 

1007 

1008 

1016 

1008 

1013 

1013 

1009 

1012 

1965 

1010 

100? 

1021 

1017 

1011 

1014 

1012 

1005 

1008 

1007 

1018 

1013 

1012 

1966 

1025 

1012 

1022 

1023 

1021 

1009 

1009 

1014 

1008 

1009 

1008 

1019 

1015 

1967 

1013 

1006 

1008 

1014 

1014 

1007 

101O 

1003 

1003 

1C12 

1010 

1015 

1010 

1968 

1018 

1017 

101? 

1013 

1021 

1012 

1008 

1011 

1«16 

1016 

1013 

1016 

1014 

1969 

1022 

1019 

101« 

io  i  e 

1013 

1010 

1012 

1013 

1012 

1007 

1009 

1016 

1014 

1970 

101* 

1007 

1022 

1023 

1017 

1007 

1009 

1011 

1006 

101* 

1009 

1019 

1013 

MEAN 

1013.9 

1011.6 

1018.5 

1016.3 

1016.4 

1O10.7 

1010,8 

1009.3 

1008,6 

1010,7 

1012.2 

10U.8 

1013.0 

CLINO 

1012.9 

1012.0 

1018,7 

1018.6 

1015,6 

1012.3 

1010,4 

1009,3 

1008,8 

1009,7 

1012,1 

1013.2 

1012.8 

SEA  LEVEL  PRESSUPE  M* 
YEAR    JAN     FPB     MAR     ARR     M4Y     JUN     JUL     AUG     SEB     OCT     NOV     D*C 


1961 

1014 

1014 

1022 

1023 

1017 

1010 

1014 

1001 

1"08 

1012 

1017 

1021 

1014 

1962 

1006 

1017 

1O30 

1015 

1018 

1014 

1014 

1009 

1010 

1012 

1011 

1008 

1014 

1963 

1009 

101  1 

1014 

1020 

1012 

1017 

1012 

1010 

1007 

1005 

1014 

1010 

1012 

1964 

1008 

1004 

1016 

1017 

1020 

1007 

1008 

1016 

1008 

1013 

1013 

1009 

1012 

1965 

1010 

1009 

1021 

1017 

1011 

101* 

1012 

1005 

1008 

1007 

1018 

1013 

1012 

1966 

1025 

1012 

1022 

102S 

1021 

1009 

1009 

1014 

1O08 

1009 

1008 

1019 

1015 

1967 

1013 

10O6 

100" 

1014 

101* 

1007 

1010 

1003 

1O03 

1012 

1010 

1015 

1010 

1968 

1018 

1017 

1012 

1013 

1021 

1012 

1008 

1011 

1016 

1016 

1013 

1016 

1014 

1969 

1022 

1019 

101* 

101* 

1013 

1010 

1012 

1013 

1012 

1007 

1009 

1018 

1014 

1970 

1014 

1007 

1022 

1023 

1017 

1007 

1009 

1011 

1006 

101* 

1009 

1019 

1013 

MEAN 

1013.9 

101  1.6 

1018,5 

ioie.3 

1016.4 

1010.7 

101O.8 

1009.3 

lno8,6 

1010.7 

1012.2 

1014.8 

1013.0 

LINO 

1013.0 

1012.2 

1018,9 

101B.7 

1015.7 

1012.3 

1010.4 

1009.3 

1008,8 

1009,8 

1012.1 

1013.3 

1012.9 

TEMPERATURE  0E«  f 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     M4Y     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0*C 


1961 

-31.9 

-3«.6 

-38.2 

-16.2 

-12.8 

1 

.8 

7,1 

3.6 

. 

2 

,2 

.13.3 

-18.6 

-25.1 

-15. 0 

1962 

-35.1 

-■»6-8 

-22.3 

-20.5 

-11.2 

.8 

6,1 

5.3 

. 

,2 

•  9.4 

-22.9 

-26.8 

-14.4 

1963 

-27.4 

-26.6 

-35.3 

-17.7 

-11.1 

- 

1 

.2 

*.7 

4.5 

. 

1 

,4 

.11.1 

-17.1 

-28.3 

-14.0 

1964 

-33.3 

-31.6 

-34,6 

-23.7 

-U.2 

. 

.8 

5,6 

4.* 

,8 

-13.3 

-18.9 

-26.8 

-15.3 

1965 

-32.8 

-30.5 

-26,4 

-21.4 

-  4,1 

- 

.6 

4.7 

3.3 

- 

1 

,6 

-13.9 

-16.2 

-26.7 

-13.9 

1966 

.33.3 

-29.4 

-27,9 

-20.« 

-  7,6 

.2 

6,7 

6.4 

2 

,0 

«  6,7 

-23.6 

-26.0 

-13.3 

1967 

-30.5 

-37.2 

-28,6 

-21.2 

.  5,8 

- 

.7 

5,2 

4.* 

. 

2 

,9 

•  10,4 

•28.6 

-25.0 

-15.1 

1968 

-32.) 

-31.6 

-28.7 

.18.1 

-10.7 

. 

•  6 

2|9 

4.4 

1 

,3 

.  4,6 

-19.9 

-25.7 

-13.6 

1969 

-26.2 

-22.3 

-31.7 

.22.8 

-10.4 

. 

I 

.7 

7,3 

6.6 

. 

,3 

.  6,7 

-20.9 

-2*. 6 

-12.8 

1970 

-30.8 

-30. b 

-27,0 

-22.9 

-1*.2 

.2 

5.9 

5.1 

" 

,1 

.  6,8 

-20.2 

-31.5 

-14.4 

MEAN 

-31.3 

-31.1 

-30.1 

.20. S 

-  9,9 

m 

.3 

5,6 

4.8 

_ 

,5 

.  9,6 

-20.7 

-26.7 

-14.2 

CLINO 

-31.7 

-31.6 

-28.3 

.20.0 

.  8,8 

,3 

5.4 

4.9 

- 

,* 

•  10.2 

-20.9 

-26.9 

-14.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAM     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

3 

4 

0 

4 

7 

10 

12 

49 

28 

20 

21 

20 

178 

1962 

12 

3 

15 

9 

12 

2 

37 

52 

28 

26 

13 

6 

217 

1963 

18 

12 

2 

16 

26 

9 

42 

*3 

17 

53 

2S 

3 

265 

1964 

3 

24 

5 

12 

32 

12 

50 

30 

15 

3 

Y 

1* 

207 

1965 

4 

17 

8 

7 

21 

11 

42 

30 

24 

9 

8 

7 

188 

1966 

6 

17 

1* 

7 

4 

21 

23 

74 

9 

36 

5 

4 

220 

1967 

11 

0 

22 

7 

13 

8 

39 

61 

31 

28 

8 

16 

2*4 

1968 

4 

14 

24 

25 

31 

15 

37 

9 

28 

30 

12 

10 

239 

1969 

17 

22 

4 

0 

26 

0 

19 

0 

23 

14 

31 

14 

1*0 

1970 

11 

6 

16 

4 

9 

20 

12 

27 

26 

37 

22 

* 

194 

MEAN 

8.9 

U.9 

11.0 

9.1 

18.1 

10.8 

31.3 

37.5 

22.9 

25,8 

17.1 

9.8 

214.2 

CLINO 

9 

10 

9 

10 

16 

12 

29 

32 

18 

23 

15 

10 

192 

NORTH  AMERICA  77 
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STATION  PRESSURE  HB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     "A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1006 

'013 

1015 

10l6 

1013 

m 

1011 

. 

1012 

1012 

1012 

1008 

„ 

1962 

1002 

1018 

1016 

1013 

1014 

1012 

1014 

1011 

1013 

1008 

1014 

1009 

1012 

1963 

1012 

1000 

100» 

1012 

1012 

■ 

1011 

1008 

im 

1006 

1011 

1000 

- 

1964 

1004 

999 

101* 

1016 

1010 

1009 

1010 

1012 

1"0* 

1009 

1009 

1013 

1009 

1965 

1007 

1012 

1009 

ion 

1013 

1011 

1008 

1006 

1011 

1005 

1009 

1006 

1009 

1966 

1017 

1011 

1016 

1017 

1012 

1011 

1005 

1010 

100? 

1005 

1018 

1014 

1012 

1967 

1011 

1005 

im» 

1013 

1016 

1011 

1012 

1010 

1013 

1011 

1007 

1013 

1012 

1968 

1011 

1002 

1012 

1013 

1015 

1012 

1010 

10U 

1017 

1010 

1009 

1006 

1011 

1969 

1018 

1017 

loio 

1013 

1013 

1008 

1010 

1007 

1013 

1009 

1017 

1013 

1012 

l'7o 

1001 

1009 

1012 

1015 

1015 

1010 

1009 

1010 

1010 

1020 

1014 

1010 

1011 

MEAN 

1008.9 

1008.6 

1013.0 

1014.1 

1013,3 

1010. 5 

1010,0 

1009.4 

1011,3 

10O9.5 

1012.0 

1009.4 

1010. 

8 

CllND 

1008. 6 

100B.9 

1012,6 

1013.9 

1013.1 

1010.8 

1009,6 

1009.0 

1010,4 

1009,9 

1010.5 

1008,6 

1010. 

5 

SEA  LEVEL  PRESSU»E  M» 
YEAR    JAN     MS     MAR     A'R     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


19(,1 

1006 

1013 

1015 

1016 

1013 

„ 

1011 

. 

1012 

1012 

1012 

1008 

. 

1962 

1002 

1018 

1016 

1013 

1014 

1012 

1014 

1011 

1013 

1008 

1014 

1009 

1012 

1963 

1012 

1000 

100» 

1012 

1012 

• 

1011 

1008 

101 1 

1006 

1011 

1000 

. 

1964 

1004 

999 

1014 

1016 

1010 

1009 

1010 

1012 

1106 

1009 

1009 

1013 

1009 

1965 

1007 

1012 

1009 

10ll 

1013 

1011 

1008 

1006 

1011 

1005 

1009 

1008 

1009 

1966 

1017 

ion 

1016 

1017 

1012 

1011 

1005 

1010 

1007 

1005 

1018 

1014 

1012 

1967 

1011 

1005 

1018 

1015 

1016 

1011 

1012 

1010 

1013 

1011 

1007 

1013 

1012 

1968 

1011 

1002 

1012 

1013 

101* 

1012 

1010 

1011 

1017 

1010 

1009 

1006 

1011 

1969 

1018 

1017 

1010 

1013 

1013 

1008 

1010 

1007 

1013 

1009 

1017 

1013 

1012 

1970 

1001 

1009 

1012 

1015 

1015 

1010 

1009 

1010 

1010 

1020 

1014 

1010 

1011 

MEAN 

1008.9 

1008.6 

1013,0 

1014.1 

1013.3 

1010.5 

1010,0 

1009,4 

1011,3 

1009,5 

1012.0 

1009.4 

1010 

CLINO 

1009.2 

1008.9 

1012,5 

1013.9 

1013.6 

1010.9 

1009,6 

1008.9 

loin, 4 

1009.9 

1010.5 

1008,7 

1010 

TEMPERATURE  OEf.  C 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-16.2 

-18.1 

-13,1 

-  1.4 

2 

,1 

6.1 

9,7 

12.5 

8,3 

2,9 

- 

1.1 

-  3.9 

- 

1.0 

1962 

-20.2 

-21.0 

-  4,2 

-  7.7 

1 

.2 

5.2 

8,6 

11.9 

7.4 

2.4 

- 

3.3 

-12.3 

- 

2.7 

1963 

-15.8 

-16.1 

-13.3 

-  2.6 

1 

,5 

4.9 

8,9 

10.8 

6.4 

1.7 

- 

1.8 

-11. 1 

- 

2.2 

1964 

-16.4 

-13.8 

-16,5 

-  5.9 

1 

,1 

5.7 

11.3 

9.6 

7.4 

1.2 

- 

4.0 

-12.4 

- 

2.7 

1965 

-17.2 

-14.9 

-  8,2 

-  5.7 

2 

,4 

6.7 

10,1 

10.5 

7.2 

,3 

- 

4.1 

-11.0 

- 

2.0 

1966 

-  9.«" 

-13.7 

-  7.0 

-  1.2 

,3 

7.1 

9,8 

8.9 

8.3 

3.0 

. 

2.5 

-  9.8 

„ 

.6 

1967 

-17.4 

-19-3 

-15.6 

-  7.4 

2 

,1 

9.4 

11, » 

13.6 

8,3 

3.3 

- 

2.7 

-  8.5 

- 

1.9 

1968 

-15. A 

-11.7 

-14,1 

-  1.9 

1 

,3 

5.0 

9,7 

9.1 

8,4 

4,6 

- 

2.9 

-  7,3 

- 

1.3 

1969 

-10.1 

-  9.4 

-  8,0 

-10.6 

1 

,3 

7.1 

10,3 

9.6 

6.0 

.1 

- 

.3 

-  6,2 

- 

.8 

1970 

-14.2 

-17.1 

-  8,6 

-  6.1 

,3 

6.2 

11.4 

U.8 

6,6 

3,4 

- 

3.7 

-12.6 

- 

1.9 

MEAN 

-13.3 

-lb. 5 

-10,9 

-  5.1 

1 

,4 

6.3 

10,2 

10.9 

7,4 

2.3 

. 

2.6 

-  9.5 

_ 

1.7 

CLINO 

-13.9 

-15.2 

-10,6 

-  5.0 

1 

,4 

6.5 

10,8 

11.1 

7.7 

2,4 

- 

3.3 

-10.8 

- 

1.7 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     PF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

146 

?S 

100 

10 

85 

162 

143 

33 

66 

90 

15 

23 

898 

1962 

18 

3 

47 

26 

53 

86 

56 

117 

69 

54 

97 

«2 

672 

1963 

130 

114 

81 

34 

50 

98 

49 

46 

84 

69 

74 

151 

980 

1964 

44 

128 

90 

17 

23 

112 

81 

45 

79 

83 

46 

59 

807 

1965 

97 

70 

221 

73 

61 

69 

64 

187 

61 

62 

89 

61 

1137 

1966 

70 

53 

41 

4J 

106 

102 

169 

85 

42 

116 

67 

52 

968 

1967 

100 

161 

30 

25 

64 

39 

94 

40 

45 

83 

95 

71 

847 

1968 

55 

56 

1» 

55 

47 

128 

103 

52 

70 

116 

60 

33 

811 

1969 

52 

46 

40 

50 

79 

46 

109 

127 

51 

47 

32 

103 

782 

1970 

66 

41 

62 

50 

50 

54 

30 

87 

18 

53 

39 

62 

612 

MEAN 

77.  8 

70»1 

72.8 

3B.5 

61.8 

89.8 

91.8 

Blf9 

60.5 

77.3 

61.4 

67.7 

831 

CLINO 

62 

50 

55 

46 

55 

72 

86 

87 

73 

62 

37 

57 

763 
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INOUCDJOUAC  CANADA  WHO  72907  58  27N  78  O7W     5  M 

NOTES  ON  PAGE  40 

STATION  PRESSURE  M» 

YEAR  JAN     FFB  MAR     APR  M*Y     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  D*C  MIAN 

1961  101*    1018  1017  1015  1013  1006  1012  1007  1007  1009  1010  1011  1012 

1962  100*    1018  1023  1015  1015  1010  1010  1007  1110  1009  1008  100*  1011 

1963  1007    1007  101*  1013  1010  1013  1008  1007  1009  1005  1007  1006  1009 
196*  1006    1002  1015  10l*  1010  1005  1010  1005  1005  100*  1007  1012  1008 

1965  1006    1007  1017  1013  1006  1011  1005  1005  1005  1006  100B  1012  1008 

1966  1020    '012  1016  1017  1011  1008  1005  1007  1003  1003  1008  1013  1010 

1967  1012    100b  1013  101*  1010  1007  1007  1007  1008  1008       ... 
1'68  -       „  101*  IOU  1016  1013  1008  1010  1013  1008  101*  101* 

1969  1016    1019  101*  1017  1010  1006  1012  1007  1016  1006  1007  1018  1012 

l'7o  1010    1008  1017  10IB  1017  lou  1009  1008  1007  1016  1008  1019  1012 

MEAN  1010.6  1011.0  1016,0  10H.7  1011,8  1009.0  1008.6  1007.0  1008,3  1007,*  1008.6  1012,1  1010.* 

CLINO  1011.3  1011. 1  1016.1  10l*.5  1012,6  1009.5  1007,8  1006,9  1008,0  1008,1  1008.9  1011,0  1010.5 

SE*  LEVEL  PRES<U»E  MR 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG     *EP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1016    10?0  1019  1018  1015  1008  101*  1010  1009  IOU  1012  1013  101* 

1962  1007    1020  1026  lo!7  1017  1013  1013  1009  1013  IOU  1011  1006  101* 

1963  1010    1010  1016  1015  1013  1016  1011  1009  1012  1008  1010  1009  1012 
196*  1009    100*  1018  1017  1012  1007  1013  1007  1007  1006  1010  lOi*  1010 

1965  1009    lolo  1020  lol5  1008  1013  1007  1007  1"08  1008  IOU  1015  IOU 

1966  1023    101*  1019  1019  101*  IOU  1007  1010  1O06  1006  IOU  1016  1013 

1967  1015    lull  1015  1017  1012  1009  1009  1009  1011  IOU       ... 
1'6B  _       _  101*  IOU  1016  1013  1008  1010  1013  1008  101*  IOU 

1969  1016    1019  101*  1017  1010  1006  1012  1007  1016  1006  1007  1018  1012 

1970  1010    1006  1017  1018  1017  IOU  1009  1008  1007  1016  1008  1019  1012 

MEAN  1012.8  1012.9  1017,8  1016.*  1013,*  1010.7  1010,3  1008.6  1010,2  1009,1  1010.*  1013,8  1012.2 

CLINO  1013.*  1013.3  1018.1  1016.9  101*. 5  loll.*  1009,7  1008.8  1009,9  1010,0  1010.8  1013.0  1012.5 

TEMPERATURE  0Er-  E 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DJC  MIAN 


1961 

-26.5 

-?5.9 

-22,3 

-  5.9 

- 

2.1 

3.1 

11.6 

8.2 

4.9 

,2 

_ 

9.2 

-11.1 

-  5.9 

1962 

-27.1 

-30.8 

-17.* 

•  13.9 

« 

2.6 

2.* 

10,6 

7.2 

5.6 

,9 

- 

9.2 

-16.7 

-  7.3 

1963 

-26.  » 

-77.0 

-25.6 

-  7.9 

- 

*.2 

2.7 

10.7 

8.* 

2.9 

. 

.2 

m 

6.1 

-17.2 

-  7.5 

196* 

-23.5 

-26.2 

-26.* 

-12.6 

.1 

2.1 

8,8 

10.1 

9.1 

. 

1.9 

. 

7.7 

-18.6 

-  7.6 

1965 

-24.] 

-28.0 

-22.7 

-U.1 

- 

1.6 

*.* 

7,* 

5.* 

3.6 

- 

2.7 

- 

9.3 

-20.7 

-  8.5 

1966 

-21.6 

-?0.9 

-19,* 

■  5.3 

. 

2.1 

*.S 

11.0 

12.1 

6,8 

,* 

_ 

a. 2 

-19.2 

-  5.2 

1967 

-27.7 

-31.2 

-2*. 2 

-16.8 

- 

2.5 

3.2 

8,6 

7.* 

*.3 

■ 

,7 

- 

7.8 

-14,7 

-  8.5 

1968 

-25.7 

-?2.9 

-21.6 

-  9.6 

- 

.7 

5.S 

6,8 

7.6 

8,7 

3,6 

_ 

9.6 

-13.* 

-  5.6 

1969 

-17.9 

-19.0 

-19.6 

-15.7 

- 

*.l 

.9 

9.6 

9.9 

3.2 

, 

1.3 

a 

*.6 

-16.1 

-  6.2 

1970 

-21.9 

-28.2 

-17.6 

-U.3 

- 

*,R 

2.5 

7.1 

9.* 

5.3 

1.7 

" 

9.5 

-21.6 

-  7.1 

MEAN 

-2*. 3 

-26.0 

-21,7 

-U.3 

. 

2.5 

3.1 

9,2 

8.6 

5.0 

.0 

m 

6.5 

-16.9 

•  6.9 

CLINO 

-2*. 7 

-24.9 

-19,9 

-10.9 

- 

2.3 

*.l 

8,9 

8.6 

4.9 

• 

,3 

- 

7.1 

-17.2 

-  6.7 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APf     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

I 

2 

6 

2 

16 

19 

9 

71 

66 

6* 

29 

19 

30* 

1962 

2 

0 

2 

3 

21 

71 

8 

81 

19 

19 

26 

12 

26* 

1963 

3 

2 

1 

19 

10 

*0 

10 

39 

8* 

56 

21 

18 

299 

196* 

10 

8 

5 

23 

3 

56 

39 

87 

82 

62 

41 

18 

*3* 

1965 

25 

36 

20 

U 

88 

8 

8* 

82 

67 

*1 

44 

9 

915 

1966 

5 

3 

3 

8 

12 

II 

77 

35 

55 

51 

8 

3 

271 

1967 

1 

1 

1 

3 

1* 

*3 

57 

96 

46 

27 

3* 

19 

298 

1968 

! 

0 

3 

7 

5 

U 

*9 

75 

56 

35 

26 

18 

290 

1969 

1* 

10 

1* 

6 

16 

42 

36 

»9 

17 

38 

28 

9 

275 

1970 

7 

8 

5 

9 

9 

14 

25 

4* 

107 

32 

*9 

13 

318 

MEAN 

7.3 

7.0 

6,0 

B.3 

19.* 

31.5 

39,4 

61.9 

59.9 

*2.9 

30.6 

13.0 

326. 

CLtNO 

10 

8 

12 

13 

22 

30 

48 

61 

62 

*1 

31 

ie 

336 

NORTH  AMERICA 

INUVIK  CANADA  WMU  72957   68  1BN  133  29ta 

NOTES  ON  PAGE  40 

STATION  PRFSSu'fc  M» 


1961 

1015 

'Oil 

1013 

1013 

1010 

1004 

1003 

1002 

1002 

1003 

1004 

1013 

1009 

1962 

10U 

1019 

1014 

1010 

1009 

1004 

1006 

1001 

moi 

1001 

1004 

1012 

1008 

1963 

1021 

1019 

mm 

1007 

1009 

1000 

1001 

1004 

1006 

999 

1009 

1010 

1008 

1964 

1004 

1004 

mi4 

1009 

1010 

1005 

1003 

1003 

mo6 

1002 

1010 

1012 

1007 

1965 

1016 

1016 

1015 

1007 

1006 

1009 

1007 

1004 

mm 

1000 

1005 

1004 

1008 

1'66 

lei* 

1009 

mil 

1019 

11)03 

1003 

1005 

1003 

moo 

1005 

1012 

1007 

1008 

1967 

1006 

1010 

1015 

1011 

1009 

1006 

1002 

1003 

looo 

1002 

1004 

1009 

1006 

1968 

1015 

1019 

1010 

1006 

mil 

1006 

1009 

1007 

1004 

999 

1004 

1014 

1008 

1969 

1020 

1009 

1014 

100S 

1010 

1009 

ieoi 

1000 

1O09 

1006 

1006 

1001 

1007 

1970 

1020 

1019 

101J 

1006 

1009 

1002 

1001 

1000 

loos 

1004 

1009 

1008 

1008 

SEA  LEVEL  PRESSUO|  MB 
YEAR    JAN     Ffs 


1961 

1023 

1019 

1022 

10«1 

1018 

1012 

mu 

1010 

1009 

1011 

1012 

1022 

1016 

1962 

1022 

1021 

1022 

1018 

mi7 

1012 

1015 

1009 

mo9 

1C08 

1012 

1020 

1016 

1963 

1029 

1021 

1019 

1014 

1016 

loot 

1009 

1011 

1014 

1006 

1017 

1018 

1015 

1964 

1012 

1012 

102? 

1017 

1017 

1013 

1010 

1011 

1014 

1009 

1018 

1020 

1015 

1965 

1025 

1029 

1023 

1015 

1014 

1011 

1014 

ion 

1018 

1008 

1013 

1012 

1016 

1966 

1029 

1016 

1019 

1027 

1011 

1011 

1012 

1011 

1008 

1013 

1020 

1019 

1016 

1967 

1015 

1019 

1023 

1019 

1017 

1014 

1009 

1010 

100' 

1010 

1012 

1016 

1014 

1968 

1023 

1021 

101« 

1014 

1019 

1013 

1017 

1015 

1012 

1006 

1012 

1022 

1016 

1969 

1028 

1016 

1022 

101J 

1018 

1016 

1009 

1007 

1015 

1013 

1014 

1009 

1015 

1970 

1029 

1021 

1021 

1014 

1017 

1010 

1009 

1008 

1011 

1012 

1017 

1016 

1016 

TEMPERATURE  Oil  C 


1957 
1958 
1959 
1960 

-27.7 
-33.5 

-33.6 

-31.2 

-21.4 
-24.7 

-21,4 
-21,2 

-2", 6 
-25,6 

.  9.9 
-11.9 
-14.9 
-15.5 

1 

-  3 

.7     9.7 
.2    14.4 
.1     8.7 
.?    11.6 

11.9 

16,2 
11.5 
11.6 

15.4 
14.3 
6.9 
9.6 

1.9 

6.0 
1.4 
2.5 

•  4.7 
.  8.6 

-  9.6 

-  8.0 

-23.3 
-20.9 

-25.5 

-31.6 
-28.9 
-28.0 
-23.9 

-  8.4 
-10. 1 

MEAN 

-31.6 

-26.4 

-24,2 

-13.0 

" 

.6    10.9 

13,2 

11.6 

3.5 

-  7,7 

-23.2 

-28.1 

-  9.6 

1961 
1962 
1963 
1964 
1969 

-29.0 
-23.6 
-30.4 
-31.9 
-33.4 

-32.2 

-23.9 
-29.6 
-29.1 
-16.7 

-27.1 
-26.7 
-25.6 
-11.4 
-17,4 

-20.5 

-14.6 
-  9.7 
-20.7 
-11. » 

-  2 

1 

-  1 

.  2 

.7    10.6 
.»    10.4 
.2    10.3 
.8     7.4 
.1     9.4 

14.5 
13,8 
11.7 
11,6 
13,9 

9.6 
13.3 

11.9 
10.2 
10.7 

3.2 

2.2 
1.9 
1.9 
2.9 

-10,8 

•  4,6 

•  9.6 
-  6,3 
.11.8 

-22.8 
-20.3 
-25.1 

-20.2 
-17.5 

-13.1 
-22.4 
-22.9 

-30.4 
-27.4 

-11.5 

-  8.3 

-  9.4 

-U.7 
-10.1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-36.9 

-27.7 
•  28.4 
-32.7 
-31.5 

-31.2 

-31.4 
-31.1 
-11.7 
-28.7 

-26,7 
-23,1 

-20.7 
-24.7 

-24.1 

.18.9 
-11.8 
-15,7 
-10.2 
-14.0 

-  1 

.3    10.7 
.5     9.0 
.4     9.6 
.5    10.7 
.1     9.3 

14.1 
12.2 

14,4 

11.7 
14.5 

9,6 
9.3 
10. 1 
6.2 

11.7 

4.7 
2.2 
2.7 
3.0 

-   .4 

-  7.3 

-  9.S 

-  6,3 
.  2,6 
.12.8 

-21.7 
-18.6 
-22.7 
-24.9 
-17.7 

•  24. B 
-23.7 
-29.9 

•  10,4 
-29.5 

-10.7 

-  9.S 

-  9.9 

-  9.7 
-10.4 

MEAN 
CLINO 

-30.6 
-29.3 

-30.6 
-29.4 

-24.8 
-23,8 

.14.7 
-14.6 

; 

.9     9.7 

,8     9.8 

13.5 
13.3 

10.3 
10.3 

2.4 
2,7 

-  8.1 

-  7.2 

-21.2 
-20.6 

-26.5 

-27.1 

-10.1 
•  9.7 

PRECIPITATION 

-M 

YEAR 

JAN 

FF8 

MAR 

APR 

»4Y 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1958 
1959 
I960 


11 

- 

«0 

229 

10 

302 

22.0    25.5 


1961  4  12  li  So  50  22  36  5l  8  35  25  14  325 

1962  31  27  1?  21       8  1.5  71  51  17  20  14  »4  351 

1963  35  10  22  19       4  22  62  21  S  48  19  13  274 

1964  22  16       5  8       8  38  62  19  11  35  20  29  273 
1963  16  g  11  20  30  21  46  90  21  24  13  29  325 

1966  1  9  3?  7  31  12  33  14  59  23  9  24  255 

1967  20  9  24  10  31  31  10  19  22  12  14  19  277 

1969  45  16       9  2  21  2  5  17  5  43  6  15  196 
1»69      7  »  10  3  12  7  27  164  6  13  16  20  296 

1970  7  9       9  lo  15  27  29  99  J9  43  15  19  279 

MEAN  18. I  12.5  15,2  14.8  21,0  22.7  40.0  53.5  19, l  31,8  15,0  20.7  285. 
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CANADA 


WMO  7407ft   71  47N  103  32W    30  M 


STATION  PRESSURE  M* 


YEAR 

1'61 
1962 

1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1014 
1007 
1017 
1004 
1013 

1023 
1014 
1020 
1025 
1016 


FEB 

10O8 
1020 
1019 
1009 
1012 

1014 

1007 
1018 
1018 
1013 


MAR 

1020 
1029 
1011 
1010 
1019 

1023 
1007 
1017 
1019 
1023 


APR 

1019 
1013 
1019 
1013 
1013 

1019 
1011 

1017 

ioia 


MAY 

1016 
1017 
1013 
101» 
1014 

1015 
10U 
1017 
1015 
1018 


JUN 

1010 
1012 
1013 
1003 
1012 

1006 
1008 
1012 
1012 
1004 


JUL 

100« 
1014 
1010 
1001 

1C11 

1009 
100* 
1015 
1003 
1009 


AUG 

1007 
1009 
1005 
1014 
1010 

1010 
1003 
1012 
1009 
1009 


SEP 

1010 

moe 

1007 
1013 
1009 

1012 
1006 
1013 
1009 
1007 


OCT 

1009 
1012 
1000 
1012 
1004 

1016 
1006 
1015 
1006 
1010 


NOV 

1011 

1011 
1012 
1012 
1020 

1009 
1009 
1014 
1009 
1011 


DEC 

1013 
1010 
1016 
1007 
1009 

1009 
1014 
1016 
1013 
1013 


MEAN   1013.3  1014.0  1017,8  1013.8  1015,1  1009.2  1008,2  1008.8  1009,4  1009,2  1011.8  1012.6 
CLINO   1014.1  1013.5  1017,4  1017.0  10l5,5  1010.8  1008.3  1006.6  1009,8  1008,4  1011.6  1011.0 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

l97o 


1018 
1011 
1021 
1008 
1017 

1027 
1018 
1024 
1029 
1020 


1012 
1023 
1021 
1013 
1016 

1017 

1011 
1022 
1022 
10)9 


1024 
1033 
101* 
1013 
1022 

1027 
1011 

1020 
1023 
1026 


APR 

1022 
1016 
1022 
1016 
1017 

1023 
1015 
1020 
1022 


MAY 

1019 
1020 
1016 
1018 
1017 

1018 
1015 
1020 
1018 
1021 


JUN 

1013 
1015 
1016 
1006 
1013 

1009 
1011 
1015 
1015 
1007 


JUL 

1009 
1017 
1013 
1004 
1015 

1012 
1007 
1018 
100ft 
1012 


AUG 

1011 
1012 
1008 
1018 
1013 

1013 
1006 
1015 
1013 
1012 


SEP 

1013 

1012 
1011 
1016 
1013 

1016 
1009 
1016 
1012 
1011 


OCT 

1012 
1016 
1004 
1013 
1008 

1020 
1009 
1019 
1012 
1014 


NOV 

1015 
1015 
1015 
1015 
1023 

1013 
1012 
1017 
1013 
1015 


DEC 

1016 
1013 
1019 
1011 
1013 

1013 
1017 
1020 
1019 
1016 


MEAN   1019.3  1017.8  1021.3  1019.2  1018,2  1012.2  1011.3  1012.1  1012,9  1012.9  1015.3  1016.1 
CLINO   1017.8  1017.1  1021,1  10*0. >  1018,9  1014.2  1011.5  1011.8  1013,1  1011,9  1015.2  1014,6 


MEAN 

1012 
1014 
1012 
1009 
1012 

1014 
1008 
1016 
1013 


1012.3 
1012.2 


MEAN 

1016 
1017 
1015 
1013 
1016 

1017 
1012 
1019 
1017 


1015.7 
1015.6 


TEMPERATURE  DE 

8  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-3*. 3 

-33.7 
-37.3 
-35.9 
-32.7 

-35.4 

-35.0 
-33.1 
-3B.5 
-36.4 

-36.6 
-27.3 
-37.9 
-36.3 
-34,0 

-2a. 2 

-24.0 
-23.7 
-31.2 
-26.4 

-12.7 
-13.4 
-11.4 
-14.2 
-U.2 

- 

1.7 
1.2 
1.1 
1.4 
3.0 

1.3 
6,4 

4.8 

,4 

1.7 

1 
1 

g 

7 

1 

6 

.2 

-11.4 
-10.2 

.  8,8 
-10.2 
-10.8 

-20.5 
-18,5 
-22.2 
-21. 8 

-18,7 

-27.6 
-28.1 
-23.9 
-26.1 
-21.6 

-33.2 

-30.4 
-29.9 
-32.1 
-33.9 

-19.7 
-17.7 
-18.7 
-20.5 
-18.8 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-38.8 
-34.8 
-37.9 
-33.1 
-31.8 

•  34.4 
-37.7 
-40.1 
-36.2 
-34.8 

-34,2 
-33,3 

-32,6 
-33,0 
-32,7 

-26.7 
-25.6 
-25.9 
.25.3 

-29.7 

•  9,5 

-  8,7 
-11.4 
-12.0 
-13.3 

- 

1.2 
2.5 
.1 
2.1 
2.9 

3.6 
1.4 
3,9 
1.3 
3.0 

2 
1 

,7 

2 
8 
2 
8 

-10.2 
.  8,9 

-  7.7 

-  7,4 
•  6,9 

-23.8 
-17.3 
-16,3 
-16,8 
-20,2 

-29.0 
-34.1 
-32.6 
-30.4 
-27.9 

-33,3 
-29,4 
-34,7 
-30.4 
-35.7 

-19.6 
-19.4 
-19.3 
-18.9 
-19.3 

MEAN 
CLINO 

-35.0 
-35.1 

-36-2 
-36.4 

-34,2 
-34,4 

-26.3 
-25.6 

-11.8 
-U.7 

„ 

1.5 
.8 

2.8 
3,3 

1 

.9 

.1 

•  9,3 
.  8,8 

-19.6 
•  19,4 

-28.1 
-28.2 

-32.3 
-32.5 

-19.2 

-19.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FFB 

1961  5  i 

1962  3  0 

1963  3 

1964  3 
196)  0 


APR 


MAY 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


TOTAL 


4 

9 

12 

30 

7 

12 

20 

3 

0 

125 

1 

11 

31 

8 

14 

7 

4 

4 

9 

96 

3 

13 

2 

15 

47 

7 

12 

10 

1 

136 

3 

11 

8 

14 

13 

6 

1 

4 

0 

67 

12 

14 

19 

18 

15 

11 

6 

10 

2 

117 

0 

20 

13 

8 

33 

2 

12 

3 

12 

107 

6 

10 

6 

40 

24 

9 

25 

3 

1 

143 

0 

6 

7 

4 

30 

20 

14 

0 

1 

66 

4 

9 

9 

40 

40 

47 

14 

6 

2 

181 

2 

7 

26 

12 

13 

10 

7 

7 

3 

101 

3.7 

11.2 

13.3 

20,9 

23.6 

13,1 

11.5 

5.0 

3.1 

115.9 

4 

9 

8 

21 

22 

15 

10 

4 

2 

102 

NORTH  AMERICA  8, 

KAMLOOPS  CANADA  WMC1  72887   50  42N  120  27W   346  M 

NOTES  ON  PACE  40 

STATION  PRESSU"E  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     DCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

979 

972 

969 

973 

972 

973 

975 

975 

975 

975 

„ 

975 

_ 

1962 

984 

97« 

974 

973 

- 

_ 

975 

973 

974 

975 

973 

■ 

_ 

1963 

- 

„ 

971 

97o 

974 

971 

972 

975 

973 

973 

971 

982 

_ 

196* 

970 

980 

- 

973 

- 

971 

972 

973 

975 

977 

975 

971 

_ 

1965 

- 

974 

981 

971 

973 

972 

974 

973 

976 

975 

973 

972 

- 

1966 

_ 

974 

973 

976 

973 

973 

973 

974 

974 

975 

974 

972 

1967 

971 

976 

971 

97l 

975 

972 

974 

974 

972 

972 

977 

976 

973 

1968 

975 

979 

973 

975 

973 

973 

974 

972 

974 

972 

974 

974 

974 

1969 

974 

970 

978 

971 

974 

970 

974 

972 

972 

977 

977 

976 

974 

1970 

975 

980 

977 

973 

975 

971 

972 

972 

976 

975 

975 

971 

974 

MEAN 

975.4 

97}. 4 

974.1 

972.6 

973.6 

971.8 

973.5 

973.3 

974.1 

974.6 

974.3 

974.3 

973.9 

CLINO 

975.° 

975.5 

973.7 

972.9 

973.1 

971.9 

973.7 

973.4 

974,3 

975.3 

975.8 

975.6 

974.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
1964 
19&5 

1022 
1027 

1013 

1014 
1017 

1023 
1018 

1011 
1016 
1013 

102* 

1015 

10U 

10U 

1015 
1013 

1013 
1015 
1015 

1013 

1012 
1013 
1013 

1015 
1016 
1013 
1013 
1015 

1015 
1014 
1015 
1014 
1015 

1"16 
1(115 
1015 
10J.7 
ini» 

1016 
1017 
1015 
1020 
1018 

101* 
101* 
1018 
1016 

1018 

1026 
1015 
1015 

- 

1966 
1967 

101* 

1017 
1019 

1016 
1013 

101s 

10U 

1015 
1017 

101* 
1013 

101* 
1015 

1016 
1015 

1016 

lfU4 

1018 
1015 

1017 
1020 

1015 
1019 

1016 

1968 

1969 
l970 

1018 
101R 
1019 

1QP2 
1013 
1024 

101* 

1«21 
1020 

1018 

101* 
1015 

1015 
1016 
1017 

1015 
1011 
1013 

1016 
1016 
101* 

1014 
1013 
101* 

i«l6 

1014 

1018 

101* 
1020 
1018 

1017 
1020 
1018 

1016 
1019 
101* 

1017 
1016 
1017 

MEAN 
CLINO 

1018.7 
1019.2 

1018.6 
1018.4 

1016.7 
1016,1 

101*. 7 
1014.7 

1015.4 
101*. 5 

1013.0 
1013.1 

101*. 7 
1014.7 

101*. 5 
101*. 5 

1015.9 
1015.8 

1017.1 

1017,4 

1017.1 
1018.5 

1017.7 
1018,6 

1016.2 
1016.3 

TEMPERATURF  Off.  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-  1.1 

2'4 

5.7 

9.4 

15.2 

21.2 

22,7 

22.3 

13.2 

7.0 

-   .9 

, 

4.0 

9.4 

1962 

-  7.0 

-  2.* 

1.1 

10.8 

12.7 

17.3 

19,9 

18.7 

1*.3 

8,7 

9.6 

1.1 

8.3 

1963 

-  8.6 

1.* 

5.3 

9.8 

l*,o 

18.0 

19,* 

20.9 

17.9 

10,9 

2.7 

• 

2.6 

9.1 

196* 

-  1.7 

1.1 

3,7 

8.3 

13.1 

17.2 

20,2 

17.9 

12.7 

8,3 

1.6 

• 

9,* 

7.8 

1965 

-  5.0 

-  1.9 

1.2 

9.7 

12.9 

18.1 

21,9 

19.9 

12.9 

10.1 

1.9 

- 

2.5 

8.2 

1966 

-  6.6 

.1 

*.9 

8.5 

l*.l 

16.* 

19.1 

19.2 

16.7 

9.0 

1.5 

,1 

8.6 

196T 

•  1.8 

1.8 

3.1 

7.6 

13.4 

20.2 

20,7 

22.7 

16.2 

9,3 

2.2 

- 

2.1 

9.6 

1968 

-  3.4 

-   .1 

6,3 

7.9 

13.3 

16.6 

21.2 

16.7 

1*,7 

8.2 

2.6 

m 

6.5 

8.3 

1969 

-16.6 

-  3.8 

3,6 

10. 1 

15.2 

21.0 

19.3 

18.5 

1*.5 

7.* 

3.3 

.0 

7.7 

1970 

-  5.9 

.9 

*.* 

8.1 

13.7 

20.3 

21,8 

20.* 

12,2 

6,8 

-   .9 

' 

5,0 

6.1 

MEAN 

•  5.8 

-   .1 

3,9 

9.0 

13.8 

18.6 

20,6 

19.9 

1*,7 

6,6 

1.8 

. 

3.1 

8.5 

CLINO 

-  6.0 

-  1.3 

3,6 

9.3 

1*.3 

18.0 

20,9 

19.7 

15.0 

6.* 

1.7 

» 

2.6 

8.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

22 

u 

8 

14 

23 

16 

27 

2* 

26 

9 

23 

12 

262 

1962 

53 

9 

4 

10 

39 

7 

*2 

*7 

29 

25 

12 

7 

26* 

1963 

26 

2 

4 

20 

4 

23 

*1 

2* 

2* 

15 

12 

19 

226 

1964 

26 

6 

4 

7 

1* 

53 

31 

26 

50 

2 

28 

*3 

292 

1965 

37 

24 

? 

5 

4 

11 

12 

76 

19 

3 

19 

64 

256 

1966 

39 

9 

2 

15 

23 

25 

69 

18 

11 

16 

46 

>1 

304 

1967 

41 

It 

15 

9 

13 

2 

12 

8 

* 

51 

10 

*8 

236 

1968 

16 

6 

1» 

5 

41 

17 

8 

»2 

27 

17 

22 

*5 

251 

1969 

*0 

9 

15 

*l 

1* 

51 

53 

16 

♦  0 

21 

16 

*2 

362 

1970 

30 

3 

10 

10 

7 

25 

1 

19 

1» 

15 

33 

28 

196 

MEAN 

33.2 

10.5 

7,7 

13.6 

18.  2 

23.0 

29.6 

29.* 

2*. 9 

17.* 

22.5 

16.9 

266 

CLINO 

29 

15 

8 

12 

19 

36 

26 

27 

20 

19 

21 

21 

261 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


KAPUSKASIN6 
NOTES  ON  PAGE  40 


CANADA 


WMO  7*831   *9  2JN   82  28W   229  H 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


DEC 


1961 

989 

99i 

987 

98* 

989 

98* 

986 

988 

987 

987 

987 

985 

987 

l«62 

986 

992 

992 

98b 

988 

989 

986 

987 

987 

986 

990 

986 

988 

1963 

986 

986 

98* 

985 

988 

986 

985 

987 

991 

988 

98* 

988 

987 

196* 

982 

981 

987 

987 

98* 

98* 

987 

98* 

987 

986 

987 

990 

986 

1963 

986 

985 

991 

988 

983 

988 

985 

985 

988 

983 

985 

986 

986 

1966 

992 

990 

987 

988 

986 

986 

98* 

986 

985 

981 

989 

989 

987 

1967 

986 

987 

990 

989 

987 

987 

98* 

988 

990 

986 

983 

987 

987 

1968 

996 

985 

986 

985 

987 

983 

986 

987 

987 

983 

986 

987 

987 

1969 

988 

992 

987 

988 

987 

981 

986 

98* 

990 

987 

98* 

988 

987 

1970 

986 

987 

988 

9«3 

990 

986 

985 

985 

985 

989 

987 

989 

987 

MEAN 

9B7.7 

987.6 

988.1 

986. T 

987.1 

983.6 

983.* 

986.1 

987.7 

985.6 

986.2 

987.5 

986.8 

CLINO 

987.6 

987.1 

988,0 

986.3 

986,9 

985.2 

985.* 

986.2 

987,3 

986,6 

985.7 

987,5 

986.7 

SEA  LEVEL  PRES5U»E  MR 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAY 


OCT 


DEC 


1961 

1019 

1021 

1017 

1012 

1017 

1012 

1013 

1016 

1015 

1015 

1016 

101* 

1016 

1962 

1016 

1022 

1021 

1016 

1016 

1017 

1013 

101* 

1015 

1014 

1019 

1016 

1017 

1963 

1016 

1016 

1016 

10U 

1016 

101* 

1012 

1015 

1019 

1016 

1012 

1018 

1015 

196* 

1011 

1011 

1017 

1016 

1012 

1012 

1015 

1011 

1015 

101* 

1016 

1020 

101* 

1965 

1016 

101* 

1021 

1017 

1013 

1016 

1013 

1013 

1017 

1012 

101* 

1015 

1015 

1966 

1022 

1020 

1016 

1017 

1015 

101* 

1012 

101* 

1013 

1010 

1018 

1019 

1016 

1967 

1016 

1017 

1020 

1017 

1015 

1013 

1012 

1016 

1018 

1014 

1012 

1017 

1016 

1968 

1026 

1013 

1013 

1013 

1015 

1013 

1013 

1015 

mis 

1011 

1015 

1017 

1015 

1969 

1018 

1022 

1016 

1017 

1015 

1009 

101* 

1011 

iota 

1016 

1013 

1018 

1016 

1970 

1016 

1017 

1017 

101* 

1018 

101* 

1012 

1012 

1013 

1018 

1016 

1019 

1016 

MEAN 

1017.6 

1017.5 

1017,6 

1015.) 

1015,2  1013.6 

1012,9 

1013.7 

lniS.8 

101*. 0 

1015.1 

1017.3 

1015.5 

LINO 

1017.6 

1016.8 

1017.3 

1015.1 

1013, 

1013.0 

1013,0 

101*. 0 

1<U5.* 

1015,0 

101*. 6 

1017.1 

1015.3 

TEMPERATURE  06*  C 


YEAR 


FEB 


DEC 


1961 

-20.  t, 

-13.7 

-  7,7 

1.3 

6.1 

12.1 

16,8 

15.6 

12.1 

*.8 
5.8 

- 

2.2 

-12.8 

1.0 

1962 

-21.3 

-20-3 

-  6.2 

•  9 

10.1 

13.2 

16,0 

1*.* 

9,3 

- 

2.7 

-U.5 

.2 

1963 

-20.9 

-19.1 

-10.7 

7,1 

1*.8 

17.9 

13.* 

8,9 

9.3 

- 

,9 

-17.3 

.3 

196* 

-13.7 

-1*.6 

-13.1 

10.7 

12.3 

17.1 

13.1 

9," 

3,3 

- 

5.1 

-18.6 

.2 

1965 

.19.8 

-18.7 

-12.0 

-   .2 

9,2 

13.3 

13.3 

12.* 

8,5 

3.3 

- 

5.* 

-10.8 

-   .6 

1966 

-19.6 

-12.2 

-  7,9 

3.6 

15.1 

17,1 

13.9 

10,0 

3.1 

_ 

7.* 

-1*,9 

.3 

1967 

-19.* 

-21.5 

-10.7 

-  I'.b 

5.2 

13.2 

16,1 

14.* 

11.* 

3.9 

- 

5.8 

-11.8 

-   .* 

1968 

-19.2 

-19.2 

-  6,9 

2.4 

9,3 

13.2 

15,6 

1*.6 

13.* 

6,6 

- 

5.6 

-i*.l 

.8 

1969 

-1*.* 

-12.6 

-11.6 

■  1 

7,0 

11.* 

1A.8 

17.5 

9.2 

2.3 

- 

3.8 

-12.8 

.7 

1970 

-19.9 

-19.3 

-  8,8 

5.8 

1*.2 

18,0 

16.6 

10,8 

7.8 

- 

*.5 

-17.3 

.3 

MEAN 

-18.9 

-17.1 

-  9,6 

7,6 

13.3 

16,5 

1*.6 

10.3 

3.0 

_ 

*.3 

-U.5 

.3 

CLINO 

-18.2 

-13.8 

-  9,1 

7,6 

l*.l 

16.9 

15.3 

10.* 

5.1 

- 

*.2 

-U.1 

.7 

PRECIPITATION  mm 


FEB 


SEP 


DEC 


1961 

19      73      63 

23 

92 

79 

1*1 

11* 

15* 

92 

68 

38 

978 

1962 

41      3 

I      22 

39 

162 

51 

120 

160 

128 

38 

*5 

13 

890 

1963 

19      *■ 

r    3i 

63 

66 

65 

132 

8* 

*7 

16 

101 

*» 

722 

196* 

77      * 

!      72 

so 

138 

1*6 

117 

163 

78 

68 

113 

*7 

HI* 

1965 

6*      Bj 

1      20 

20 

106 

57 

86 

70 

123 

79 

57 

35 

820 

1966 

73      1 

1              91 

43 

*0 

77 

112 

13* 

9* 

167 

13* 

63 

1093 

1967 

93      * 

L      70 

86 

3* 

61 

90 

8* 

17 

88 

88 

37 

829 

196B 

23      6( 

)      90 

•♦ 

10 

113 

23* 

30 

125 

123 

77 

105 

no* 

1969 

98      ?< 

)      18 

96 

60 

99 

14* 

I'e 

91 

98 

85 

35 

951 

1970 

*0      11 

»      37 

35 

79 

78 

59 

96 

83 

56 

99 

55 

73B 

MEAN 

5*. 9    «( 

.5    51.6 

49.3 

80,9 

82.6 

123.5 

111.3 

9*.  2 

82.5 

88.7 

97.9 

925.9 

CLINO 

53      41 

r     5* 

51 

79 

85 

96 

92 

92 

78 

87 

96 

871 

NORTH  AMERICA  83 

LANGARA  CANADA  WHO  72899   5*  15N  133  03W    35  M 

NOTES  ON  PAGF  40 

STATION  PRESSu't  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1001 

998 

999 

1010 

ion 

1011 

1017 

1013 

1012 

100* 

1003 

1002 

1007 

1962 

1011 

1010 

iooe 

1005 

1013 

1012 

1017 

1010 

1007 

1003 

995 

100* 

1008 

1963 

1018 

1Q"2 

1009 

1006 

1011 

1011 

1013 

1015 

100* 

996 

997 

1006 

1007 

196* 

996 

1011 

100* 

1010 

1013 

1010 

1009 

1009 

1010 

100* 

100* 

998 

1007 

1963 

1002 

1005 

1018 

1007 

1013 

1013 

101* 

1013 

1*17 

1000 

1001 

1000 

1009 

1966 

1001 

1005 

999 

1015 

1010 

1009 

101* 

1012 

1007 

1005 

1005 

997 

1007 

1967 

998 

100* 

1007 

loll 

1013 

101* 

1013 

1012 

100* 

1000 

1008 

- 

- 

1968 

. 

1006 

100* 

1010 

1013 

1012 

1015 

1010 

1009 

999 

999 

1002 

- 

1969 

1003 

9«7 

1012 

1002 

1012 

1011 

• 

m 

1003 

1009 

1000 

a 

. 

1970 

1001 

10O9 

1010 

1007 

ion 

ion 

1013 

1012 

1009 

1006 

100* 

- 

- 

MEAN 

1003.* 

1004.7 

1007.0 

1008.3 

1012.0 

1011.* 

1013,9 

10U.8 

1008,* 

1002,6 

1001.6 

1001.3 

1007.2 

CUNO 

100*. 1 

'00*. 6 

1006,0 

1008. 1 

1011.5 

1010.8 

1013,5 

10U.6 

1009,0 

1003,* 

1002.6 

1002,1 

1007.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1006 
1016 
102* 
1001 
1007 

1003 
1015 
1007 
1016 
1010 

ioo* 

1013 
101* 
1009 
102'' 

1015 
1010 

loll 

1015 
1012 

1016 
1018 
1016 
1018 
101B 

1016 
1017 
1016 
1015 
1018 

1021 
1022 
1018 
101* 
1019 

1018 
1015 
1020 
101* 
1018 

1017 
1012 
1009 
1015 
1022 

10O9 
1008 
1001 
1009 
1005 

1008 
1000 
1002 
1009 
1006 

1007 
1009 

ion 

1003 
1003 

1012 
1013 
1012 
1012 
101* 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1006 
1003 

1008 
1006 

1010 
1009 
1010 
1002 
101* 

100* 

1012 
100'' 
1017 
1015 

1020 
1016 
1015 
1007 
1012 

1015 
101B 
1017 
1017 
1016 

101* 
1019 
1017 
1016 
1016 

1019 

1018 
1019 

1018 

1017 
1017 
101* 

1017 

1012 

1008 
1013 
1010 
101* 

1010 
1005 
1003 
101* 
1011 

1010 
1013 

100* 
1005 
1009 

1002 
1007 

1012 

MEAN 
CLINO 

1008.6 
1009.1 

1009.6 
1009.6 

1012,0 

1011,0 

1013.3 
1013.1 

1016,9 

1016,5 

1016.* 
1015.7 

1018,7 

1018.5 

1016.7 
1016,5 

1013,2 

1013,9 

1007.5 
1008,3 

1006.6 
1007.6 

1006.3 

1007,0 

1012.2 
1012.2 

TEMPERATURE  Of 

;e  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

5.1 
*.* 
*.3 
3.7 

2.0 

*-7 
3.9 
6.9 

*.e 

3.1 

■5.1 
3,2 

*,6 
3.7 
*,3 

6.* 
3.6 
6.5 
*.9 
6.2 

9.3 
7.5 
9.2 

7.2 

6.8 

11.0 
9.8 
10.2 
10.6 
10.1 

12,8 
12.1 
13.1 
11.8 
12.1 

13.8 
13.3 
1*.S 
12.8 
12.8 

12.* 
12.1 
1*.2 
11.2 
11.7 

8.7 
9.6 
9.* 
8,8 
9,3 

*.e 

6.* 

*.o 
*,* 

5.5 

3.9 
5.* 
9.7 
-   .1 
2.3 

8.2 
7.8 
8.6 
7.0 
7.2 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1.* 
2.7 
1.* 
-  3.1 
2.2 

3-8 
*.2 
3-8 
2.1 
6.1 

*,* 
2,* 

5,0 
*.? 

3,8 

3.* 
3.9 
5.2 
5.* 

5.8 

7.1 
B.7 
8.* 
B.9 
7.8 

10.2 
10.5 
10.8 
10.6 
10.2 

12,2 

12,* 
13.* 
12,1 
11.3 

12.9 

1*.5 
13.* 
11.7 
12.0 

12,1 
12.9 
11.6 
11.9 
11.1 

7.8 
8,9 
8.2 
9,9 

8.2 

*.e 

6.2 
6.1 
6.9 

5.3 

*.l 

*.* 

.* 

5.5 

1.8 

7.2 

7.8 
7.3 
7.2 
7.3 

MEAN 
CLINO 

2.* 
2.5 

*.3 
3.6 

*,3 
3,9 

5.7 
5. 8 

8.1 
B.3 

10.* 
10.* 

12,3 

12.* 

13.2 

13.3 

12.1 
12.2 

8.9 
9.0 

5.* 
5,6 

3.3 
3.6 

7.5 
7,6 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

152 

17* 

128 

I  BO 

72 

92 

33 

120 

119 

*08 

IB* 

235 

18*7 

1962 

276 

26 

99 

1*0 

67 

1*7 

*6 

182 

173 

2*6 

237 

229 

1898 

1963 

91 

18* 

76 

90 

107 

1*0 

*8 

20 

236 

303 

199 

186 

1700 

196* 

216 

1"1 

171 

169 

73 

81 

109 

122 

20* 

2*9 

135 

203 

19*5 

1965 

166 

204 

21 

52 

100 

61 

*8 

** 

59 

306 

132 

200 

1393 

1966 

182 

169 

20* 

62 

160 

91 

*7 

73 

13* 

313 

152 

1»5 

1772 

1967 

20* 

212 

70 

♦9 

119 

*6 

112 

172 

27* 

221 

1*0 

- 

- 

1968 

170 

31 

100 

lBo 

SB 

67 

56 

9* 

267 

207 

20* 

1*7 

1601 

1969 

75 

63 

*2 

136 

61 

38 

100 

199 

132 

12* 

360 

190 

15*2 

1970 

1*2 

116 

136 

129 

105 

117 

111 

Hi 

190 

267 

83 

13* 

1671 

MEAN 

167.* 

139.2 

10*. 7 

118.7 

92.* 

88.0 

71.0 

116.7 

180.8 

26*.* 

18*. 6 

189.9 

1717.8 

CLINO 

160 

130 

13* 

116 

S3 

8* 

80 

103 

160 

251 

191 

IBS 

1676 

84  WORLD  WEATHER  RECORDS 

LETHBRIDCE  CANADA  WMD  7287*   49  38N  112  48W   916  M 

NOTES  ON  PAGE  40 

STATION  PRESSUBE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

910 

90S 

903 

906 

908 

908 

911 

911 

908 

907 

906 

906 

907 

1962 

911 

907 

907 

907 

906 

907 

911 

908 

909 

908 

905 

909 

908 

1963 

911 

908 

904 

905 

909 

905 

907 

911 

909 

908 

905 

913 

908 

1964 

902 

906 

905 

90S 

906 

906 

908 

907 

909 

910 

907 

903 

906 

1965 

906 

90J 

914 

906 

907 

- 

90" 

- 

911 

909 

906 

904 

- 

1966 

908 

90S 

907 

909 

906 

907 

908 

910 

909 

90S 

907 

90S 

907 

1967 

904 

906 

906 

907 

909 

909 

909 

911 

906 

906 

907 

906 

907 

1968 

908 

911 

907 

907 

9o8 

907 

911 

909 

907 

9o5 

906 

906 

908 

1969 

907 

9o* 

910 

905 

909 

908 

909 

906 

907 

910 

908 

906 

907 

1970 

907 

911 

908 

906 

909 

906 

908 

908 

908 

907 

907 

903 

907 

MEAN 

907.4 

906.8 

907.1 

906.3 

907.7 

907.0 

909.1 

909.0 

908,5 

907.8 

906.4 

906.1 

907 

CLIND 

907.2 

90&.9 

906,7 

906.7 

907.7 

906.9 

909,4 

909.0 

908.7 

908,1 

907.2 

906.4 

907 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 


DEC 


1961 

1021 

1015 

1012 

iois 

1014 

1013 

1016 

1016 

1016 

1014 

1016 

1017 

1015 

1962 

1023 

1019 

1018 

loU 

1013 

1012 

1016 

1013 

1016 

1015 

1014 

1020 

1016 

1963 

1024 

1018 

1012 

1013 

1016 

1011 

1012 

1017 

1015 

101* 

1014 

1025 

1016 

1964 

1012 

1015 

1015 

1013 

1013 

1012 

1012 

1013 

1016 

1017 

1017 

1017 

1014 

1965 

1018 

1  016 

1026 

lOU 

1013 

- 

1014 

- 

1019 

1013 

1016 

1013 

- 

1966 

1022 

1016 

1016 

1018 

1"13 

1013 

1013 

1015 

1015 

1013 

1018 

1013 

1016 

1967 

1015 

1016 

1017 

1017 

1016 

1015 

1014 

1016 

1013 

1013 

1016 

1017 

1015 

1968 

1020 

1022 

1015 

1015 

1015 

1013 

1016 

1015 

1013 

1013 

1015 

1019 

1016 

1969 

1023 

1016 

1021 

1012 

1015 

1014 

1014 

1011 

1013 

1019 

1017 

1016 

1016 

1970 

1020 

1021 

1019 

1014 

1015 

1011 

1013 

1012 

1015 

1015 

1018 

1014 

1016 

MEAN 

1019, 

18 

1017. 

4 

1017, 

,1 

1014, 

5 

1014, 

3 

1012, 

,7 

1014, 

.0 

1014, 

,2 

1015, 

,1 

1015, 

0 

1016, 

,1 

1017, 

5 

1015.6 

CLINO 

1019, 

6 

1017. 

7 

1016, 

0 

1013. 

0 

1014, 

4 

1012, 

,5 

1014, 

6 

1014, 

,2 

1015, 

3 

1015, 

8 

1016, 

,9 

1017, 

4 

1015.9 

TEMPERATURE 

Hi 

■s  c 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

-  1, 

9 

-  1. 

5 

1, 

« 

4. 

3 

11, 

* 

19. 

8 

19, 

3 

20, 

,9 

9, 

9 

6, 

7 

-  2, 

4 

-  8, 

4 

6.7 

1962 

-  7. 

3 

-  9. 

1 

-  5, 

(3 

8. 

9 

10. 

7 

16, 

3 

17, 

6 

18, 

4 

13. 

1 

9, 

9 

3, 

2 

-  2, 

3 

6.2 

1963 

-12, 

0 

- 

3 

2, 

,2 

5, 

9 

11. 

1 

16, 

0 

18, 

,5 

18, 

,3 

16, 

B 

10, 

7 

, 

,6 

-  6. 

9 

6.6 

1964 

-  4, 

7 

9 

-  3, 

,  fl 

5. 

1 

10. 

8 

15, 

6 

19, 

6 

16, 

4 

10, 

1 

9, 

9 

-  2, 

6 

-16, 

2 

5.1 

1965 

-10. 

0 

-  6. 

1 

-  6, 

,*> 

3. 

7 

10. 

4 

14, 

1 

19, 

2 

18, 

3 

6, 

7 

11, 

1 

-  3, 

5 

-  6, 

4 

4.4 

1966 

-14, 

8 

-  5. 

e 

1, 

,4 

3. 

7 

12, 

2 

14, 

1 

IB, 

2 

16, 

,3 

U, 

,2 

7, 

il 

-  5, 

,2 

-  4, 

3 

4.8 

1967 

-  7, 

.8 

-  3. 

2 

-  4, 

9 

. 

7 

8, 

<J 

14, 

,0 

19, 

4 

19, 

3 

17, 

2 

8, 

2 

5 

-  6, 

7 

5.4 

1968 

-11, 

0 

-  2. 

2 

3, 

,7 

4. 

1 

9, 

3 

14, 

8 

17, 

5 

15, 

,6 

1?. 

,7 

6, 

a 

4 

-12, 

,7 

4.9 

1969 

-24, 

I 

-10- 

9 

-  3, 

5 

8. 

4 

12. 

1 

14, 

7 

17, 

2 

16, 

,9 

13. 

4 

3, 

3 

3! 

8 

-  2, 

8 

4.2 

1970 

-11, 

■t 

-  1. 

4 

-  2, 

,4 

3, 

8 

11, 

9 

18, 

5 

20, 

4 

19, 

,2 

11. 

7 

5, 

6 

-  4, 

6 

-  9, 

1 

5.2 

MEAN 

-10, 

s 

-  4. 

0 

-  1, 

8 

4, 

9 

10, 

9 

15, 

8 

18, 

7 

18, 

2 

12, 

,7 

7, 

9 

-  1, 

,1 

-  7, 

6 

5.3 

CLINO 

-  9, 

4 

-  5. 

6 

-  2, 

(■ 

5, 

3 

10. 

9 

14, 

9 

18, 

B 

17, 

6 

12, 

7 

7, 

6 

, 

7 

-  3, 

5 

5.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

8 

11 

26 

27 

48 

33 

74 

20 

73 

43 

11 

11 

385 

1962 

15 

20 

23 

7 

38 

45 

49 

11 

39 

4 

10 

10 

271 

1963 

28 

7 

6 

14 

8 

164 

59 

32 

21 

0 

12 

34 

405 

1964 

20 

10 

29 

74 

94 

72 

16 

7 

54 

2 

24 

51 

453 

1965 

24 

24 

22 

36 

47 

163 

68 

46 

71 

1 

35 

12 

549 

1966 

20 

11 

14 

*2 

43 

152 

98 

65 

1* 

37 

37 

U 

544 

1967 

13 

16 

56 

115 

56 

72 

9 

20 

13 

11 

14 

45 

440 

1968 

18 

2 

7 

31 

45 

71 

30 

56 

ue 

17 

2 

40 

457 

1969 

37 

15 

1* 

9 

40 

132 

39 

3 

1* 

13 

2 

4 

324 

1970 

26 

12 

30 

33 

23 

95 

P 

15 

39 

11 

27 

13 

332 

MEAN 

20.9 

12.8 

22,9 

40.8 

44.2 

99.9 

45,0 

29.5 

43,6 

13.9 

17.4 

23.1 

416.0 

CLINO 

23 

22 

26 

36 

51 

89 

45 

39 

37 

23 

23 

21 

436 

NORTH  AMERICA  85 

MA'UWAKl  CANADA  WMO  72722   46  23N   75  58W   170  M 

NOTES  ON  PAGF  40 

STATION  PRESSuBE  M* 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C      MEAN 


1961 

995 

997 

99* 

989 

995 

991 

993 

996 

996 

995 

995 

993 

99<, 

1962 

994 

99g 

996 

993 

995 

995 

993 

995 

995 

99* 

999 

993 

995 

1963 

995 

992 

993 

990 

995 

992 

992 

992 

999 

997 

991 

995 

994 

196* 

991 

9tb 

992 

997 

992 

992 

993 

992 

997 

995 

995 

997 

993 

196S 

99* 

993 

995 

99* 

99* 

995 

993 

992 

998 

991 

993 

99* 

994 

1966 

995 

908 

993 

995 

993 

994 

991 

993 

992 

992 

996 

996 

99* 

1967 

993 

903 

990 

995 

99* 

996 

993 

995 

997 

995 

991 

997 

995 

1968 

1003 

988 

993 

99* 

993 

992 

995 

995 

997 

993 

993 

992 

99* 

1969 

996 

996 

990 

995 

99* 

990 

99* 

993 

997 

997 

99* 

993 

99* 

1970 

993 

994 

993 

993 

997 

993 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

99*. 9 

993.7 

993.  n 

993.5 

99*. 2 

993. 0 

993.0 

993.7 

996.* 

99*. 3 

99*. 1 

99*,* 

99*.  1 

CLINO 

995.3 

993.2 

993,7 

993.6 

993.9 

992.* 

993,1 

993. 8 

995,9 

995,5 

99*. 0 

99*. 8 

99*.  1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1017 

1019 

101* 

1009 

1015 

1012 

1013 

1016 

1017 

1016 

1017 

101* 

1015 

1962 

1016 

10?0 

101a 

IOU 

1016 

1015 

1013 

1015 

1016 

10H 

1021 

1015 

1016 

1963 

1017 

1013 

1015 

10U 

1016 

1012 

1012 

1013 

1020 

1018 

1012 

1017 

1015 

196* 

1013 

1010 

1013 

ioie 

1013 

1012 

101* 

1013 

1^17 

1016 

1017 

1019 

1015 

1965 

101* 

101* 

1017 

1015 

101* 

1015 

1613 

1012 

1019 

1012 

1015 

1015 

1015 

1966 

1017 

10?0 

1015 

1016 

101* 

101* 

1012 

1013 

IBIS 

1012 

1017 

1017 

1015 

1967 

1015 

1015 

1021 

1016 

101* 

1016 

1013 

1016 

1017 

1016 

1012 

1018 

1016 

1968 

1025 

1010 

101* 

1015 

101* 

1013 

1016 

1015 

IP17 

101* 

1014 

1013 

1015 

1969 

1018 

1017 

1012 

1016 

1015 

1011 

101* 

1013 

1018 

1018 

1015 

1015 

1015 

1970 

1016 

1016 

1015 

101* 

1017 

1013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

1017.0 

1015.6 

1015,6 

101*.* 

101*. 8 

1013.3 

1013.3 

1014.0 

1017.1 

1015.1 

1015.6 

1015.9 

1015.1 

CLINO 

1017.2 

1015.0 

1015,1 

101*. 6 

101*. 5 

1012.8 

1013,* 

101*. 2 

1016.5 

1016,3 

1015.1 

1016.5 

1015.1 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FFB     MAO     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-16.7 

-  8.7 

- 

5.1 

3.6 

9.2 

14.8 

18.* 

17.6 

16.1 

8.1 

,7 

-  7.1 

4.2 

1962 

-1*.9 

-15.8 

- 

3.7 

3.1 

12.* 

15.1 

16,1 

17.3 

11.6 

5.7 

-  2.1 

-10.7 

2.8 

1963 

-15.5 

-16.9 

- 

6.9 

3.1 

9.7 

17.1 

19.3 

14.7 

9.6 

9.1 

2.5 

-15,2 

2.6 

196* 

-  9.1 

-11.9 

. 

4,8 

3.6 

12.3 

1*.9 

19,3 

14.7 

11.1 

4.7 

-  1.7 

-  8.2 

3.7 

1965 

-14.3 

-12.8 

- 

6,2 

1.6 

11.* 

15.1 

15,3 

15.8 

12.2 

5.8 

-  2.3 

-  6.2 

3.0 

1966 

-12.7 

-  9.8 

_ 

3.2 

3.1 

8.6 

16.8 

18.2 

16.6 

10.7 

6.6 

1.2 

-  8.9 

4.0 

1967 

•  9.3 

-16.1 

- 

7,5 

2.6 

7.* 

16.9 

1R.5 

16.9 

12.6 

6,1 

-  2.2 

-  7.9 

3.2 

1968 

-15.8 

-13.* 

• 

2.9 

6.6 

10.2 

1*.6 

18,6 

15.9 

1*.9 

8,7 

-  2.3 

•  10.6 

1.7 

1969 

-10.3 

-  7.7 

. 

5,1 

1.1 

8.7 

15.* 

le.i 

18.8 

12.0 

5.6 

.3 

-10.2 

4.0 

1970 

-17.4 

-14.3 

- 

5,6 

1.7 

9.R 

1*.9 

19.2 

17.9 

12.* 

8.1 

.9 

-12.0 

3.1 

MEAN 

-13.6 

-12.7 

„ 

5.1 

1.5 

10,0 

15.6 

18.1 

16.6 

12.3 

6.9 

-   .5 

-  9.7 

3.5 

CLINO 

•  13.* 

-11.8 

- 

5.3 

1.8 

10,* 

15.8 

18,1 

16.8 

12.* 

6.8 

.1 

-  9,7 

3.7 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0«C     TOTAL 


1961 

33 

18 

4* 

86 

87 

76 

205 

110 

98 

35 

62 

103 

957 

1962 

66 

54 

46 

89 

73 

59 

82 

5* 

126 

75 

38 

65 

827 

1963 

36 

*I 

68 

•2 

48 

*9 

63 

128 

91 

16 

124 

15 

763 

1964 

57 

38 

49 

*1 

66 

*2 

75 

117 

43 

43 

83 

87 

741 

1963 

63 

R0 

19 

39 

93 

19 

93 

1»* 

148 

128 

85 

91 

1032 

1966 

** 

29 

65 

18 

30 

59 

71 

94 

79 

38 

100 

108 

775 

1967 

88 

73 

19 

72 

55 

126 

32 

93 

133 

147 

63 

69 

972 

1968 

*1 

70 

76 

*0 

39 

128 

80 

♦  2 

121 

54 

61 

64 

816 

1969 

63 

29 

28 

77 

98 

7* 

92 

66 

43 

72 

93 

60 

797 

1970 

28 

78 

39 

34 

112 

80 

178 

28 

80 

65 

83 

56 

861 

MEAN 

51.9 

51.2 

45.1 

37.8 

72.1 

71.2 

97.1 

92.6 

96.2 

69,3 

81.6 

69.8 

856.1 

CLINO 

5* 

47 

46 

60 

6* 

76 

86 

86 

90 

68 

7B 

62 

818 

86  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MASSET                                        CANADA  WMO  54  02N  132  OBW  m 

NOTES  ON  PACE  40 

TEMPERATURE  Oe8  C 

YEAR    JAN  F?»  MAR  A»R  MAY  jun     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 

1961  3.9  »-l  4,3  6.6  9,7  l  i .  8    14,9    15.2  12.1  6,7  3.8  3,0  8.2 

1962  3.7  2.8  2.6  3.9  7,9  10.8    13.6    13.9  12,9  9,3  6.1  3.0  7.9 

1963  3.6  6,9  3,6  6,1  8,8  u.4    14,0    14.5  14. 1  9,2  3.4  4.2  8.3 

1964  2.7  4,4  3.3  5.4  8.0  12.3    12.8    13,2  U.4  8,2  3.8  -  1.1  7.1 
1963      1.2  2.9  4,1  3.8  7.0  10.2    13,4    14.1  13.1  9,2  4.7  1,7  7.3 

1966  .2  3.5  4,8  5,6  7,7  U.3    14,2    13,6  12,8  7,1  4,5  3,4  7.4 

1967  2.2  4.7  2.1  6,1  8.9  12.1    14,3    16.0  13,1  8,0  5.6  3.6  8.1 

1968  .4  3.9  3,9......... 

MEAN      2,2  «.2  3,9  5.9  8.3  11.4    13,9    14.4  12,8  8,5  4.6  2.8  7.7 

CLINO      1.9  3.3  3,8  6.0  8.9  U.7    13,8    14.4  12,6  8,6  5.1  3,1  7.8 

PRECIPITATION  mm 

YEAR    JAN  FEB  *AR  A»R  *AY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  OeC     TOTAL 


1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

143 
197 

48 
210 

140 

171 

20 

177 

114 
111 

161 
53 
56 
78 
50 

97 

136 

«2 

89 

38 

60 

84 
104 

47 
107 

65 

89 

108 

79 

29 

24 
62 
53 

91 
44 

162 

86 

4 

89 

38 

100 
HI 
152 
121 
53 

263 
223 
234 
243 
272 

218 
194 
167 
167 
189 

163 
162 
190 
1*6 
2*1 

1627 
1*21 
1375 
1*76 
1312 

1966 
1967 
1968 

213 
185 

150 

127 

1*1 

64 

213 

78 
116 

»6 

58 

81 

71 

93 
32 

19 
121 

ffl 
36 

78 
220 

240 
147 

143 
157 

154 
276 

1*98 
1584 

MEAN 
CLINO 

160.  8 
136 

120.6 
118 

100,9 
112 

82.6 
91 

79.1 
65 

70.7 
65 

59.1 

61 

73.7 
72 

U9.3 

11* 

232,0 
198 

176.4 
182 

18T.7 
174 

1462.9 
1409 

NORTH  AMERICA 

mistass im  Post  Canada  wmq  50  25N     73  33w 

MOTES  ON  PAG?  40 


TEMPERATURE  DE 

i*.  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

*AY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1«61 
1962 
1963 
196* 
1965 

-25.0 
-22. S 
-21.8 
-16.3 
-24.2 

-18.2 
-22.8 
-22.2 
-17-0 
-20.6 

-10.5 
-  6,6 

-14.1 
-13.* 

■ 

2.0 
3.0 
1.6 

1.4 
1.* 

5.4 

6.7 
5.9 
6.7 
6.2 

11.4 
13.4 
13.7 
11.0 
13.6 

16.3 
15,2 
17,9 
16,7 
12.3 

15.3 
14.9 
12.8 
11.8 
12.2 

12.1 
8.7 
7.7 
8.6 
8.3 

4.4 
3,9 

5,8 
1.2 
1.3 

: 

1.7 
4.8 
2.1 
5.9 

a. 5 

-13.2 
-15.8 
-19.9 
-16.9 
-U.2 

-  .1 

-  1.1 

-  1.3 

-  2.4 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-17.5 
-20.2 

-23.8 

-14.9 
-22.8 

-19.6 

-22.7 

-  8,1 

-15,3 

-  8,4 

-U.8 
-10,8 

- 

3.8 

1.2 
2.6 

3.3 
2,1 

7.0 

13.6 
14.1 
12.8 

15.3 

15,3 

16,9 
14,9 
15,1 
17,3 

13.6 
14.8 
11.4 
15.4 
15.4 

8,4 
9,9 
13.3 
7.9 
8,9 

2.7 

5.4 
2.1 
5.6 

' 

3.6 
3.3 

5.9 

3.1 
4.0 

-14.3 

-12.5 

-15,3 
-18.6 

: 

MEAN 
CLINO 

-21.5 
-20.5 

-20.1 
-18.0 

-11.1 
-11. 1 

: 

1.3 
2.1 

5.4 
'.9 

13.2 

12.9 

15,8 
16,0 

13.8 
14.6 

9.4 
9,6 

3.6 
3.5 

m 

4.5 
4.5 

-15.6 
-15.6 

-  1.1 

-  .8 

PRECIPITATION  mm 


SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

17 

30 

41 

_ 

49 

51 

74 

. 

102 

36 

_ 

53 

1962 

. 

3* 

- 

39 

- 

• 

98 

102 

82 

41 

27 

29 

1963 

10 

14 

. 

42 

32 

87 

9<? 

48 

43 

35 

98 

30 

196* 

166 

95 

126 

. 

112 

188 

- 

124 

155 

- 

56 

86 

1965 

66 

202 

45 

8 

67 

94 

92 

179 

90 

76 

83 

94 

1966 

82 

72 

87 

m 

74 

62 

127 

160 

146 

130 

125 

69 

1967 

34 

45 

17 

31 

10 

40 

120 

166 

87 

- 

130 

- 

1968 

. 

70 

48 

91 

20 

89 

138 

178 

65 

69 

54 

1*2 

1969 

. 

, 

28 

23 

- 

- 

109 

123 

83 

86 

104 

140 

1970 

38 

*6 

61 

23 

• 

72 

102 

121 

98 

17 

64 

90 

MEAN 

59.0 

'2.0 

56,6 

36. T 

52.0 

85.4 

106.6 

133.7 

93.1 

61.3 

82.3 

81.4 

CLINO 

52 

57 

57 

35 

37 

86 

100 

107 

96 

37 

69 

39 

1096 


922.1 
831 


88  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MONTREAL  CANADA  WMO         45  30N   79  35W       K 

NOTES  ON  PAGE  41 

TEMPERATURE  0E"5  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A*R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-11.9 

-  6.0 

. 

2.1 

5.7 

13. S 

18.2 

21.5 

20.8 

19.9 

11.8 

3.8 

-  3.6 

7.6 

1962 

.  8.6 

-  9.3 

,6 

6.2 

13.3 

20.1 

19.7 

20.2 

14.7 

9,3 

1.8 

-  5.4 

7.1 

1963 

-  8.1 

-10.7 

- 

1.9 

6.7 

13.* 

20.1 

22.3 

18.5 

13.9 

13.8 

4.9 

-10.3 

6.9 

1964 

-  4.7 

-  6.0 

- 

,* 

7. J 

16.1 

19.6 

22.4 

18. 4 

15.4 

9.3 

2.6 

-  4.5 

8.0 

1963 

.  9.4 

-  7.8 

- 

1.1 

6.2 

15.3 

19.1 

19,9 

19.6 

16.3 

8.7 

,9 

-  3.1 

7.1 

1966 

-  9.1 

-  6.1 

.2 

6.4 

12.2 

19.4 

21.9 

20.5 

14.7 

9.8 

3.0 

•  4,9 

7.5 

1967 

-  5.2 

-11.2 

- 

3.4 

5.9 

10.4 

20.8 

22.3 

20.8 

16,6 

9.8 

1.2 

-  3.7 

7.0 

1968 

-12.2 

-  9.9 

.8 

lo.o 

13.4 

17.4 

22.1 

19.3 

18.2 

12.1 

1.0 

-  7.6 

7.1 

1969 

-  7.1 

-  3.1 

- 

2.1 

6.2 

12.3 

18.8 

21.7 

22.1 

15.5 

9.3 

3.7 

-  6.1 

7.4 

1970 

-13.1 

-  b.l 

- 

1.9 

7.2 

13.* 

19.6 

23.2 

22.2 

16.3 

11.9 

4.5 

•  8.9 

7.2 

MEAN 

-  8.9 

-  6.0 

_ 

1.1 

6.8 

1».» 

19.3 

21.7 

20.2 

16.2 

10,6 

2.9 

-  9.8 

7.3 

CLINO 

-  8.9 

-  7.6 

- 

Ii« 

6.7 

13.6 

19.1 

21.6 

20.4 

13.8 

10.1 

2.9 

-  3,7 

7.2 

PRECIPITATION  MM 


OCT     NOV     DEC 


1961 

33 

77 

8ft 

123 

56 

126 

74 

140 

19 

81 

68 

72 

949 

1962 

82 

72 

38 

113 

35 

57 

139 

*1 

70 

us 

39 

68 

892 

1963 

31 

56 

85 

80 

93 

101 

86 

169 

133 

17 

152 

29 

1032 

1964 

112 

31 

73 

64 

55 

50 

118 

90 

37 

46 

73 

76 

827 

1965 

75 

«1 

24 

72 

49 

18 

84 

198 

108 

137 

123 

35 

1024 

1966 

97 

«0 

63 

21 

51 

141 

72 

105 

83 

52 

95 

131 

991 

1967 

63 

54 

18 

73 

67 

136 

91 

»2 

43 

88 

94 

103 

912 

1968 

59 

40 

101 

60 

49 

89 

57 

87 

59 

70 

136 

131 

938 

1969 

83 

33 

51 

99 

119 

105 

83 

*6 

100 

62 

109 

127 

1037 

1970 

31 

57 

59 

76 

67 

73 

38 

68 

131 

88 

81 

123 

894 

MEAN 

66.6 

98.1 

59.4 

78.1 

64.1 

89.8 

84,2 

106.6 

78.3 

75.9 

97.0 

»1.5 

949.6 

CLINO 

80 

71 

73 

77 

75 

87 

93 

92 

87 

79 

93 

91 

999 

NORTH  AMERICA  89 

MONTREAl/OORVAL  CANADA  WMO  72627   *5  28N   73  45W    33  M 

NOTES  ON  PAGE  41 

STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT    NOV     D*C      MEAN 


1961 

1013 

1013 

1011 

1003 

1011 

1009 

1009 

1013 

1013 

1012 

1013 

1011 

1011 

1962 

1013 

1016 

1013 

1010 

1012 

1011 

1009 

1012 

1012 

1C10 

1016 

1011 

1012 

1963 

1013 

1011 

1011 

1007 

1012 

1008 

1008 

1008 

1015 

101* 

1008 

1013 

1011 

196* 

1010 

1003 

100» 

1013 

1009 

1008 

1010 

1009 

mi* 

1012 

1013 

1015 

1011 

1965 

1012 

1011 

1012 

10U 

1011 

1011 

1010 

1009 

1016 

1009 

1011 

1012 

1011 

1966 

1012 

1016 

1012 

1013 

1010 

1011 

1008 

1009 

1009 

1010 

1013 

1013 

1012 

1967 

1012 

1011 

1018 

1012 

1011 

1013 

1010 

1012 

1013 

1013 

1009 

1015 

1012 

1968 

1021 

1006 

1010 

ion 

1010 

1009 

1012 

1011 

101* 

1011 

1010 

1009 

1011 

1969 

101* 

1012 

1007 

ion 

1011 

1007 

1010 

1009 

101* 

101* 

1012 

1010 

1011 

1970 

ion 

1011 

1011 

1010 

1013 

1009 

1009 

1009 

1012 

1013 

1013 

1012 

1012 

MEAN 

1013.1 

1011.5 

1011,* 

1010.5 

10U.0 

1009.5 

1009,3 

1010.1 

1013,2 

1012.3 

1012.0 

1012.1 

1011 

CLINQ 

1012.3 

1011.3 

lOin.T 

1010.2 

1010. b 

1009.0 

1009,6 

1010.3 

1012,9 

1012,9 

1011.7 

1012.7 

1011 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR  JAN  FIB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

I9fel  1016  '019  1013  1008  1015  1011  1013  1016  1«17  1016  1016  101*  1015 

1962  1017  1020  101T  1013  1016  1013  1013  1015  1016  101*  1020  1015  1016 

1963  1017  101*  1015  lolO  101*  1012  1012  1012  1019  1017  1011  1017  101* 
196*  1013  1009  1013  1018  1013  1012  101*  1013  1018  1016  1017  1019  1015 
1963  1016  1013  101*  101*  10lS  1013  1013  1013  1019  1012  1015  1016  1015 

1966  1016  1020  1015  1017  101*  1015  1011  1013  1013  1013  1018  1017  1015 

1967  1016  1013  1021  10l6  101*  1016  1013  1016  1017  1017  1012  1019  1016 

1968  1025  1009  101*  1015  101*  1012  1016  1015  1017  1014  1013  1013  1015 

1969  1018  1016  1011  1015  1015  loll  101*  1013  1017  101.6  1015  1014  1015 

1970  1015  1016  101*  1013  1017  1013  1013  1012  1015  1022  1016  1016  1015 

MEAN  1016.9  1015.3  1013,1  1013.9  101*. 9  1013.2  1013,2  1013,8  lni6.8  1015,9  1015.3  1016.0  1015.0 

CLINO  1016.3  1015.1  101*,*  1013.9  101*. 2  1012.6  1013,2  1013,9  1016.5  1016,6  1015,*  1016.5  101*. 9 


TEMPERATURE  De 

S  e 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

-13.7 
-10.1 

-  9.7 

-  6.1 
-10.7 

-  6*8 
-11.2 
-12.3 

-  8.2 

-  8.9 

: 

2.9 
,9 

3,8 

1.* 
2.* 

5.2 

5.* 
5.6 
6.2 

*.9 

11.8 

1*,8 
12.3 
1*,8 
13.9 

17.7 
19.5 
19.3 
18.8 
18.1 

21.1 

19.3 
22,0 
21.6 
19.3 

20.3 
20.1 
17.9 
17.8 
18.8 

18.7 
l*.l 
12.6 
14.3 
15.3 

10.6 
8.4 

12.3 
7.9 
8.0 

2.9 

.6 
4.5 
1.4 

.1 

•  4.2 

-  7.1 
-11.4 

-  5.6 

-  3.4 

6.7 
6.1 
5.8 
6.B 
6.1 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 

-  9.7 
•  6.9 
-13.9 

-  8.* 
-15.7 

-  7.8 
-13.8 
-11.4 

-  6.2 

-  9.7 

- 

.6 
5.7 
1.1 
3,6 
3.3 

5.6 
4.4 
8.6 
5.0 
5.8 

U.5 
9.1 

U.9 
11. B 
12.4 

19.4 
19.* 
16.* 
17.8 
17.9 

21.2 

21.1 

20,* 
20,1 
21,6 

19.2 
19.3 
17.6 
20.6 
20.3 

13.3 

14.9 

16.8 
14.1 
14.8 

8.4 
8.8 

10.3 
7.8 

10,4 

4.0 

.1 

-   .2 

2.6 

3.3 

-  3.7 

-  9.2 

-  6.6 

-  8,1 
-10.7 

6.6 
5.3 

5.6 
6.1 
5.6 

MEAN 
CLINQ 

-10.5 
.  9.9 

-  9.6 

-  b.b 

T 

2.6 
2.3 

5.7 
5.9 

12.* 
12.8 

18.* 
18.5 

20,8 
21.2 

19.2 

19.9 

14.9 
1».3 

9.3 

9.4 

1.9 
2.3 

-  7.0 

-  6.6 

6.1 
6.5 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FPB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC 


1961 

31 

72 

69 

107 

62 

131 

78 

137 

21 

65 

62 

88 

923 

1962 

98 

77 

50 

125 

39 

78 

128 

60 

69 

117 

*1 

72 

93* 

1963 

*2 

59 

83 

85 

88 

92 

63 

1*9 

11» 

14 

149 

29 

973 

1964 

HI 

31 

69 

62 

*3 

31 

116 

9* 

33 

4* 

7* 

75 

783 

1963 

55 

73 

18 

6* 

*6 

19 

86 

160 

103 

130 

131 

*9 

936 

1966 

87 

63 

77 

21 

38 

76 

70 

121 

80 

49 

9* 

108 

880 

1967 

55 

43 

15 

70 

58 

118 

67 

76 

56 

72 

8* 

9* 

808 

1968 

*7 

38 

85 

*1 

51 

86 

*7 

67 

62 

67 

97 

10* 

812 

1969 

81 

20 

48 

99 

9* 

117 

60 

89 

114 

57 

no 

108 

997 

1970 

19 

43 

53 

63 

52 

*9 

55 

103 

117 

83 

76 

92 

807 

MEAN 

62.6 

52.3 

56.9 

73.7 

57.1 

79.7 

77,0 

105.6 

77,3 

69,* 

9l.8 

81.9 

887 

CLINO 

76 

71 

71 

7* 

67 

83 

85 

87 

80 

75 

87 

86 

941 

90  WORLD  WEATHER  RECORDS 

M00S0NEE  C4NAD*  WMC1  72836   51  16N   80  39W    10  M 

NOTES  ON  PACE  41 


STATION  PRESSURE  M* 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1'61 

1019 

1022 

1018 

10U 

1017 

1012 

1013 

101* 

101* 

1015 

1015 

10U 

1016 

1962 

1015 

1023 

1023 

1018 

1017 

1016 

1013 

101* 

101* 

1013 

1018 

1015 

1017 

1963 

1016 

1015 

1017 

10U 

1015 

1015 

1010 

101* 

1018 

1015 

1012 

1017 

1015 

196* 

1011 

1010 

1018 

1017 

1012 

1012 

1015 

1010 

1013 

1013 

1015 

1020 

101* 

1965 

1015 

1015 

1022 

1017 

1013 

1015 

1011 

1012 

1013 

1011 

101* 

1016 

1015 

1966 

1022 

1019 

1016 

1018 

101* 

1013 

1010 

1013 

1011 

1009 

1016 

1016 

1015 

1967 

1016 

1016 

1020 

101B 

1015 

1015 

1010 

101* 

1016 

101* 

1011 

1016 

1015 

1968 

1026 

1013 

1015 

1013 

- 

1012 

1011 

1013 

1013 

1010 

1015 

1016 

- 

1969 

1016 

1021 

1016 

1017 

101* 

1008 

1012 

1009 

1017 

101* 

1012 

1017 

101* 

1970 

1015 

1016 

1016 

1015 

1018 

1012 

1011 

1010 

1011 

1017 

1015 

1019 

1015 

MEAN 

1017.1 

1017.0 

1018.1 

1016.1 

1015,0 

1013.0 

1011.6 

1012.3 

101*. 2 

1013.1 

101*. 5 

1016.8 

101*. 9 

CLINO 

1017.2 

1016.6 

1<U7,8 

1013.5 

1015.2 

1012.* 

1011.5 

1012.* 

1013,9 

1013,6 

1013.8 

1016.7 

101*. 7 

SEA  LEVEL  PRFS<UPE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1019 

1022 

1018 

101* 

1017 

1012 

1013 

10H 

101* 

1015 

1015 

101* 
1013 

1016 

1962 

1015 

1023 

1023 

1013 

1017 

1016 

1013 

101* 

101* 

1013 

1018 

1017 

1963 

1016 

1013 

1017 

101* 

1015 

1015 

1010 

101* 

1018 

1015 

1012 

1017 

1015 

196* 

1011 

1010 

101* 

1017 

1012 

1012 

1015 

1010 

1013 

1013 

1015 

1020 

101* 

1965 

1015 

1015 

1022 

1017 

1013 

1015 

1011 

1012 

1015 

1011 

101* 

1016 

1015 

1966 

1022 

1019 

1016 

1018 

101* 

1013 

1010 

1013 

ion 

1009 

1018 

1018 

1015 

1967 

1016 

1016 

1020 

loia 

1015 

1015 

1010 

101* 

1016 

101* 

1011 

1016 

1015 

1968 

1026 

1013 

1013 

1013 

- 

1012 

1011 

1013 

1013 

1010 

1015 

1016 

- 

1969 

1016 

1021 

1016 

1017 

101* 

1008 

1012 

1009 

1017 

101* 

1012 

1017 

101* 

1970 

1015 

1016 

1017 

1015 

1018 

1012 

1011 

1010 

ion 

1017 

1015 

1019 

1015 

MEAN 

1017.1 

1017.0 

1018.2 

1016.1 

1015,0 

1013.0 

1011,6  1012.3 

101*. 2 

1013.1 

101*. 5 

1016.8 

101*. 9 

CLINO 

1017.2 

1016.6 

1017,8 

1015.3 

1015.2 

1012.* 

1011,! 

1  1012,* 

1013,9 

1013.8 

1013.8 

1016,7 

101*. 7 

TEMPERATURE  OgS  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-22.1 

-17.1 

-11.5 

a 

.7 

*.7 

10.1 

l*.l 

U.9 

11.8 

*.3 

- 

1.9 

-13.* 

• 

.6 

1962 

-23.5 

-22.9 

-  9,3 

• 

4.7 

6.* 

11.6 

13.2 

l*.l 

8,6 

3.2 

- 

2.6 

-13.5 

• 

1 

.5 

1963 

-23.1 

-20-7 

-13.9 

. 

1.* 

5.3 

11.1 

16,6 

12.3 

7.6 

7.* 

- 

1.7 

-17.7 

- 

1 

.5 

196* 

-15.8 

-16.9 

-17,1 

• 

1.7 

e.z 

10.3 

15,1 

12.2 

9,0 

3.5 

- 

5.8 

-19.1 

- 

1 

.5 

1965 

-21.5 

-21.0 

•16,6 

- 

3.7 

6,6 

12.* 

12.9 

11.2 

7,9 

3.2 

- 

6.3 

-13,6 

" 

2 

.* 

1966 

-19.2 

-1*.* 

-10,8 

m 

1.7 

3.8 

12.6 

1*,9 

13.* 

9,7 

2.* 

_ 

7.2 

•  16.* 

- 

1 

.1 

1967 

-20.9 

-2*.l 

-1*,6 

m 

3.2 

3.7 

1*.3 

13,6 

13.8 

10,8 

*.l 

- 

5.6 

-13.6 

- 

1 

.8 

1968 

-21.8 

-19.7 

-10.* 

.* 

8.2 

10.* 

13.3 

12.8 

1*,3 

6.2 

• 

5.1 

-13.6 

- 

.* 

1969 

-U.ft 

-15.6 

-1*,3 

m 

*.* 

*.* 

8.9 

15.7 

16.3 

6,5 

1.5 

- 

3.6 

-13.* 

• 

.9 

1970 

-21.2 

-23.1 

-10,6 

- 

2.9 

3.2 

11.2 

16,3 

15.6 

10,3 

7,3 

- 

*.8 

-18,8 

" 

1 

.5 

MEAN 

-20.* 

-19.6 

-12.9 

m 

2.6 

5.5 

11.3 

13,0 

13.7 

9,9 

*,5 

_ 

*.5 

-13,5 

. 

1 

.3 

CLINO 

-20.2 

-18.1 

-11.9 

- 

2.3 

5.* 

11.8 

15,3 

1*.* 

10,0 

*,7 

- 

*.3 

-15,3 

- 

.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

25 

2* 

66 

16 

5* 

69 

117 

75 

77 

115 

51 

31 

760 

1962 

*5 

25 

35 

29 

*6 

56 

13* 

86 

1*6 

*5 

*8 

6* 

759 

1963 

30 

36 

2* 

*1 

57 

61 

67 

*3 

57 

26 

8* 

17 

5*7 

196* 

6* 

37 

33 

*0 

95 

111 

** 

173 

87 

57 

81 

39 

861 

1965 

51 

35 

7 

16 

7* 

32 

85 

101 

8* 

106 

*0 

27 

660 

1966 

56 

3* 

87 

*2 

73 

85 

151 

72 

130 

102 

11* 

*0 

986 

1967 

32 

31 

3* 

31 

26 

29 

101 

75 

3* 

*7 

33 

*» 

556 

1968 

18 

17 

38 

85 

18 

88 

16* 

ISO 

*1 

166 

39 

33 

697 

1969 

71 

21 

16 

15 

5* 

123 

93 

88 

3» 

60 

*9 

27 

655 

1970 

23 

23 

17 

33 

32 

78 

*2 

79 

106 

35 

62 

37 

569 

MEAN 

*1.7 

26.5 

37,7 

36.8 

55.1 

73.2 

99,8 

9*. 2 

80.0 

76,1 

6*.l 

>9.6 

727.0 

CLINO 

*6 

** 

*2 

*2 

70 

88 

90 

8* 

83 

72 

73 

50 

785 

NORTH  AMERICA 


MOULD  BAY 

NOTES  DN  PAGE  41 


WMO  7*072   76  UN  119  2QW    21  M 


STATION  PRESSURE  M* 


APR 


DEC 


1961 

1022 

101* 

1027 

1019 

- 

„ 

1008 

1011 

1"1* 

1012 

1011 

1015 

_ 

1962 

1015 

10?6 

102« 

1016 

1018 

1015 

101* 

1012 

1010 

1015 

1015 

1016 

1017 

1963 

1025 

102* 

101* 

1019 

1015 

101* 

1009 

1007 

1013 

1001 

1013 

1020 

1015 

196* 

1009 

101* 

1012 

101* 

1017 

1006 

1005 

101* 

101* 

1015 

1015 

1010 

1012 

1965 

1022 

1015 

1022 

1015 

1016 

1016 

1015 

1013 

loi* 

1005 

1020 

1011 

1015 

1966 

1027 

10)5 

1025 

1023 

1015 

1008 

1011 

1010 

101* 

1020 

101* 

1012 

1016 

1967 

1016 

1015 

1013 

101* 

1012 

1013 

1006 

1005 

1012 

1008 

1012 

1015 

1012 

1968 

102* 

1023 

1021 

1020 

1018 

1015 

1020 

1016 

1013 

101* 

1018 

1019 

1018 

1969 

1028 

1019 

1022 

1022 

1018 

1017 

1005 

1008 

101* 

1011 

101* 

1016 

1016 

l97n 

1023 

1023 

102* 

102* 

1022 

1008 

1012 

1011 

1O09 

1011 

1015 

1018 

1017 

MEAN 

1021.1 

1018.8 

1020.8 

1018.6 

1016,8 

1012.* 

1010,5 

1010.7 

1012.7 

1011,2 

101*. 7 

1015.2 

1015.3 

CLINO 

1020.0 

1017.6 

1020,* 

1019.7 

1018.1 

1013.9 

1010,7 

1010.3 

1012.5 

1010.7 

1015.1 

101*.* 

1015.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


102* 
1017 
1027 
1011 
102* 

1029 
1019 
1026 
1030 
1025 


1016 
1028 
1026 
1016 
1018 

1018 
1017 
1025 
1022 
1023 


1029 
1030 
1016 
101* 
102* 

1027 

1015 
102* 
102* 
1027 


APR 

1021 
1016 
1021 
1017 
1017 

1025 
1016 
1022 
102* 
1026 


1020 
1017 
1019 
1018 

1017 
101* 
1020 
1020 
102* 


1017 
1016 
1008 
1018 

1010 
1015 
1017 
1019 
1010 


JUL 

1010 
1016 
1011 
1007 
1016 

1013 
1008 
1022 
1007 
101* 


AUG 

1013 
101* 
1009 
1016 
101* 

1012 
1007 
1018 
1010 
1013 


SEP 

1016 
1012 
1015 
1016 
1016 

1016 
101* 
1015 
1016 
1011 


OCT 

101* 
1017 
1003 
1017 
1007 

1022 
1010 
1016 
1013 
1013 


NOV 

1013 
1017 
1015 
1017 
1022 

1016 
101* 
1020 
1016 
1017 


DEC 

1017 
1018 
1022 
1012 
1013 

101* 
1017 
1021 
1019 
1020 


MEAN   1023.2  1021.1  1023,0  1020.7  1018,8  101*.*  1012,*  1012.6  101*. 7  1013,2  1016.7  1017.3 
CLINO   1022.2  1019.8  1022.6  lo2l,7  1020.1  1015.9  1012.6  1012.2  loi*,5  1012,7  1017.2  1016,3 

TEMPERATURE  D£8  C 


mean 


1019 
1017 
101* 
1017 

1018 
101* 
1021 
1018 
1019 

1017.3 
1017.3 


YEAR 

JAN 

MB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

-32.3 

-33.2 

-35,* 

.2*. 8 

-10.8 

„ 

.1 

2.8 

,3 

_ 

9,9 

-19.5 

-25.3 

-33.0 

-18.* 

1962 

.32.8 

-3*.  8 

-27,1 

-23.2 

-13.1 

2.8 

3,2 

1.9 

- 

6,9 

-16,3 

-25.3 

-'0.9 

-16.7 

1963 

-36.3 

-33.6 

-37,* 

-20.7 

-10.3 

m 

.2 

*,7 

•   .1 

- 

6,8 

-19,7 

-23.* 

-26.7 

-17.5 

196* 

-37.1 

-37.5 

-3*,9 

-30,6 

-12.2 

- 

1.3 

1.5 

3.1 

. 

6,8 

-20,5 

-25.3 

-31.2 

-19.* 

1963 

-33.1 

-36.6 

-31,2 

-22.6 

-11.2 

" 

2.2 

2,8 

1.9 

- 

9,8 

-17,3 

-21.9 

-»2.9 

-17.8 

1966 

-36.3 

-37.7 

-32,6 

-25.6 

-  7,8 

_ 

.1 

*,0 

1.9 

« 

6,6 

-22,3 

-26.9 

-»1.1 

-18.* 

1967 

-3*.* 

-35.6 

-33,7 

-22.9 

-  9.9 

. 

1.8 

1.8 

,5 

- 

6,7 

-1*,7 

-30.7 

-29.7 

-18.2 

1968 

-36.8 

-37.8 

-30,6 

-2*. 6 

-U.* 

.  8 

6,0 

2.* 

. 

5.3 

-17,9 

-31.8 

-32.3 

-18.3 

1969 

-32.2 

-33.6 

-31,1 

-21.9 

-U.l 

- 

1.1 

1.8 

1.9 

- 

*.l 

-12,7 

-28.9 

-27.2 

-16.7 

1970 

-29.* 

-36.6 

-32,3 

-27.1 

-11.2 

- 

2.2 

*t* 

2.9 

- 

6,0 

•  20,1 

-2*. 9 

-35,2 

-18.1 

MEAN 

-3*.l 

-35.7 

-32,6 

-2*.* 

-10,9 

m 

.5 

3.3 

1.7 

_ 

6,9 

•  18,1 

-26.* 

-81. 0 

-18.0 

CLINO 

-33.8 

-35.6 

-32,* 

-23.6 

-10,9 

- 

.3 

3,7 

1.7 

- 

6.6 

-17.8 

-26.6 

-31.3 

-17.8 

PRECIPITATION  mm 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


fn 


APR 


?EP 


DEC 


1 

0        4 

6 

10 

27 

2* 

17 

9 

0 

0 

98 

0 

2       2 

3 

13 

18 

16 

8 

17 

3 

2 

8* 

8 

1       3 

1* 

22 

12 

*5 

9 

15 

5 

* 

1*0 

1       1 

3 

22 

18 

17 

19 

11 

10 

2 

113 

3       3 

0 

0 

5 

0 

7 

5 

1 

1 

SO 

I       1 

11 

2 

13 

11 

23 

0 

0 

5 

72 

2       3 

7 

2 

26 

37 

6 

7 

2 

3 

117 

*       3 

8 

0 

3 

3 

10 

9 

1 

6 

33 

3       2 

1* 

5 

16 

37 

11 

21 

3 

5 

126 

3       1 

* 

8 

6 

20 

37 

15 

6 

5 

109 

2.6 

2.2     2 

.S     7.2 

8.* 

1*.* 

23.0 

1*.9 

10,9 

3.1 

3.5 

9*.  2 

1       3 

7 

6 

17 

20 

is 

8 

3 

} 

66 

92 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


NITCHEQUON 
NOTES  ON  PACE  41 


WMO  72826   33  12N   70  34W   538  M 


STATION  PRESSu»B  M* 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

9*5 

951 

9*8 

9*9 

950 

9** 

949 

950 

930 

9*9 

948 

945 

948 

1962 

9*1 

951 

953 

9*9 

951 

9*9 

950 

930 

949 

9*7 

951 

9*3 

949 

1963 

9*5 

939 

9*6 

9*6 

9*9 

949 

94* 

9*7 

951 

9*7 

9*5 

9*3 

946 

196* 

9*1 

938 

9*3 

9S2 

9*5 

9*3 

930 

946 

947 

9*7 

9*7 

93Q 

946 

1965 

9*3 

94* 

♦  50 

9*7 

9*8 

9*8 

946 

946 

930 

9** 

946 

9*7 

9*7 

1966 

950 

9*7 

9*7 

9S1 

9*7 

948 

944 

946 

9*5 

9*3 

950 

949 

9*7 

1967 

9*6 

9*2 

951 

9*9 

9*9 

951 

947 

949 

950 

9*9 

941 

9*8 

948 

1968 

952 

938 

9*7 

9*8 

951 

9*8 

947 

948 

952 

9*6 

- 

9*3 

_ 

1969 

9*8 

950 

9*3 

9*8 

9*8 

9*4 

949 

945 

952 

9*6 

949 

9*7 

947 

1970 

939 

9*1 

9*7 

9*9 

951 

9*7 

948 

9*6 

948 

956 

948 

9*9 

948 

MEAN 

9*5.0 

9*«.3 

9*7,7 

9*8.8 

9*8,9 

9*7.3 

947,6 

9*7.3 

9*9.* 

9*7,* 

947.2 

9*6.4 

9*7 

CLINO 

9*5.3 

9**. 8 

9*7,8 

948.6 

9*9.3 

9*7.7 

947,6 

947.8 

9*9.2 

9*8,3 

946.9 

946.3 

947 

SEA  LEVEL  PRESSURg  MR 
YEAR    JAN     FES 


A«>R 


MAY 


DEC 


TEMPERATURE  0E<5  C 


YEAR 


FFB 


APR 


DEC 


PRECIPITATION  MM 


FEB 


APR 


MAY 


OCT 


DEC 


MEAN 


1961 

1013 

1018 

101* 

1012 

1013 

1006 

1011 

1012 

1013 

1013 

1012 

1010 

1012 

1962 

1010 

10?2 

1021 

1016 

1018 

1014 

1014 

1015 

1014 

1013 

1019 

1012 

1016 

1963 

1015 

1009 

1015 

1013 

1015 

1013 

1010 

1012 

1016 

1013 

1012 

1013 

1013 

196* 

1010 

1006 

101* 

1019 

1010 

1009 

1014 

1011 

1012 

1012 

1014 

1019 

1013 

1963 

1013 

1013 

101* 

1014 

1014 

1013 

1010 

1010 

1016 

1010 

1013 

1016 

1013 

1966 

1019 

1016 

1013 

1017 

1013 

1012 

1008 

1011 

1009 

1008 

1017 

1018 

1014 

1967 

1016 

1011 

1020 

1016 

1015 

1016 

1011 

1014 

1013 

1013 

1008 

1016 

1014 

1968 

1023 

1006 

1015 

1013 

1016 

1013 

1011 

1013 

1017 

1011 

a 

1011 

. 

1969 

1016 

1019 

1011 

1016 

1014 

1009 

1014 

1009 

1017 

1012 

1015 

1013 

1014 

1970 

1008 

1012 

1014 

1016 

1018 

1012 

1012 

1010 

1013 

1022 

1013 

1018 

1014 

MEAN 

101*. 3 

1013.2 

1015.7 

1015.4 

101*,6 

1011.7 

1011.5 

1011.7 

1014,2 

1012.9 

1013.9 

1014.8 

1013.7 

LINO 

1013.5 

1012.6 

101*. a 

1014,3 

1014.1 

1011.2 

1010,6 

1011.2 

1013.1 

1013.0 

10U.8 

1014.0 

1012.9 

1961 

-26.* 

-22.7 

-14.3 

-   .8 

1 

« 

8.6 

14.2 

12.8 

8.4 

.5 

-  4.7 

-13.8 

-  3.0 

1962 

-26.5 

-?6.8 

-  9,3 

-  9.6 

1 

,5 

9.6 

13.7 

12.0 

7.2 

1.2 

-  8.4 

-17.3 

-  4.4 

1963 

-23.4 

-24.4 

-18.2 

.  4,6 

.0 

9.5 

14.4 

10.7 

4.1 

1.3 

-  5.6 

-23.3 

-  5.0 

196* 

-21.6 

-21.2 

-17,8 

-  5.2 

2 

i 

8.7 

14.3 

U.2 

5.8 

•  1.9 

-  9.8 

-19.6 

-  4,6 

1963 

-25.8 

-22.6 

-16,0 

-  7.0 

h 

9.0 

10.6 

9.5 

5.2 

•  2.2 

-11.* 

-18.7 

-  5.7 

1966 

-17.5 

-16-8 

-10,3 

•  3.1 

3 

9.6 

12.0 

11.6 

6,6 

-   .1 

-  6.1 

-18.0 

-  2.7 

1967 

-23.9 

-26.0 

-19.0 

.  8.9 

6 

10.2 

14,8 

12.8 

7,3 

.3 

-  6.9 

-16.1 

-  4.6 

1968 

-26.5 

-21.2 

-16.0 

-  3.9 

3 

6 

10.8 

12.6 

8.5 

11.4 

3.6 

-  8.8 

-13.7 

-  3.5 

1969 

-14.7 

-17.5 

-13,1 

•  11.1 

• 

1 

7.0 

12.6 

12.8 

3.9 

•  1.7 

-  5,3 

-16.7 

-  3.7 

1970 

■  23,9 

•24.6 

-13.3 

-  6.7 

* 

9 

8.1 

15,1 

13.6 

7.1 

2.4 

-  8.4 

-23.0 

-  4.6 

MEAN 

-23.0 

-22.4 

-14.8 

•  6.1 

1 

l" 

9.1 

13.4 

11.6 

6,7 

.3 

-  7.5 

-18,2 

-  4.2 

CLINO 

•  22.9 

-20.9 

-1*.4 

•  3.8 

1 

7 

9.6 

13.6 

12.0 

6,9 

.5 

-  7.9 

-18.3 

-  3.8 

1961 

37 

13 

24 

I     36 

66 

33 

73 

70 

53 

30 

29 

531 

1962 

39 

7 

18      1 

3 

24 

24 

87 

11* 

56 

23 

17 

425 

1963 

17 

19 

H      3 

>    128 

52 

137 

42 

89 

93 

83 

45 

756 

1964 

33 

26 

39      2 

L     U5 

67 

104 

102 

90 

84 

67 

82 

850 

1963 

28 

34 

11      » 

<,               40 

10* 

132 

1«* 

99 

133 

31 

27 

879 

1966 

26 

44 

64      3 

r         44 

105 

118 

194 

11' 

85 

83 

33 

968 

1967 

34 

34 

26      3 

>      55 

51 

137 

118 

80 

79 

89 

57 

796 

1968 

26 

61 

54      6 

t      11 

99 

180 

137 

99 

93 

30 

34 

911 

1969 

61 

21 

31      1 

1      58 

138 

63 

169 

1*0 

123 

91 

115 

1045 

1970 

30 

47 

45      1 

r         57 

78 

49 

173 

♦  6 

43 

39 

19 

663 

MEAN 

35.1 

30.8 

35,0    2< 

M    56,9 

78.* 

102,1 

127.9 

9*. 2 

84,2 

60.6 

*7.8 

782.4 

CLINO 

36 

32 

33      3 

>      58 

86 

101 

109 

»0 

81 

61 

♦9 

764 

NORTH  AMERICA  93 

NORMAN  WELLS  CANADA  WMO  7*0*3   65  17N  12*  *8W    75  M 

NOTES  ON  PAGF  41 

I 

STATION  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A»R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

101* 

1011 

1012 

1011 

1009 

1003 

100* 

1002 

1002 

1002 

1006 

1015 

1008 

1962 

1015 

1016 

101* 

1008 

1008 

1002 

1007 

1001 

1002 

1000 

100* 

1013 

1008 

1963 

1021 

10U 

1011 

1006 

1007 

999 

1001 

1005 

1005 

996 

1009 

1011 

1007 

196* 

100* 

100* 

101* 

1007 

1009 

1003 

1001 

1002 

1007 

1001 

1010 

1011 

1006 

1965 

1016 

1016 

1016 

1006 

100* 

1003 

1005 

100* 

1010 

999 

1008 

1006 

1008 

1966 

1022 

1008 

1010 

1018 

1001 

1002 

1005 

1003 

1001 

1003 

1013 

1008 

1008 

1967 

1008 

'Oil 

1015 

1012 

1009 

1005 

1003 

1003 

999 

1002 

1005 

1009 

1007 

1968 

1015 

101* 

100' 

1005 

1010 

100* 

100B 

1006 

loo* 

999 

100* 

1016 

1008 

1969 

1021 

1008 

101* 

100* 

1009 

1007 

1001 

1000 

1008 

1007 

1006 

1003 

1007 

1970 

1020 

1015 

1012 

1005 

100* 

1001 

1001 

1000 

1005 

1005 

1011 

1009 

1008 

MEAN 

1015.6 

1011.7 

1012,7 

1008.2 

1007,4 

1002.9 

1003,6 

1002.6 

100*. 3 

1001.* 

1007.6 

1010. 1 

1007.3 

CLINO 

1015.6 

1012.2 

1012.* 

1009.2 

100T.5 

1003.6 

100*,* 

1002.9 

1*0*. 6 

1002,2 

1007.8 

1009,8 

1007.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1961  1023    1019    1020  1020  1018  1010  1012  1010  1010  1010  101*  1023  1016 

1962  102*    1025    1022  1016  1016  1010  1015  1009  1010  1008  1012  1021  1016 

1963  1030    1023    1020  101*  1015  1007  1009  1013  1013  100*  1018  1020  1016 
196*  1013    1012    1023  1015  10l7  loll  1009  1010  1015  1009  1018  1020  101* 

1965  102*    1025    102*  101*  1012  1011  1013  1012  10J9  1007  1017  101*  1016 

1966  1031    1016    101»  10*6  1009  1010  1013  1011  1009  1011  1022  1017  1016 

1967  1017    1020    102*  1020  1017  1013  1010  10U  1007  1010  1013  1017  1015 

1968  102*    1023    1017  1013  1018  1012  101*  101*  1012  1007  1012  102*  1016 

1969  1030    1017    102?  1013  1017  1015  1009  1008  1016  1015  1015  1011  1016 

1970  1029    1023    1021  1013  1016  1009  1009  1008  1013  1C13  1019  1018  1016 

MEAN  102*. 5  1020.3  1021,1  1016.*  1015.5  1010.8  1011,5  1010.6  1012,*  1009,*  1016.0  1018.5  1015.6 

CLINO  102*.*  1021.0  1021,1  1017.6  1015, 6  1011.6  1012,*  1010*8  1012,8  1010,5  1016.3  1018,5  1016.0 

TEMPERATURE  OfC  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 


1961 

•  26.8 

-29i 

■  7 

-23,1 

-13.* 

4, 

,7 

16.3 

17.7 

13.7 

6.1 

-  7.2 

-20.* 

-32.9 

-  7.9 

1962 

-23.2 

-?», 

•  2 

-21.9 

-  7.8 

3, 

,Z 

13.9 

16,1 

15.0 

6,1 

-   .6 

-17.6 

-22.3 

-  5.2 

1963 

-28.  8 

-23 

.0 

-21.2 

-  3.7 

6, 

,8 

13.9 

16.1 

1*.7 

*.a 

•  3.8 

-22.9 

-20.7 

•  5.8 

196* 

.28.9 

-22. 

■  5 

-26,* 

-U.i 

2, 

3 

13.* 

15,8 

14.0 

5.1 

-  1.8 

-17.7 

•28,6 

-  7.2 

1965 

-29.4 

-33. 

.0 

-12.2 

-  2.9 

6, 

,3 

12.2 

17.* 

13.5 

6.0 

•  6,9 

-17.* 

-26.3 

-  6.* 

1966 

-39.7 

-27, 

.a 

-21.* 

-10.3 

5, 

6 

13.1 

16,3 

13.1 

7,8 

•  3.9 

-22.9 

-26.3 

-  7.9 

1967 

-29.* 

-?B. 

.7 

-19.1 

-  7.1 

3, 

9 

12.7 

15.* 

12.9 

6,* 

-  6,3 

-16.2 

-22.8 

-  6.S 

1968 

-27.9 

-?5> 

.9 

-12,9 

-  7.3 

*, 

B 

14.3 

15,7 

12.* 

9.2 

•  3.8 

-18.8 

-26.3 

-  6.0 

1969 

-3*.l 

-28, 

2 

-17.8 

-  1.2 

6, 

1 

1*.3 

1*,8 

9.3 

6,3 

.7 

-21.4 

-19,* 

-  5.9 

1970 

-29,* 

-2*. 

■  2 

-16.7 

-  4.9 

6, 

2 

13.7 

16,8 

14.2 

3.1 

-  8,1 

-13.2 

-29.8 

-  6.2 

MEAN 

-29.8 

-27. 

i0 

-19,3 

-  7.0 

5, 

0 

16.0 

16,2 

13.3 

5.5 

-  *.2 

-19.1 

-25.7 

-  6.5 

CLINO 

-28.7 

-26. 

6 

-18.9 

-  7.* 

5, 

1 

13.7 

16,1 

13.2 

5.8 

-  *.l 

-18.1 

-25,9 

-  6.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

17 

12 

19 

»5 

B 

67 

52 

112 

30 

32 

16 

20 

420 

1962 

6* 

67 

27 

20 

26 

61 

92 

36 

25 

16 

30 

26 

*92 

1963 

59 

9 

31 

8 

10 

43 

37 

6* 

17 

36 

9 

17 

3*0 

196* 

17 

*2 

6 

22 

13 

38 

66 

22 

2* 

25 

11 

17 

303 

1963 

12 

9 

7 

3* 

a 

3* 

73 

2* 

30 

45 

20 

15 

311 

1966 

1 

10 

7 

12 

2» 

36 

38 

39 

33 

3* 

1* 

12 

286 

1967 

13 

7 

16 

17 

18 

38 

113 

55 

63 

23 

5 

1* 

364 

1968 

30 

3 

3 

2 

12 

19 

31 

37 

1* 

1* 

20 

7 

192 

1969 

11 

5 

10 

6 

16 

5 

110 

99 

* 

11 

25 

8 

310 

1970 

12 

31 

8 

1 

12 

67 

71 

80 

35 

37 

18 

3J 

*07 

MEAN 

23.6 

19. 

5 

13.* 

13.7 

15. 

1 

40.8 

68,3 

58.8 

25.9 

27,3 

16.8 

17.3 

3*2.5 

CLINO 

21 

17 

12 

1* 

15 

37 

56 

62 

3* 

25 

22 

19 

335 

94  WORLD  WEATHER  RECORDS 

NORTH  BAY  CANADA  WMO  72731   46  22N   79  25W   364  M 

NOTES  ON  PACE  41 

STATION  PRESSURE  M& 
YEAR    JAN     FFB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


l'6l 

970 

971 

970 

966 

972 

969 

970 

973 

973 

972 

972 

968 

971 

1962 

969 

972 

973 

970 

972 

973 

970 

972 

972 

970 

975 

969 

971 

1963 

969 

968 

969 

966 

972 

970 

970 

970 

976 

974 

967 

97o 

970 

196* 

966 

96* 

968 

972 

970 

970 

972 

970 

973 

972 

971 

972 

970 

1965 

969 

968 

972 

971 

971 

973 

971 

970 

97* 

966 

969 

969 

970 

1966 

972 

97* 

969 

972 

971 

972 

970 

971 

970 

966 

971 

971 

971 

1967 

968 

96B 

97* 

972 

971 

973 

♦  70 

973 

975 

971 

967 

972 

971 

1968 

978 

965 

970 

97o 

971 

969 

973 

973 

973 

970 

969 

966 

971 

1969 

971 

972 

967 

971 

971 

967 

971 

971 

97* 

973 

969 

970 

971 

1970 

969 

969 

970 

969 

973 

971 

970 

971 

972 

976 

970 

970 

971 

MEAN 

970.1 

969.3 

970,2 

970.1 
969.7 

971.* 

970.7 

970.7 

97  1,* 

973.2 

971,* 

970.0 

969.9 

970 

CLINO 

969.9 

969-1 

969.6 

971.0 

970.2 

971,0 

971.6 

972.9 

972,0 

969.7 

970.1 

970 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     juN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1017    1019    1016  10lO  1°16  1013  101*  1017  1017  1016  1017  101*  1016 

1962  1015    1019    1019  1015  101&  1017  101*  1016  1016  1015  1021  1015  1017 

1963  1016    1015    101*  1013  1017  101*  101*  101*  1021  1019  1012  1017  1016 
196*  1012    1011    101*  1017  101*  101*  1015  101*  10lS  1017  1017  1019  1015 

1965  1016    101*    101«  1017  1015  1017  1015  101*  1<U9  1013  1015  1015  1016 

1966  1019    1021    1015  1017  1015  1016  101*  101*  101*  1013  1017  1016  1016 

1967  1015    1015    1021  1017  1016  1017  101*  1017  1019  1016  1012  1018  1016 

1968  1025    1011    1015  1015  1015  1013  1017  1017  l«l7  101*  101*  10l*  1016 

1969  1018    1019    1013  10l6  1016  loll  1015  101*  1"18  1018  101*  1016  1016 

1970  1016    1016    1016  10l*  1018  1015  101*  101*  1016  1021  1016  1017  1016 

MEAN  1016.9  1016.0  1016,1  1015. 1  1015.8  101*. 7  101*. 6  1015.1  1017,5  1016.2  1015.5  1016.3  1015.8 

CLINO  1016.6  1015.6  1015,5  10U.6  1U15,*  101*. 1  101*. 8  1015.5  1117,2  1016,9  1015.1  1016.5  1015.7 


TEMPERATURE  OgT,  C 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-15.1 

-  7.7 

_ 

4.3 

2.6 

8.* 

1*.0 

If*. 6 

17.* 

13.* 

7.8 

.0 

-  7.7 

*.l 

1962 

-1*.5 

-1*.* 

- 

2.7 

2.3 

13.2 

16.0 

17.9 

17.8 

11.7 

6,6 

- 

.9 

-  9.6 

3.6 

1963 

-1*.5 

-13.* 

_ 

3.7 

3.6 

9.0 

17.6 

19.7 

15.* 

10,* 

10.7 

2.3 

-13.* 

3.3 

196* 

-  8.3 

-10.1 

- 

5.9 

3.7 

12.* 

1*.9 

19,9 

1*.2 

11.2 

5.6 

- 

.3 

-  9.1 

4.0 

1965 

-1*.2 

-12.* 

- 

6.* 

1.3 

12.8 

15.0 

1*.9 

15.0 

11.8 

4.8 

- 

2.* 

•  5.6 

2.9 

1966 

-l*.l 

-  8.9 

m 

*,6 

2.5 

7.0 

16.6 

19,2 

16.6 

11.1 

5.8 

. 

.5 

•10.3 

3.3 

1967 

-  9.6 

-1*.9 

- 

6.9 

2.* 

6.8 

17.8 

17.8 

15.8 

12.8 

5,6 

- 

3.3 

-  7.1 

3.1 

1968 

-1*.2 

-13.7 

- 

3.2 

3.9 

10.3 

1*.6 

17.8 

15.7 

15.1 

8.* 

- 

2.5 

-10.5 

3.7 

1969 

-10.9 

•  a.* 

m 

6,3 

3.1 

8,8 

13.6 

18,3 

18.6 

12.1 

5.1 

- 

,7 

-10.6 

3.6 

1970 

-15.9 

-13.1 

- 

6.3 

3.2 

9.1 

15.1 

18,9 

17.8 

12.* 

8.1 

- 

.3 

-11.9 

3.1 

MEAN 

-13.2 

-11.9 

_ 

5.2 

3.1 

9,8 

15.5 

18,3 

16.4 

12.* 

6.9 

. 

.9 

-  9.6 

3.5 

CLINO 

-12.8 

-11.1 

- 

3.* 

3.2 

10. 1 

15.8 

18.3 

17.1 

12.* 

6.9 

- 

,8 

•  9.* 

3.7 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     »EP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

27 

30 

63 

5* 

38 

6* 

148 

93 

108 

*0 

37 

77 

619 

1962 

96 

61 

31 

61 

83 

30 

37 

60 

9* 

63 

12 

69 

717 

1963 

52 

39 

109 

73 

91 

39 

** 

1*2 

30 

12 

69 

41 

781 

196* 

66 

*5 

*3 

*9 

*6 

*8 

69 

87 

155 

*0 

67 

102 

617 

1963 

67 

87 

18 

37 

21 

38 

69 

107 

173 

89 

HI 

100 

937 

1966 

37 

23 

60 

61 

*2 

*2 

83 

66 

90 

89 

150 

96 

839 

1967 

97 

73 

19 

76 

32 

106 

*7 

100 

113 

66 

107 

67 

909 

1968 

3* 

69 

38 

36 

*2 

104 

98 

97 

66 

63 

66 

94 

829 

1969 

6* 

26 

38 

10* 

93 

126 

101 

73 

63 

141 

158 

J» 

1068 

1970 

*5 

3* 

50 

57 

17* 

126 

2*8 

113 

157 

7* 

39 

66 

1165 

MEAN 

58.5 

48.7 

*6.9 

63.0 

68.2 

74.7 

96.4 

93.8 

109.1 

67.9 

85.6 

77.3 

890.1 

CLINO 

72 

39 

62 

63 

73 

86 

102 

86 

116 

83 

93 

80 

979 

NORTH  AMERICA  95 

NOTTINGHAM  ISLAND                              CANADA                 WMD  63  07N  77  S6W  17  M 
NOTES  ON  PACE  41 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     FEB     WAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1013    1013    1020    1020  101*  1006  1015  1004       .  1009  1013  1016 

1962  1004    1017    1026    10U  1017  1011  1013  1006  1"!!  1010  1009  1003  1012 

1963  1008    10O9    1015    1016  1010  1015  1012  1008  1008  1004  1011  1007  1010 
196*   1009    1001    1017    1018  1017  1007  1011  1012  1007  1008  1011  1011  1011 

1965  1007    10r>8    1018    1015  1008  1014  1009  1004  1006  1007  1012  10H  1010 

1966  1022    1010    101*    1019  1015  1006  1007  1010  100*  100*  1005  1014  1011 

1967  1011    1006    1010    1012  1009  1005  1009  1003  1005  1010  1003  lOll  1008 

1968  1014    1012    1011    1008  1017  1010  100*  1007  1014  1009  1012  1013  1011 

1969  1017    1016    101*    1016  1008  1003  1010  1008  1012  1002  1006  1017  1011 

1970  1008    1002    1016    1019  101*  1007  100*       - 

MEAN   1011.3  1009.6  1016.5  1015.7  1012.9  1008.6  1009,4  1006.9  1008,4  1007,0  1009.1  10U.7  1010.6 

CLINO   1012.0  1010.5  1017,2  1016.6  1013.7  1010.0  1009,0  1007.6  1008,3  1007,7  1009.6  10i0.2  1011. 0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

1013 

1015 

1020 

1020 

101* 

1008 

1015 

1004 

. 

1009 

1013 

1016 

. 

1962 

100* 

1017 

1026 

1014 

1017 

1011 

1013 

1006 

1011 

1010 

1009 

1003 

1012 

1963 

1008 

1009 

1015 

1016 

1010 

1015 

1012 

1008 

1008 

1004 

1011 

1007 

1010 

1964 

1009 

1001 

1017 

1018 

1017 

1007 

1011 

1012 

1007 

1008 

1011 

1011 

1011 

1963 

1007 

100B 

101* 

1015 

100a 

101* 

1009 

1004 

1006 

1007 

1012 

1013 

1010 

1966 

1025 

1012 

1021 

1021 

1017 

1008 

1009 

1012 

1006 

1006 

1007 

1016 

1013 

1967 

1013 

100B 

1012 

1014 

1011 

1007 

1011 

1005 

1007 

1012 

1003 

1013 

1010 

1968 

1016 

1014 

1013 

1010 

1019 

1012 

1006 

1009 

1016 

1011 

1014 

1015 

1013 

1969 

1019 

1018 

101* 

1018 

1»10 

1003 

1012 

1010 

1014 

1004 

1006 

1019 

1013 

1970 

1010 

1003 

1018 

1021 

1016 

1009 

1006 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

1012.4 

1010.7 

1017.6 

1016.7 

1013,9 

1009.6 

1010,4 

1007.8 

1009,4 

1007,9 

1010.0 

1012.6 

1011.6 

LINO 

1012.6 

1011.4 

1018,0 

1017.1 

1013,9 

1010.6 

1009,4 

1007.7 

1008,7 

1008,3 

1010.2 

1011.1 

1011.6 

TEMPERATURE  D§8  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MIAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

-24.9 

-27.0 
-25.3 
-26.9 
-23.8 

-25-2 
-29.9 
-22.6 
-25.0 
-23. 9 

-23.2 

-13.8 
-25,8 

-27,3 

•  20,3 

-  6.4 
.15.1 

-  9.4 
•  16.9 

-14.7 

- 

4.9 
5.9 
6.0 
3.9 
2.4 

2.7 
.6 
.6 
.8 

1.3 

7.9 
7,0 
5,6 
5,3 

6,3 

4.7 
5.8 

5.6 

5.6 
3.9 

•  4 

2.3 

•   .4 

2.7 

.8 

- 

3.1 

2.4 
4,2 

4,6 
7.5 

-  9.7 
-10.1 

-  8.3 

-  9.7 
-11.5 

-13.1 
-16.7 
-19.2 
-19.1 
-19.9 

-  8.2 

-  9.1 

-  9.1 

-  9.9 

-  9.5 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 

-22.3 

-25.0 
-25.7 
-18.5 
-23.0 

-21.2 

-30.9 
-23.7 
-16.1 
-26.5 

-21.2 
-23,2 
-22.3 
•  21.9 

-17.3 

.10.6 
.16.9 
-12.6 
.16.6 
.14.6 

■ 

4.3 
3.1 
4.6 
5.3 

6.7 

.6 

.6 

1.1 

1.0 
.4 

7,6 
6.1 
3,4 

7,7 
4,6 

8.4 
4.3 
5.3 

7.6 

4.0 

-   .1 

3.7 

,7 

- 

1,4 

3.4 

.2 

4,0 

-11.2 
-13.1 

-  6.0 

-  8.6 

-17.3 
-17.1 
-19.6 
•16.4 

-  7.4 
-10.1 

-  6.3 

-  7.6 

MEAN 
LINO 

-24.2 
•  24.5 

-24.7 
-24.3 

-22.1 
-20.2 

.13.6 
-12. « 

-_ 

4.7 
4.2 

1.1 
1.6 

6,2 
5.9 

3.7 
5.7 

1.6 
1.5 

; 

3.4 

3.4 

-10.0 
-10.2 

-17.4 
•16.1 

-  8.8 

-  6.6 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1 

1 

4 

2 

10 

0 

1 

1 

2 

23 

8 

9 

62 

1962 

7 

1 

3 

9 

9 

4 

20 

72 

39 

54 

32 

50 

302 

1963 

24 

6 

0 

35 

24 

33 

20 

25 

3* 

31 

29 

17 

278 

1964 

8 

16 

1 

7 

3 

6 

30 

83 

48 

37 

18 

19 

272 

1965 

13 

29 

26 

18 

40 

6 

45 

50 

69 

34 

33 

35 

420 

1966 

19 

23 

14 

28 

15 

28 

3 

42 

43 

69 

47 

12 

347 

1967 

8 

4 

8 

10 

29 

33 

21 

32 

65 

21 

19 

10 

260 

1968 

8 

13 

3 

7 

4 

14 

39 

13 

29 

30 

14 

9 

185 

1969 

15 

17 

4 

1 

10 

11 

13 

12 

37 

37 

44 

12 

213 

1970 

4 

12 

3 

1 

7 

74 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

10.7 

12.4 

7.2 

11.8 

l'.l 

15.2 

26.6 

36.7 

43.1 

37.3 

27.1 

18.8 

262.0 

CLINO 

12 

12 

10 

14 

17 

22 

31 

36 

37 

34 

29 

16 

270 
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48  31N   68  28W 


TEMPERATURE  DE8  C 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


DEC 


1«61 

-15.3 

-11 

5 

-  6.7 

1.4 

7.9 

15.3 

14.9 

11.8 

6,7 

2.2 

-  4.3 

3.0 

1962 

- 

-14 

4 

-  2.6 

1.9 

7,6 

13.7 

15.6 

10.7 

5,5 

-   .9 

-  7.9 

1963 

-  9.7 

-12 

7 

-  6,7 

1.3 

8,6 

16.7 

14.0 

- 

7,4 

2.4 

-11.0 

- 

1964 

- 

_ 

- 

• 

8.7 

14,4 

m 

10,9 

• 

- 

-  7,7 

. 

1965 

•  12.4 

-10 

1 

-  4,0 

2.2 

8.1 

14,2 

14.4 

9.7 

- 

-  2.4 

-  7,6 

- 

1966 

-  8.1 

-  7 

5 

-  2.3 

l. a 

6.7 

15.9 

14.8 

9.8 

6,1 

2.2 

-  5.7 

4.0 

1967 

-  9.2 

-12 

8 

-  7,0 

,9 

6.4 

17.3 

16.1 

11.7 

6,3 

.0 

-  6.9 

3.1 

1968 

.14.3 

-11 

4 

- 

. 

- 

- 

• 

- 

- 

-  1.7 

-  6.2 

- 

1969 

-  7.6 

-  8 

2 

-  4,6 

.4 

6,8 

15.1 

15.9 

9,6 

4.8 

1.9 

-  5.5 

3.5 

1970 

-13.7 

-10 

5 

-  3,8 

1.6 

8.2 

17.2 

16.0 

10.1 

6,7 

1.3 

-10.2 

3.1 

MEAN 

-11.3 

-11 

0 

-  4.7 

1.4 

7.7 

15,3 

15.2 

10.5 

6,2 

.6 

-  7.3 

3.0 

CLINO 

-10.9 

-10 

5 

-  4,8 

1.7 

7.7 

15,4 

14.5 

10.7 

6,0 

,2 

-  7.4 

2.9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

r-tb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

43 

50 

42 

_ 

77 

a 

5? 

103 

no 

32 

48 

32 

_ 

1962 

- 

41 

122 

126 

65 

45 

■ 

81 

119 

- 

92 

- 

1963 

60 

86 

46 

28 

52 

78 

92 

. 

- 

• 

90 

20 

- 

1964 

. 

_ 

• 

- 

106 

103 

116 

• 

49 

- 

- 

- 

- 

1965 

52 

52 

19 

19 

84 

44 

74 

104 

85 

119 

70 

- 

- 

1966 

132 

61 

82 

41 

42 

15 

85 

62 

95 

103 

107 

106 

991 

1967 

68 

59 

19 

- 

94 

81 

72 

72 

123 

82 

88 

>4 

- 

1968 

62 

64 

- 

■ 

- 

• 

_ 

• 

71 

- 

- 

71 

128 

1969 

114 

89 

30 

32 

98 

19 

68 

83 

113 

53 

117 

62 

880 

1970 

50 

69 

51 

51 

98 

75 

33 

36 

83 

83 

58 

79 

786 

MEAN 

72.6 

66. 

i 

41,3 

48.8 

86,3 

60.0 

70,8 

78.7 

92.6 

87.3 

•  l.l 

75.4 

861.2 

CllNO 

76 

62 

58 

57 

62 

72 

73 

75 

84 

79 

76 

74 

849 
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STATION  PRESSURE  MR 


APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1?61 

1010 

1007 

1005 

1015 

1013 

1015 

1016 

1015 

1015 

1013 

1010 

1011 

1012 

1962 

1019 

1010 

1011 

1013 

1015 

1015 

1018 

101* 

1012 

1011 

1007 

1012 

1013 

1963 

1022 

1010 

1011 

1009 

101* 

101* 

101* 

1015 

1011 

1008 

1006 

101* 

1012 

196* 

1005 

1020 

1010 

1015 

1015 

1013 

1012 

1013 

101* 

1013 

1011 

1003 

1012 

1963 

1009 

101* 

101* 

10U 

1017 

1015 

1016 

101* 

1017 

1011 

1006 

1006 

1013 

1«66 

1006 

1012 

1009 

1017 

1015 

1013 

1013 

1015 

1013 

101* 

1009 

1003 

1012 

1967 

1007 

1015 

1008 

1011 

1017 

101* 

1016 

1015 

1011 

1008 

1013 

1012 

1012 

1968 

1008 

'Oil 

1010 

1017 

101* 

1015 

1016 

1013 

101* 

1007 

1009 

1007 

1012 

1969 

100* 

1003 

1016 

1010 

101* 

1012 

1017 

1013 

1010 

101* 

1012 

1008 

1011 

1970 

1008 

1013 

1016 

101* 

1017 

1015 

1016 

1015 

1015 

1011 

1008 

100* 

1013 

MEAN 

1009.8 

1011.7 

1011.* 

1013.2 

1015. 1 

1014.1 

1013,6 

101*. 2 

1013.2 

1011.0 

1009.1 

1008.* 

1012.2 

CLINO 

1009.9 

10U.9 

1011.* 

1013.1 

101*. 9 

101*. 2 

1016,0 

101*, 6 

1013,6 

1011.8 

1010.6 

1009,8 

1012.7 

SEA  LEVEL  PRFSSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NQV  DEC  MEAN 

1961  1013    1010  100"  10l8  1016  1017  1019  1018  1018  1015  1013  1013  1015 

1962  1022    1012  101*  1016  10l8  1018  1021  1016  1015  1013  1010  1013  1016 

1963  1023    1013  101*  10U  10l7  1017  1017  1018  1013  1010  1009  1016  1015 
196*  1008    1023  1013  1018  10l8  1015  1015  1016  1017  1016  1013  1007  1015 

1965  1012    1017  1021  101*  1019  1018  1019  1017  1019  1014  1008  1009  1016 

1966  1009    1015  1011  10*0  1018  1016  1017  1018  lo;6  1016  1012  1008  1015 

1967  1010    1018  1011  101*  1020  1017  1019  1018  101*  1011  1016  1013  1015 

1968  1011    101*  1013  1020  1016  1018  1019  1015  1017  1010  1012  1009  1015 

1969  1007    1006  1019  1013  1017  1015  1020  1015  1013  1017  1015  10H  101* 

1970  loll    1018  1019  1017  1020  1017  1018  1017  1018  1014  1011  1006  1016 

MEAN  1012.8  1014.6  1014.3  1016.1  1017.9  1016.8  1018,4  1016.8  1016,0  1013,6  1011.9  1010.9  1015.0 

CLINO  1012.7  1014.6  1014,2  1015.9  I0l7,6  1016.9  1018,7  1017.3  1016,3  1014,6  1013.4  1012.5  1015.* 

TEMPERATURE  OEfi  C 

YEAR  JAN     FEB  MAP  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

5.0 

4-7 

3,3 

7.1 

9,9 

12.8 

14.7 

14.9 

11.5 

7,8 

4.2 

3.1 

8.4 

1962 

*.o 

4.2 

3.3 

7.2 

8.3 

11.7 

13.2 

13.7 

11.2 

9.5 

6.2 

5.1 

8.1 

1963 

3.3 

6.9 

4.7 

7.2 

9.8 

11.7 

13.7 

14.4 

1*.0 

9,6 

4.7 

4,9 

8.7 

196* 

3.* 

4.0 

4,6 

6.0 

8.1 

12.1 

12,9 

13.3 

11.2 

8.5 

3.6 

.9 

7.4 

1965 

2.2 

3.4 

3,9 

6.9 

8.2 

11.4 

13.7 

13.7 

11.1 

9,6 

3.9 

2.* 

7.7 

1966 

3.0 

4.6 

'.? 

6.7 

8.7 

11.7 

13.3 

13.7 

12.2 

8.3 

5.5 

3.1 

8.2 

1967 

3.4 

4-6 

3,9 

5.3 

9,8 

12.8 

14,0 

15.3 

13.6 

9,4 

6.1 

3.3 

8.5 

1968 

2.7 

4.7 

6,3 

5.9 

9,6 

11.6 

14,3 

13.4 

12.1 

8.2 

6.1 

.3 

8.0 

1969 

•  2.2 

2.6 

4,8 

6.6 

10,3 

13.6 

13,4 

12.7 

11.9 

8,2 

6.9 

9.3 

7.8 

1970 

3.4 

3.7 

5,6 

6.1 

9.2 

11. B 

13.2 

12.8 

10,6 

8.1 

4.7 

U7 

7.7 

MEAN 

2.8 

4.5 

4,8 

6.5 

9.2 

12.1 

13,7 

13.8 

iit9 

8,7 

5.* 

3.2 

8.1 

CLINO 

2.* 

3.8 

*,* 

6.5 

9.6 

12.1 

13.6 

13.6 

11.9 

8.7 

3.3 

3.4 

7.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

257 

293 

144 

70 

38 

45 

25 

80 

130 

283 

159 

248 

177* 

1962 

282 

*3 

78 

163 

46 

110 

40 

109 

166 

264 

431 

423 

2179 

1963 

77 

176 

119 

113 

70 

63 

125 

53 

229 

363 

303 

267 

1938 

1964 

267 

192 

182 

189 

75 

58 

112 

7* 

140 

268 

145 

136 

1858 

1965 

197 

233 

32 

123 

45 

19 

24 

33 

53 

375 

202 

28? 

1629 

1966 

326 

146 

209 

60 

100 

53 

51 

80 

64 

322 

205 

233 

184? 

1967 

327 

226 

148 

27 

106 

16 

52 

65 

200 

487 

186 

39» 

2239 

1968 

404 

93 

126 

173 

59 

91 

56 

62 

260 

485 

307 

240 

2358 

1969 

126 

138 

89 

1*4 

31 

33 

33 

125 

188 

228 

276 

236 

1697 

1970 

138 

"1 

1*3 

1*1 

125 

22 

3* 

31 

140 

139 

125 

243 

1422 

MEAN 

242.1 

1*4-7 

127,0 

127.7 

69,5 

31.0 

55,2 

71.* 

157,0 

323.4 

235.9 

271.4 

1896, 

CLINO 

209 

137 

133 

109 

63 

59 

5* 

68 

132 

253 

234 

238 

1730 
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STATION  PRESSURE  Hi 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

966 

9*3 

961 

962 

966 

963 

964 

963 

962 

960 

961 

964 

963 

1962 

966 

9fB 

966 

963 

963 

960 

964 

961 

963 

962 

961 

966 

964 

1963 

966 

968 

960 

963 

964 

960 

960 

964 

964 

961 

961 

969 

963 

196* 

958 

958 

96* 

960 

960 

961 

961 

960 

961 

962 

965 

963 

961 

1965 

965 

962 

971 

964 

960 

960 

963 

962 

965 

961 

964 

960 

963 

1966 

972 

965 

964 

967 

963 

960 

962 

964 

964 

960 

965 

963 

964 

1967 

963 

964 

964 

965 

96« 

962 

962 

965 

960 

960 

961 

961 

963 

196B 

967 

970 

964 

961 

963 

960 

963 

963 

959 

960 

962 

966 

963 

1969 

969 

966 

968 

962 

963 

961 

962 

959 

963 

965 

963 

963 

964 

1970 

965 

966 

967 

960 

965 

959 

961 

961 

960 

961 

965 

962 

963 

MEAN 

965.7 

965-0 

964,9 

962.7 

963.1 

960.6 

962,2 

962.2 

962.1 

961.2 

962.8 

963,7 

963.0 

CLINO 

965.7 

96*. 6 

964,8 

963.1 

962.9 

960.5 

962,3 

962.4 

962,0 

962,0 

962,9 

963.3 

963.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FF8     MA"     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1021 
1021 
1022 
1013 
1021 

1018 
1024 
1023 
1012 
1017 

1015 
1020 
101* 
1019 
1026 

lOU 

1016 
1016 
1013 
1017 

1018 
1015 
1016 
1011 
1012 

1014 
1012 
1011 
1012 
1011 

1015 
1016 
1011 
1011 
101* 

1014 
1012 
1016 
1012 
1013 

1«14 
1013 
1015 
1013 
1018 

1012 
101* 
1013 
1015 
101* 

1014 
1014 
1015 
1019 
1018 

1020 
1020 
102* 
1019 
101* 

1016 
1017 
1016 
1014 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1029 
1018 
1023 
1026 
1021 

1020 

1019 
1025 
1021 
1021 

1018 
1019 
101» 
1023 
1021 

10*0 
1019 

101* 
101* 

1013 

1015 

1016 
1015 
1015 
1017 

1011 
1013 
1011 
1013 
1010 

1013 
1013 
1015 
1013 
1012 

1016 
1016 
1015 
1010 
1012 

1013 
1012 
1*11 
1013 
1012 

1013 
1013 
1012 
1018 
1013 

1020 
1015 
1015 
1016 
1019 

1018 
1016 
1021 
1017 
1017 

1017 
1016 
1016 
1017 
1016 

MEAN 
CLINO 

1021.5 
1021.4 

1020-0 
1019.6 

1019.3 

1019,0 

1013. 
1016. 

7 
1 

1015, 
101*. 

0 

9 

1011.8 
1011.9 

1013.3 
1013.6 

1013.6 
1013,8 

mi*.o 
101*. 0 

1013.7 
101*. 6 

1016.5 
1016.7 

1018.6 
1018.2 

1016.1 
1016.2 

TEMPERATURE  DgG  C 

1 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-17.4 
-19.5 
-22.2 
-16.3 
-23.0 

•11.1 
-20.9 
-17.7 
-10. 1 
-21.8 

-  6.9 
-11.7 

-  7,3 
-13.6 
-l*.l 

l! 
3. 
3. 
2. 

2 

7 
2 

5 
6 

10. 

9, 
8, 

Hi 

9, 

b 
8 
9 
2 
1 

17.6 
16.6 
14.8 
14.7 
1S.0 

17.2 
16,4 
18,7 
19,4 
17,9 

18.6 
16.2 
17.6 
14.6 
16.3 

6.3 

10.6 

12.9 

8.3 

3.3 

3.4 
6.1 
8.* 
*,* 
5,2 

-  7.6 

-  3.6 

-  6.9 

-  8.1 
-11.6 

-22.7 

-14.4 
-16.8 
-22.3 

-U.l 

•  5 

.6 

1.1 

.3 

-  1.1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-29.0 
-20.9 
-20.7 
-29.2 
-20.  8 

-20.6 
-19.4 
-14.4 
-16.6 
-16.9 

-  8,0 
-12.* 

-  3,2 

-10.9 
-12.7 

-  2. 
2. 
5. 
2. 

6 

3 
7 
1 
1 

10, 
8, 
9, 
9, 
8, 

1 
9 

,6 
2 

18 

13.9 

13.* 
1*.2 
12.3 
16.8 

17,2 

17,7 
16,0 
16,2 
18,2 

15.* 
17.3 
13.7 
17.5 
16.1 

12.* 

1*.* 
10.9 
10,2 
9,9 

3.3 
2.7 
3.2 

•   .8 
3,* 

-13.3 

-  3.0 

-  *.l 

-  5.3 

-  9.0 

-13.1 
-13.3 

-18.6 
-11.3 
-23.5 

-  1.2 

-  .1 
.8 

-  .3 

-  .3 

MEAN 
CLINO 

-21.9 
-21.1 

-17.0 
-16.9 

-10.3 
-10.* 

1. 
1. 

B 
,7 

9, 
9, 

5 

13.0 
14.3 

17.3 
17,7 

16.* 
16.2 

10.1 
10.2 

3,9 

3,9 

-  7.5 

-  7.1 

-17.* 
•  16.4 

.0 
.2 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A»R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D?C 


1961 

3 

33 

39 

*3 

26 

33 

17 

11 

33 

26 

25 

23 

334 

1962 

22 

9 

19 

20 

10 

61 

32 

23 

3 

2* 

10 

IB 

231 

1963 

15 

10 

20 

31 

20 

113 

100 

38 

41 

2* 

1* 

15 

**1 

1964 

11 

22 

8 

3 

1* 

4 

39 

68 

71 

2* 

10 

16 

290 

1965 

10 

40 

5 

10 

29 

82 

51 

79 

23 

0 

17 

10 

338 

1966 

18 

12 

27 

10 

* 

111 

88 

77 

13 

6 

22 

20 

408 

1967 

12 

7 

1* 

9 

3 

26 

70 

31 

13 

26 

17 

33 

265 

1968 

20 

5 

1* 

17 

93 

45 

92 

87 

62 

25 

6 

28 

*94 

1969 

34 

14 

7 

10 

42 

19 

86 

22 

50   < 

87 

6 

31 

*08 

1970 

14 

17 

12 

32 

7 

138 

66 

24 

12 

28 

22 

25 

397 

MEAN 

15.9 

16.9 

16.9 

18.5 

24, B 

65.2 

64,1 

46.0 

32.3 

27.0 

14.9 

22.1 

364.6 

CLINO 

17 

17 

19 

2* 

36 

57 

04 

53 

35 

2* 

21 

22 

389 
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STATION  PRESSURE  MP 


DEC 


1961 

936 

930 

928 

934 

935 

936 

933 

937 

936 

933 

934 

932 

934 

1962 

9*0 

936 

934 

933 

935 

935 

938 

935 

936 

934 

929 

936 

935 

1963 

9*3 

934 

931 

931 

937 

934 

935 

938 

935 

931 

929 

939 

935 

1964 

928 

936 

930 

934 

935 

934 

935 

935 

937 

936 

935 

930 

934 

1965 

933 

932 

942 

933 

935 

935 

937 

936 

939 

933 

932 

930 

935 

1966 

933 

932 

931 

938 

934 

934 

935 

937 

936 

934 

934 

930 

934 

1967 

930 

933 

932 

934 

937 

936 

937 

938 

934 

931 

936 

934 

934 

1968 

932 

93d 

932 

935 

935 

935 

938 

935 

936 

930 

932 

933 

934 

1969 

933 

928 

937 

931 

936 

934 

937 

934 

934 

936 

933 

934 

934 

1970 

934 

939 

936 

933 

937 

935 

936 

936 

936 

934 

934 

929 

»35 

MEAN 

934.2 

933.8 

933.3 

933.6 

935.6 

934.8 

936.6 

936.1 

935,9 

933.4 

932.8 

932.7 

934.4 

CLINO 

934.5 

933.9 

933.0 

933.6 

935.3 

934.5 

937,0 

936.3 

936.0 

934.2 

933.7 

933.2 

934.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR    JAN     FEb  MAR     APR     MA*  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1020    1012  1010  10l5  1015  1015  1018  1017  1017  101*  1016  1016  1015 

1962  1025    1019  1016  1014  1015  1015  1018  1015  1016  1015  1010  1018  1016 

1963  1028    1016  1013  1012  10l7  1014  101*  1018  1015  1012  1011  1023  1016 

1964  1010    1019  1013  1015  1015  1013  1014  1015  1017  1017  1018  1015  1015 

1965  1017    1015  1026  1014  1U1&  lfllS  1017  1015  1020  1014  1015  1013  1016 

1966  1018    1014  1013  1019  1014  1014  1015  1017  1017  1015  1017  1012  1015 

1967  1013    1015  1014  1015  1018  1015  1017  1018  1014  1012  1018  1018  1016 

1968  1016    1022  1014  1016  101&  1015  1018  1015  1016  1011  1013  1018  1016 

1969  1020    1011  1020  1012  l<>l7  1013  1016  1013  1014  1020  1014  1016  1016 

1970  1019    1022  1018  1014  1017  1014  1016  1015  1017  1015  1018  1012  1016 

MEAN  1018.6  1016.5  1015.7  1014.6  1016. 0  1014.3  1016,3  1015.8  1016.3  1014,5  1015.0  1016,1  1015.  B 

CLINO  1018.7  1016.8  1015,2  loU.B  1015,6  1014.2  1016.5  1016.0  1016,4  1015,3  1016. 0  1016.5  1016.0 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB  "AR  A?R  MAY  jun     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 


1961 

-  6.6 

- 

3.0 

.8 

4.7 

10.6 

14.7 

16.7 

15.9 

7.2 

3.8 

. 

6.2 

-10.1 

4.0 

1962 

■  9.6 

- 

d.B 

-  3,6 

5.7 

8.2 

11.7 

15.3 

13.8 

9,7 

5.7 

1.7 

-  3.7 

3.8 

1963 

-12.3 

- 

.7 

-   .2 

4.9 

a. 7 

12.4 

14.5 

15.7 

12.6 

6.3 

- 

3.5 

-  5.6 

4.4 

1964 

-  5.8 

- 

.4 

-  2,9 

3.2 

8.2 

13.5 

14,2 

12.7 

8.2 

5.3 

- 

4.4 

-15.6 

3.0 

1965 

-10.8 

- 

6.0 

-  4,3 

4.4 

8.4 

12.5 

16,4 

16.3 

8,6 

6.1 

- 

4.2 

-  7.2 

3.4 

1966 

-14.3 

_ 

3.3 

.1 

2.4 

9.4 

11.5 

14,9 

13.6 

10,9 

4.1 

_ 

6.4 

-  5.5 

3.1 

1967 

-  9.4 

- 

2.6 

-  4,4 

3.4 

9.2 

14.6 

14.7 

16.9 

12.3 

5.2 

- 

1.1 

-  9.2 

4.1 

1968 

-  8.7 

» 

7-1 

2.3 

3.5 

9.4 

11.2 

15,3 

13.1 

9,3 

4,6 

- 

.7 

-14.1 

3.2 

1969 

-23.6 

- 

7.7 

-   .1 

6.4 

10.2 

16.6 

14,8 

12.6 

9.8 

3.7 

2.2 

-  2.4 

3.5 

1970 

-12.8 

- 

2.1 

,4 

3.9 

B.3 

14.3 

14.6 

14.3 

8,5 

4.B 

- 

6.6 

-12.3 

2.9 

MEAN 

-11.4 

. 

4.2 

-  1.2 

4.3 

9.1 

13.3 

15.1 

14.5 

9.7 

5.0 

_ 

2.9 

-  8.6 

3.6 

CLINO 

-11.8 

- 

6.2 

-  2.1 

3.9 

9.4 

13.0 

14,9 

13.7 

9.8 

4,7 

- 

2.8 

-  7.6 

3.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

38 

*0 

25 

36 

53 

63 

17 

39 

67 

74 

67 

62 

603 

1962 

65 

48 

17 

14 

58 

96 

28 

75 

49 

122 

60 

72 

704 

1963 

43 

63 

55 

43 

27 

51 

56 

73 

92 

57 

57 

33 

650 

1964 

27 

37 

47 

42 

61 

116 

107 

126 

120 

44 

73 

42 

844 

1965 

113 

31 

10 

29 

33 

16 

74 

96 

26 

78 

55 

37 

598 

1966 

100 

28 

13 

58 

52 

84 

69 

85 

62 

53 

91 

66 

761 

1967 

64 

27 

42 

14 

42 

11 

47 

37 

68 

121 

45 

70 

588 

1968 

62 

42 

25 

45 

46 

74 

39 

5o 

69 

73 

38 

40 

603 

1969 

35 

13 

21 

42 

15 

16 

35 

112 

106 

42 

74 

21 

532 

1970 

56 

19 

46 

20 

79 

15 

73 

47 

56 

24 

61 

44 

540 

MEAN 

60.3 

36-8 

30.1 

34.5 

46,6 

54.2 

54.5 

74.2 

71.5 

68,8 

62.1 

48.7 

642.3 

CLINO 

59 

43 

31 

29 

42 

58 

58 

73 

56 

61 

35 

54 

621 
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STATION  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1003  999  999  1009  1U10  1010  10U  1011  1010  100*  100*  1002  1006 

1962  1011  1008  1007  1006  1013  1013  1017  1011  1O09  1006  1000  1007  1009 

1963  1020  1005  1009  1007  1013  1012  1013  1014  1007  1000  1000  10lO  1009 

1964  999  10U  1006  1012  1013  10H  1011  1011  1011  100B  1007  1001  1009 

1965  1005  1006  1019  1009  101*  1014  1015  1013  1016  1004  1003  1002  1010 

1966  1003  1007  1003  1015  lull  1010  1013  1013  1010  1008  1006  1000  1008 

1967  1002  1007  1O07  loll  1014  1013  1014  1013  1007  1003  1010  1008  1009 

1968  1005  1008  1006  1012  1U12  1012  1015  1011  1010  1001  1003  1005  1008 

1969  1005  1000  1014  1005  1013  1011  1014  1008  1007  1011  1005  1003  1008 

1970  1005  1012  1012  1009  im3  1013  1014  1013  1011  1008  1007  100Q  1010 

MEAN  1005.8  1006.8  1008.2  1009.5  1012,6  1011.9  1014,0  1011.8  1O09.8  1005.3  1004.5  1003,8  1008.7 

CLINO  1006.0  1007.3  1008.4  1009.4  1013,2  1012.1  1014,1  10U.8  1010.0  1006.5  1004.4  1004,6  1009.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FFB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1009  1005  1006  10l5  1016  1017  1020  1018  1017  1011  1010  1009  1013 

1962  101R  1015  1014  1012  1018  1017  1021  1015  1013  1010  1004  10U  1014 

1963  1024  10O9  1013  10U  1017  1016  1017  1018  1011  1004  1004  1014  1013 

1964  1003  1016  1010  1016  1017  1015  1015  1015  1015  1012  1011  1005  1013 

1965  1009  1012  1023  1013  1018  1018  1019  1017  1020  1008  1007  1006  1014 

1966  1007  1011  1007  1019  1015  1014  1017  1017  1014  1012  1010  1004  1012 

1967  1006  lull  1011  1015  1018  1017  1018  1017  1010  1007  1014  1012  1013 

1968  1009  1012  1010  1016  1016  1016  1019  1014  1014  1005  1007  1009  1012 

1969  1009  1004  1018  1009  1017  1015  1018  1012  1011  1015  1009  1007  1012 

1970  1009  1016  1016  1013  1017  1017  1018  1017  1015  1012  1011  1004  1014 

MEAN  1010.3  1011.3  1012,8  1013.9  1016.9  1016.2  1018,2  1016.0  1014,0  1009.6  1008.7  1008.1  1013.0 

CLlNO  1010.1  1011.4  1012,5  1013.5  1017,3  1016.1  1018,1  1015.8  1013.9  1010.5  1008.5  1008.7  1013.0 


TEMPERATURF  OF 

r.  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

4.8 
3.2 
1.6 
2.3 

•  1 

4-3 
2.4 
6.3 
3.7 

2.1 

5,5 

2,4 
2.9 
2,8 
2.7 

6.7 
6.3 
5.8 
4.7 
5.6 

10. J 
6.9 
9.2 

7.1 
6.9 

12.2 

10.3 

10.4 

11.3 

9.9 

14.8 
12.3 
12.9 
12.4 
12.4 

U.8 
13.0 
13.9 
12.7 
13.1 

11.7 
11.3 
13.4 
10,9 
10.7 

7.7 
8.5 
8.9 
8.2 
8,8 

3.8 
5.3 

2.8 
2.8 

3.3 

2.4 
4.1 
3.1 

-  3.2 

.4 

8.3 
7.2 
7.6 
6.3 
6.3 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-  1.3 
1.6 

-  .1 

-  9.0 

-  .3 

3<1 
3.8 
2.7 
.7 
3.4 

3.9 
1.3 
5.1 
3.2 

4.8 

4.6 
4,2 
4.7 
5.6 
4.B 

6.9 
8.3 
9.5 
9.7 
7.7 

10.6 
11.7 
10.7 
12.3 
10.9 

12.8 
12.7 
13,6 
12.3 
11,8 

12.7 
14.3 
13.2 
11.7 
11.8 

11.7 
12,8 
10,9 
11.4 

10," 

6.9 
8.6 
7.4 
8.3 
8.2 

3.7 
4.6 
5.4 
6.6 
1.9 

3.0 
1.7 

-  2.5 
4.9 

-  .8 

6.6 
7.1 
6.7 
6.5 
6.4 

MEAN 
CLlNO 

.3 

•  1 

3.5 

2.6 

3,5 
3.2 

5.3 
5.3 

8.3 
8.5 

11.0 
11-1 

12.8 
12.8 

13.1 
13.4 

11.6 
11.6 

8,2 
6.2 

4.0 
4.2 

1.3 
1.1 

6.9 
6.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB   .  MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

277 

274 

153 

266 

34 

71 

39 

150 

232 

582 

253 

311 

2642 

1962 

425 

44 

116 

261 

62 

166 

45 

249 

231 

277 

292 

24) 

2*11 

1963 

192 

327 

143 

91 

103 

179 

75 

26 

271 

485 

295 

210 

2397 

1964 

293 

373 

296 

267 

127 

90 

101 

205 

237 

456 

161 

221 

2827 

1965 

265 

387 

33 

114 

156 

102 

36 

71 

102 

470 

245 

235 

2218 

1966 

212 

369 

226 

152 

325 

62 

153 

21B 

204 

347 

319 

264 

2851 

1967 

258 

293 

161 

91 

205 

83 

205 

259 

463 

290 

204 

308 

2820 

1968 

294 

85 

243 

287 

57 

168 

80 

87 

360 

356 

276 

186 

2479 

1969 

109 

102 

85 

192 

72 

54 

170 

527 

170 

155 

533 

272 

2441 

1970 

180 

126 

178 

223 

217 

87 

177 

195 

311 

243 

84 

199 

2220 

MEAN 

250.5 

236.0 

163,4 

194.4 

136.0 

106.2 

108,1 

198.7 

258,1 

366.1 

266,2 

244,9 

2530 

CLlNO 

243 

177 

199 

171 

141 

123 

91 

1*6 

214 

351 

266 

301 

2425 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

9*9 

9*5 

9*4 

9*5 

948 

946 

948 

947 

945 

944 

945 

946 

946 

1962 

9*8 

9*9 

9*7 

9*6 

946 

9*5 

948 

945 

947 

946 

945 

9*6 

947 

196* 

9*9 

9*9 

9*3 

9*5 

948 

9*3 

945 

9*9 

948 

946 

945 

95j 

947 

196* 

9*2 

9*3 

9*6 

9*3 

944 

9*4 

946 

9*4 

946 

947 

948 

9*J 

945 

1965 

9*8 

9** 

95* 

9*7 

943 

9** 

948 

946 

949 

9*7 

947 

9*4 

947 

1966 

953 

9*7 

9*7 

949 

946 

9*4 

946 

946 

948 

945 

948 

946 

947 

1967 

9*5 

9*7 

9*7 

947 

9*6 

9*6 

947 

949 

945 

944 

946 

945 

946 

1968 

9*9 

953 

9*7 

9*5 

946 

9*4 

948 

947 

944 

944 

946 

948 

947 

1969 

950 

9*8 

951 

945 

946 

9*5 

947 

943 

946 

947 

947 

946 

947 

1970 

9*8 

950 

9*9 

943 

9*8 

9*3 

946 

946 

945 

945 

948 

9*4 

946 

MEAN 

9*8.1 

9*7.5 

9*7,5 

945.5 

94«>.3 

9*4.* 

946.9 

946.4 

946.3 

945.5 

946.5 

946.4 

946. 

CLlNO 

9*7.8 

9*7.2 

9*7,1 

946.0 

946,2 

9*4.5 

946.9 

946.5 

946,3 

946,2 

946,4 

946.2 

946. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN    FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1021 

1017 

1014 

10U 

1017 

1013 

1015 

1014 

1014 

1013 

1015 

1019 

1016 

1962 

1021 

1022 

1019 

1015 

1014 

1012 

1015 

1012 

1013 

1015 

1015 

1020 

1016 

1963 

1022 

1021 

101* 

1015 

1016 

1011 

1012 

1016 

1016 

1015 

1016 

1025 

1017 

1964 

1014 

101* 

101» 

1013 

1012 

1013 

1013 

1012 

1015 

1017 

1019 

1018 

1015 

1965 

1021 

1017 

1027 

1017 

1012 

1012 

1016 

1014 

1018 

1016 

1018 

1016 

1017 

1966 

1028 

1020 

1018 

1020 

1015 

1012 

1014 

1017 

1017 

101* 

1020 

1019 

1016 

1967 

1018 

1020 

1019 

1018 

101"' 

1015 

1015 

1016 

1014 

101* 

1016 

1016 

1017 

1968 

1022 

1025 

1017 

1015 

101* 

1012 

1015 

1015 

1012 

1013 

1016 

1021 

1016 

1969 

1023 

1020 

1022 

10l*i 

1015 

1012 

1014 

ion 

1015 

1017 

1018 

1017 

1017 

1970 

1021 

1022 

1021 

1013 

1017 

1011 

1013 

1013 

1013 

101* 

1019 

1016 

1016 

MEAN 

1021.1 

1019.8 

101*. 9 

1015.4 

1014,9  1012.3 

1014,2 

1014.2 

1014,9 

101*. B 

1017.2 

1018.7 

1016.4 

CLINO 

1020.7 

1019. 5 

1018,4 

1015.6 

1014,7  1012.1 

1014,3 

1014.1 

1P14.7 

1015,6 

1017.2 

1018.2 

1016.3 

TEMPERATURE  D£G  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-12.9 

-11. 

1 

-  3,7 

1.7 

11.3 

19.7 

19.6 

21.5 

9,4 

4.8 

-  4.6 

-IB. 2 

3.1 

1962 

-16.3 

-17. 

6 

-  9,7 

5.2 

10.1 

17.3 

17,3 

17.8 

11.5 

7.2 

.6 

-10.4 

2.8 

1963 

-19.4 

-12. 

3 

-  3.3 

*.7 

9,7 

15.4 

19.9 

18.9 

1*.8 

10.0 

-  3.3 

-12.9 

3.5 

1964 

•  11.6 

-  B. 

6 

-11.1 

5.2 

12.1 

15.5 

20,2 

16.7 

9,9 

6.4 

-  5.6 

-19.6 

2.4 

1965 

-19.9 

-16. 

2 

•14,1 

3.* 

9.7 

15.8 

18,9 

IB. 6 

6,0 

7,2 

-  6.3 

•10.9 

.9 

1966 

-24.6 

-16. 

2 

-  i,f 

.9 

10,8 

14.9 

19,3 

16.8 

13.8 

4.7 

-10.3 

-12.4 

1.1 

1967 

-16.4 

-14. 

9 

-  9,9 

-   .* 

9.5 

15.1 

19,2 

18.7 

15,8 

*.e 

-  4.3 

-12.3 

2.0 

1968 

-16.6 

-11. 

4 

•  " 

3.9 

10.1 

15.1 

18,6 

15.3 

12,1 

5.3 

-  2.2 

•  15.6 

2.9 

1969 

-24.6 

-14. 

6 

-U. 2 

5.9 

11.0 

12.8 

17,5 

19.7 

12.8 

.6 

-  2.8 

-  8.9 

1.5 

1970 

-18.8 

-14. 

1 

-12.0 

1.9 

8,6 

18.2 

19,7 

18. 8 

11.1 

3.8 

-  6.4 

-17.0 

1.2 

MEAN 

-18.1 

-13. 

8 

-  7,9 

3.2 

10.3 

16.0 

19,0 

16.3 

11.7 

5.5 

-  4.7 

-13.8 

2.1 

CLINO 

-17.3 

-14. 

3 

.  8,3 

3.3 

10,6 

15.3 

18,9 

17.9 

11,6 

5.3 

-  5.2 

-12.9 

2.1 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

10 

14 

7 

U 

57 

14 

25 

2 

13 

27 

8 

18 

209 

1962 

18 

13 

19 

22 

*3 

97 

51 

59 

9 

36 

6 

12 

385 

1963 

5 

12 

5 

18 

5«* 

116 

133 

51 

17 

13 

6 

11 

445 

1964 

11 

16 

12 

6 

36 

90 

92 

51 

46 

2 

12 

22 

396 

1965 

9 

15 

6 

17 

95 

126 

43 

30 

56 

0 

25 

23 

445 

1966 

16 

B 

7 

39 

25 

107 

29 

56 

13 

7 

23 

10 

3*0 

1967 

27 

11 

30 

6 

9 

29 

5 

18 

85 

*2 

22 

19 

301 

1968 

13 

5 

7 

1 

30 

1* 

29 

112 

33 

6 

4 

20 

276 

1969 

35 

28 

15 

*1 

25 

49 

73 

48 

31 

60 

3 

11 

399 

1970 

17 

22 

16 

** 

51 

77 

26 

15 

71 

33 

IB 

18 

408 

MEAN 

16.1 

14. 

.4 

12.  * 

19.0 

*2.9 

71.9 

50.6 

44.2 

17,4 

22.8 

12.7 

16.0 

360.4 

CLINO 

IB 

17 

1» 

23 

41 

83 

58 

50 

36 

19 

IB 

16 

396 

102  WORLD  WEATHER  RECORDS 

RESOLUTE  CANADA  WHO    72924      7*    *3N      9*    59W         63    M 

NOTES    ON    PACE    42 

STATION    PRESSURE    HP 
YEAR         JAN  FEB  MAR  A^R  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1006 

10ft* 

1013 

1012 

1010 

1005 

100* 

999 

1002 

1003 

1008 

1008 

1006 

1962 

1000 

1011 

1023 

1007 

1010 

1007 

1008 

1002 

1001 

1005 

100* 

1002 

1007 

1963 

1006 

1009 

100* 

1013 

100* 

1009 

1005 

1002 

1002 

996 

1007 

1008 

1006 

196* 

99« 

1001 

100* 

1005 

1011 

998 

999 

1008 

100* 

1007 

1005 

1000 

1003 

196S 

1005 

1003 

101* 

1008 

1006 

1005 

1007 

100* 

1002 

999 

1013 

1005 

1006 

1966 

1017 

1007 

1015 

1013 

1012 

1003 

1003 

1003 

1*05 

1006 

1002 

1007 

1008 

1967 

1006 

1001 

1001 

1008 

1007 

1003 

1000 

997 

999 

1003 

1002 

1007 

1003 

1968 

101* 

1012 

1008 

1008 

1012 

1006 

1006 

1006 

100* 

1008 

1005 

1010 

1009 

1969 

1017 

1011 

1012 

10U 

1007 

1006 

1001 

1005 

100* 

1002 

1002 

1009 

1007 

1970 

1009 

1003 

1017 

1015 

1011 

1000 

100* 

100* 

1002 

1006 

100* 

1009 

1007 

MEAN      1007.8    1006.*    1011.1  lOlO.O  1009.2  100*. 2  1003,7  1003.0  1002.9  1003,3  1005.2  1006.5  1006.1 

CLlNO       1007.2    1006.7    1011.*  10U.6  1009.9  1005.9  100*, 1  1003,*  1O03.8  1002,6  1005.0  100*. 8  1006.* 

SEA    LEVEL    PRESSURE    MB 

YEAR         JAN           FFB           MAR            APR  MAY  JUN           JUL           AUG  SEP           OCT           NOV  DEC  MEAN 


1961 

1015 

1013 

102? 

1021 

101B 

1013 

1012 

1007 

inn 

1011 

1017 

1017 

1015 

1962 

1009 

1020 

1031 

1016 

1019 

1015 

1016 

1010 

1009 

1013 

1013 

1011 

1015 

1963 

1015 

1018 

1013 

1022 

1015 

1017 

1013 

1010 

1010 

1005 

1015 

1016 

101* 

196* 

1007 

1010 

1013 

101* 

1020 

1006 

1007 

1016 

1012 

1016 

101* 

1009 

1012 

1965 

101* 

1012 

1023 

1016 

1015 

1013 

1015 

1012 

1010 

1007 

1021 

1013 

101* 

1966 

1026 

1015 

102* 

1022 

1021 

1011 

1012 

1011 

1013 

1015 

1011 

1016 

1016 

1967 

1015 

1010 

1010 

1017 

1015 

1011 

1008 

1005 

mos 

1012 

1011 

1016 

1012 

1968 

1023 

1021 

1017 

1017 

1021 

101* 

101* 

101* 

1016 

1016 

1013 

1019 

1017 

1969 

1026 

1020 

1021 

1020 

1016 

101* 

1009 

1013 

1012 

1010 

1010 

1017 

1016 

1970 

1018 

101* 

1026 

1023 

1019 

1009 

1012 

1012 

1010 

1015 

1013 

1018 

1016 

MEAN      1016.8    1015.3    1020.0    1018.8    1017,9    1012.3  1011.8  1011.0  1011.1  1012,0  1013.8  1015.2  101*. 7 

CLlNO      1015.8    1015.3    1020.0    1020.0    1018.1    1013.B  1011.9  10U.3  1011.7  1010,9  1013.7  1013.7  101*. 7 

TEMPERATURE    DEG    C 

YEAR         JAN           FES           MAR           APR           MAY           JUN           JUL  AUG  SEP  OCT           NOV           DEC  MEAN 


1961 

-32.2 

-33.9 

-37.3 

-20,2 

-13.2 

-  1.7 

*.o 

1.8 

-  7.6 

-16.3 

-23.3 

-28.* 

-17.* 

1962 

.3*. 3 

-35.2 

-21.8 

-23.7 

-11.9 

1.7 

7,6 

3.1 

-  3.9 

-15.2 

-25.5 

-28.8 

-15.7 

1963 

-31.6 

-2b. 7 

-3*. 6 

-20.9 

-11.9 

-   .8 

*.* 

1.0 

.  6.* 

-16,9 

-19.8 

-28.* 

-16.2 

196* 

-3*.l 

-3*. 7 

-3*. 2 

-25.7 

-12.1 

-  1.1 

1,2 

2.2 

-  *.l 

-18,7 

-21.* 

-27.1 

-17.5 

1963 

-32.* 

-30.'. 

-29.2 

-22.9 

-  7.0 

-  2.7 

2.7 

2.1 

-  7,3 

•  16,2 

-19.3 

-29.8 

-16.0 

1966 

-37.5 

-31.1 

-32.1 

-25. 3 

-  9.2 

-  2.1 

3,7 

3.1 

-  *.* 

-16,3 

-25.9 

-28.3 

-17.1 

1967 

.30.9 

-36.* 

-32.5 

-25.2 

-  8,6 

-  1.6 

2|6 

1.5 

.  6,7 

-1*,5 

-31.3 

-26.8 

-17.5 

1968 

-3*. 6 

-35.9 

-30.1 

-21.3 

-12.* 

-  !•* 

*.5 

2.8 

-  3.9 

-10,2 

-25.7 

-29.8 

-16.5 

1969 

-28.6 

-27.* 

-31.3 

-23.3 

-11.2 

-  1.8 

3.3 

3.* 

-  *.7 

-12,3 

-26.7 

-26.3 

-15.6 

1970 

-30.6 

-30.6 

-29,2 

-26.9 

-13.7 

-  2.3 

*,6 

2.7 

.  3,8 

-13,6 

-2*. 8 

-31.6 

-16.7 

MEAN 

-32.7 

-32.* 

-31,2 

-23.5 

-U.l 

-  1.* 

3,9 

2.* 

-  5.3 

•  15,0 

-2*.* 

-28.5 

-16.6 

CLlNO 

-32.6 

-33.5 

-31.3 

-23.1 

-10.7 

-   .3 

*.S 

2.7 

-  *.9 

-14.7 

-2*. 2 

•  28,8 

-16.* 

PRECIPITATION 

"M 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

a»r 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

7 

6 

1 

1* 

6 

15 

53 

12 

19 

19 

8 

10 

170 

1962 

2 

1 

6 

2 

3 

6 

1« 

11 

13 

8 

* 

8 

82 

1963 

3 

V 

* 

3 

5 

7 

26 

*9 

10 

18 

7 

* 

1*5 

196* 

3 

* 

1 

8 

1» 

20 

26 

2* 

8 

5 

7 

10 

13* 

1965 

2 

3 

6 

8 

7 

26 

17 

11 

1* 

15 

6 

0 

115 

1966 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

15 

39 

21 

9 

0 

5 

113 

1967 

1 

1 

6 

8 

8 

5 

72 

27 

21 

2* 

* 

7 

18* 

1968 

7 

2 

3 

6 

16 

16 

5 

*3 

1* 

19 

9 

3 

1*5 

1969 

6 

9 

1 

5 

6 

2 

5* 

*1 

33 

25 

* 

5 

191 

1970 

3 

2 

3 

5 

1 

18 

15 

32 

1* 

5 

3 

2 

103 

MEAN 

3.9 

3*9 

3,* 

6.* 

7.8 

12.2 

30,1 

28,9 

16.7 

l*t7 

5.2 

5.* 

138.2 

CLINO 

3 

3 

3 

6 

9 

12 

26 

30 

18 

15 

6 

5 

136 

NORTH  AMERICA  103 

RESOLUTION  ISLAND  CANADA  WMO  72903   61  35N   6*  39W   366  M 

NOTES  DN  PACF  42 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A?R     MAY     juN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1'61 

1004 

1008 

1011 

1016 

1007 

1003 

a 

. 

1003 

■ 

. 

■ 

_ 

1962 

- 

. 

• 

964 

969 

965 

971 

965 

965 

963 

963 

956 

» 

1963 

961 

956 

963 

970 

963 

967 

968 

964 

961 

956 

966 

956 

963 

196* 

955 

952 

966 

969 

966 

962 

964 

971 

961 

961 

963 

962 

963 

1965 

956 

962 

967 

966 

967 

967 

965 

" 

962 

957 

966 

963 

- 

1966 

975 

96$ 

971 

974 

970 

963 

963 

970 

961 

959 

964 

96, 

967 

1967 

962 

955 

•  64 

966 

970 

962 

968 

962 

962 

964 

957 

966 

963 

1966 

964 

960 

964 

965 

972 

966 

964 

966 

972 

967 

965 

963 

966 

1969 

972 

969 

966 

966 

967 

960 

967 

965 

964 

959 

965 

967 

966 

1970 

960 

956 

969 

971 

967 

960 

963 

965 

959 

972 

962 

965 

964 

MEAN 

967.9 

964-6 

971.2 

972. T 

971.6 

967.7 

965,9 

966.0 

967,0 

962,0 

963.4 

962,4 

966.9 

CLINO 

962.6 

959.6 

966.3 

966.3 

967.6 

964.4 

965.6 

965.3 

962,8 

961,7 

963.5 

962.3 

964.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 

1961  1009    1013  1016  102l  1012  1008       -       -  1"08       -       »       - 

1962  -      m  -  10U  1015  1010  1016  1009  1010  1008  1009  1003 

1963  1007    1002  1011  1016  1009  1013  1012  1008  1O06  1001  1012  1002  1008 

1964  1002     999  1014  1016  1012  1007  1009  1016  1005  100&  1009  1009  1009 

1965  1005    1009  1014  1013  1013  1012  1010       -  1007  1003  1012  1010 

1966  1022    1012  1018  1020  1016  I008  1008  1015  1005  1004  1010  1011  1012 

1967  1010    1003  1012  1012  101&  1007  1012  1006  1007  1010  1003  1013  1009 

1968  1011    1007  1011  1012  1018  1013  1009  1011  1018  1013  1011  10lO  1012 

1969  1019    1016  1013  1013  1013  1005  1012  1010  1"09  1004  1011  1014  1012 

1970  1007    1003  1016  lolB  1013  1005  100«  1010  100*  1018  1008  1012  1010 

MEAN  1010.2  1007.1  1013.9  1015.2  1013.7  1008.8  1010,7  1010.6  1007,9  1007,4  1009.4  1009.3  1010.4 

CLINO  1009.7  1U0&.7  1013.9  10U.9  10)3,4  1009.6  1010,5  1010.2  1007,8  1007,1  1009.5  1009.0  1010.2 

TEMPERATURE  DgO  C 

YEAR  JAN     FFB  MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 


1961 

-18.6 

-20-4 

-19.4 

-  7.2 

- 

3.1 

.1 

3,3 

2.8 

1.2 

> 

- 

■ 

- 

1962 

- 

- 

- 

-14.6 

- 

5.8 

- 

.9 

4,3 

4.7 

,7 

- 

4.2 

- 

8.1 

-15.2 

- 

1963 

-17.7 

-15.0 

-20.7 

-  9.1 

- 

6,3 

m 

.7 

4,1 

5.1 

»  1,8 

■ 

5,6 

- 

9.1 

-13.7 

-  7.5 

1964 

-19.4 

-19.9 

-24.2 

-13.6 

• 

5.3 

m 

1.7 

5.5 

4.0 

1.2 

- 

5.3 

- 

8.8 

-14,2 

-  8,5 

1965 

-20.4 

-19.4 

-14,8 

-il.B 

- 

2.9 

1.2 

3,4 

2.7 

.1 

- 

6.4 

- 

7.5 

-15.8 

-  7.6 

1966 

-17.8 

-16.9 

-17,8 

-  8.9 

„ 

5.8 

.1 

3,8 

5.3 

2.2 

, 

1.6 

„ 

8.6 

-14.1 

-  6.7 

1967 

-18.8 

-27.6 

-21.6 

-14.3 

- 

3.3 

- 

.4 

4,8 

3.9 

-   .6 

- 

4.6 

- 

9.4 

-14,0 

-  8.8 

1966 

-21.4 

-19.4 

-21.8 

-  8.4 

- 

4,4 

.2 

2.9 

3.7 

2.1 

- 

1.1 

- 

7.8 

-12,1 

-  7.3 

1969 

-15.1 

-12.7 

-17,9 

-16.1 

- 

5,0 

- 

1.1 

5,6 

3.4 

-  1.2 

- 

5,4 

- 

7.3 

-14.1 

-  7.2 

1970 

-18.9 

-22.4 

-16,9 

-12. S 

- 

6.9 

- 

1.1 

2.5 

3.3 

.2 

• 

3.2 

- 

7.4 

-17.1 

-  8.4 

MEAN 

-18.7 

-19.3 

-19,5 

-XI. 7 

. 

4,9 

„ 

.4 

4.0 

3.9 

,4 

, 

4.2 

, 

8.2 

-14.5 

-  7.8 

CLINO 

-19.8 

-19.6 

-17.6 

-11.6 

- 

4,9 

- 

.1 

4,7 

4.3 

.1 

- 

4.2 

- 

8.3 

-14.6 

-  7.6 

PRECIPITATION  MM 


MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

5 

0 

0 

1 

16 

20 

48 

36 

77 

■ 

. 

- 

_ 

1962 

- 

- 

- 

14 

7 

25 

60 

177 

108 

33 

15 

17 

- 

1963 

7 

10 

4 

U 

9 

6 

86 

99 

49 

22 

27 

15 

345 

1964 

13 

13 

4 

3 

19 

27 

22 

86 

85 

50 

39 

50 

411 

1965 

24 

21 

22 

u 

7 

19 

105 

44 

49 

16 

20 

14 

352 

1966 

17 

14 

12 

3 

6 

17 

18 

23 

51 

51 

17 

19 

246 

1967 

7 

1 

2 

4 

7 

9 

93 

94 

35 

14 

13 

9 

288 

1968 

4 

2u 

4 

11 

8 

8 

99 

53 

21 

142 

21 

U 

402 

1969 

12 

8 

14 

8 

14 

17 

32 

160 

40 

25 

22 

14 

366 

1970 

17 

11 

14 

8 

18 

12 

60 

80 

60 

26 

17 

10 

333 

MEAN 

11.8 

10-9 

8.4 

7.4 

U.l 

16.0 

62.3 

85.2 

57.5 

42.1 

21.2 

17.7 

351 

CLlNO 

13 

10 

10 

9 

11 

19 

76 

87 

63 

44 

22 

22 

386 
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STATION  PRESSU»E  M« 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEC     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1010    1015  1008  1006  101b  1017    1016    1018    1«19    1015  1013    1009  1014 

1962  1016    1015  1005  1015  1017  1016    1013    1018    1016    1013  1014    10U  1014 

1963  1014    1010  1012  1005  1018  1012    1015    1014    1018    1015  1014    1009  1013 

1964  1010    1001  1010  1019  1014  1013    1017    1016    101?    1015  1014    1018  1014 

1965  1009    1012  1006  loll  1013  1015    1016    1016    1020    1014  1015    1013  1013 

1966  1005    1014  1016  1015  1016  1017    1014    1015    1014    1015  1022    1014  1015 

1967  1014    1011  1016  1012  1014  1020    1018    1020    1018    1019  1013    1014  1016 

1968  1016    1006  1014  1016  1013  1015    1017    1014    1018    1013  1009    1008  1013 

1969  1013    10U  100T  1016  1015  1015    1016    1014    1018    1016  1018    1009  1014 

1970  1004    1016  1010  1012  1020  1017    1018    1014    1016    1021  1016    1007  1014 

MEAN   1011.1  1011. 1  1010,4  1012.7  1015.8  1015.7  1016,0  1015.9  1017,4  1015,6  1014,8  1011.5  1014.0 

CLINO   1010.9  10U.7  1010,5  1013.1  1015.7  1015.5  1016,1  1015.6  1017.7  1016,5  1015.0  1013.0  1014.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 

YEAR    JAN     PFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

1010 

1015 

1008 

1006 

1018 

1017 

1016 

1018 

1"19 

1015 

1013 

1009 

1014 

1962 

1016 

1015 

1005 

1015 

1017 

1016 

1013 

1018 

1"16 

1013 

1014 

1014 

1014 

1963 

1014 

1010 

1012 

1005 

1018 

1012 

1015 

1014 

1018 

1015 

1014 

1009 

1013 

1964 

1010 

1001 

1010 

1019 

1014 

1013 

1017 

1016 

1017 

1015 

1014 

1018 

1014 

1965 

1009 

1012 

1006 

10U 

1013 

1015 

1016 

1016 

1020 

1014 

1015 

1013 

1013 

1966 

1005 

10U 

1016 

1015 

1016 

1017 

1014 

1015 

1014 

1015 

1022 

1014 

1015 

1967 

1014 

1011 

1016 

1012 

1014 

1020 

1018 

1020 

1018 

1019 

1013 

1014 

1016 

1968 

1016 

1006 

1014 

1016 

1013 

1015 

1017 

1014 

1018 

1013 

1009 

1008 

1013 

1969 

1013 

1011 

1007 

1016 

101* 

1015 

1016 

1014 

101« 

1016 

1018 

1009 

1014 

1970 

1004 

1016 

1010 

1012 

1020 

1017 

1018 

1014 

1016 

1021 

1016 

1007 

1014 

MEAN 

1011.1 

1011.1 

1010,4 

1012.7 

1U15.B 

1015.7 

1016,0 

1015.9 

1017,4 

1015.6 

1014.8 

10U. 5 

1014.0 

CLINO 

1010.9 

lull. 7 

1010,5 

1013.1 

1U15.7 

1015.5 

1016,1 

1015.6 

mi7.7 

1016,5 

1015.0 

1013.0 

1014.3 

TEMPERATURE  DE6  C 


DEC 


1961 

a 

1.0 

m 

2.8   - 

1.0 

2.2 

6.4 

11.2 

14.6 

17.7 

17.7 

14.0 

a. 8 

3.2 

7.6 

1962 

- 

.3 

a 

2.5 

,2 

3.* 

6.1 

10.4 

13,6 

16.4 

15.1 

10.4 

7.2 

2.6 

6.9 

1963 

2.1 

- 

1.1   - 

,3 

2.1 

6.4 

10.2 

15,3 

16.4 

14.6 

10.9 

7.7 

.3 

7.1 

1964 

m 

.8 

■ 

.7 

,3 

3.3 

6.7 

10.0 

14,2 

15.5 

14.6 

11.6 

4.B 

2.9 

6.9 

1965 

- 

.3 

- 

2.0   - 

.8 

1.7 

4.9 

9.4 

14,7 

17.0 

14.4 

10,7 

5.3 

l.B 

6.4 

1966 

•  1 

_ 

1.7 

1,2 

2.2 

6,4 

10.6 

15.1 

17.3 

15.0 

11,0 

8.3 

4.4 

7.5 

1967 

.9 

- 

1.3   - 

,2 

1.8 

6.1 

10.4 

16,0 

19.6 

16.4 

13.2 

8.6 

2.6 

7.8 

1966 

m 

1.6 

- 

2.1 

1.3 

4,0 

6,8 

10.6 

16.1 

17.2 

15.8 

12.6 

6.4 

3.1 

7.5 

1969 

1*1 

1*0 

1.1 

3.B 

6,9 

11.4 

14.5 

16.8 

15.7 

11.4 

8.5 

5.2 

8.1 

1970 

" 

2.3 

.3 

,7 

3.1 

7.6 

11.7 

16,5 

19.2 

14,9 

11.8 

8.4 

.9 

7.7 

MEAN 

„ 

.2 

„ 

1.3 

,3 

2.8 

6.4 

10.6 

15,1 

17.3 

15.4 

11.8 

7.4 

2.7 

7.4 

CLINO 

- 

.1 

- 

.9 

.5 

3.3 

6.7 

10.7 

15,4 

17.6 

15.8 

11,6 

7.6 

2.7 

7.6 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

118 

6B 

157 

132 

100 

78 

85 

149 

14 

157 

139 

»J 

1292 

1962 

126 

156 

68 

90 

35 

80 

177 

117 

221 

72 

203 

130 

1475 

1963 

113 

115 

117 

105 

98 

43 

99 

198 

155 

15 

198 

159 

1415 

1964 

194 

147 

157 

102 

22 

82 

164 

111 

66 

240 

92 

289 

1666 

1965 

233 

132 

7* 

121 

83 

128 

146 

81 

22 

106 

146 

100 

1374 

1966 

124 

51 

104 

22 

161 

126 

158 

89 

68 

117 

46 

1*9 

1235 

1967 

170 

1*8 

96 

97 

181 

66 

45 

133 

55 

42 

156 

91 

1280 

196B 

108 

"6 

99 

56 

162 

74 

66 

119 

43 

80 

134 

163 

1200 

1969 

136 

91 

65 

124 

166 

58 

131 

65 

72 

173 

177 

176 

1454 

1970 

83 

163 

134 

42 

75 

93 

68 

126 

158 

67 

209 

150 

1368 

MEAN 

140.5 

116.7 

107.1 

B9.1 

110.3 

82.8 

113.9 

116. B 

87. 4 

107.1 

150.0 

152.2 

1375.9 

CLINO 

131 

113 

111 

95 

93 

79 

85 

112 

68 

105 

127 

132 

1270 

NORTH  AMERICA  105 

SACHS  HARBOUR  CANADA  WMO  7*051   71  59N  125  17W    85  M 

NOTES  ON  PAGE  42 

STATION  PRESSURE  M* 


YEAH 

JAN 

Fes 

MA* 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

10U 
1008 
1016 
1001 
1013 

1007 
1015 
1013 
1002 
100b 

1016 
1013 
1006 
1007 
1013 

1008 
1008 
1007 
1005 
1005 

100» 
1009 
1007 
1007 
1005 

1004 
1004 
1002 
1001 
1007 

1001 
1005 
1000 
1001 
1006 

1001 

iooi 

1001 
1003 
1002 

loos 

999 

mo5 

1003 
1006 

1002 
1002 

995 
1002 

996 

1001 
1004 
1005 
1005 
1006 

1008 
1007 
1009 
1002 
1001 

1006 
1006 
1006 
1003 
1006 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1018 

1005 
1013 
1018 
1015 

1004 
1008 
1013 
1006 

1010 
1009 
1011 
1012 

1017 
1008 
1007 
1008 

100* 
1005 
100» 
1009 

1002 
1006 
1006 
1009 

1003 
1000 
1010 
999 

1001 

1000 

1007 

997 

1000 
1001 
100* 
1007 

1008 

999 

1000 

1004 

1007 
1002 
1003 
1004 
1006 

1004 
1005 
1010 
1002 
1007 

1006 
1004 
1008 
1006 

MEAN 
CLINO 

1012.1 

1010.8 

1008.* 
100B.7 

1010,8 
1010,3 

1008.1 
1008.6 

1007,0 
10Q7.7 

1004.6 
1005.2 

1002.8 
1003,1 

1001.4 
1001.5 

1003.1 
1002.9 

1000,9 
1000,7 

1004.3 
1005.4 

1005.5 
1005.7 

1005.8 
1005.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     fPB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MIAN 


1961 

1025 

1016 

1028 

1019 

1020 

1015 

1012 

1012 

1014 

1013 

1013 

1019 

1017 

1962 

1019 

10?7 

1025 

1020 

1020 

1015 

1016 

1012 

1009 

1013 

1016 

1019 

1018 

1963 

1028 

1025 

1018 

1018 

1018 

1012 

1010 

1012 

1016 

1006 

1016 

1020 

1017 

1964 

1013 

1014 

1019 

1017 

1019 

1012 

1012 

1013 

1014 

1013 

1017 

101* 

1015 

1965 

1025 

1020 

1024 

1016 

1016 

1018 

1016 

1013 

1017 

1007 

1018 

1013 

1017 

1966 

1030 

1016 

1021 

1028 

1014 

1012 

1013 

1012 

1011 

1019 

1019 

1015 

1018 

1967 

1017 

1020 

1020 

1019 

1016 

1016 

1010 

1011 

1012 

1010 

1013 

1017 

1015 

1968 

1025 

1025 

1022 

1018 

1021 

1017 

1021 

1018 

1014 

1011 

1015 

1022 

1019 

1969 

1029 

1018 

1023 

1019 

1020 

1020 

1010 

1008 

1018 

1015 

1016 

10U 

1018 

1970 

1027 

* 

- 

* 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

1017 

1016 

- 

MEAN 

1023.8 

1020.3 

1022.2 

1019.3 

1018,2 

1015.2 

1013,3 

1012.3 

1013.9 

1011,9 

1016.0 

1017.1 

1017.0 

CLINO 

1022.6 

1020.5 

1021.9 

1020.0 

1018.7 

1016.0 

1013,8 

1012.2 

1013,7 

1011,7 

1016.8 

101T.2 

1017.1 

TEMPERATURE  DEO  C 

YEAR  JAN  FEB  MA»  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  -30.2  -30.9  -31,4  -23.8  -  7.8  *.*  5.4  2.9  «  3,6  -15.1  -22.7  -3l,7  -15.4 

1962  -28.3  -29.1  -25,4  -19.3  -10,6  5.4  7,3  6.1  -   ,9  .  8,9  -21.1  -23,5  -12.4 

1963  -32.7  -28.1  -31.9  .16.0  -  5,5  3.6  7,3  3.4  .  2,4  -14.2  -22.5  -21.6  -13.4 

1964  -32.7  -31.8  -33.3  -26.1  -  «.7  -  1.0  2.4  4.8  -  2,6  -11,6  -20.9  -30.7  -16.1 
1963  -31.4  -36.0  -24,8  -17.4  -  8.2  -   .5  7,4  4.7  -  5,8  .11,3  -19.2  -26.8  -14.1 

1966  -33.6  -31.8  -24.7  .23,1  -  4,7  2.2  5,6  2.7      ,4  -14,2  -23.1  -25.7  -14.2 

1967  -28.5  -32.6  -31,6  -19,4  -  9,4  -  1.4  1,8  .9  -  2,6  -10,8  -21.2  -29.3  -15.0 

1968  -30.8  -32.4  -23,8  -19.5  -  7,4  3.3  8,1  3.9  .  1,9  -  8,9  -23.0  -27.5  -12.3 

1969  .30.2  -27.5  -26,3  -15.1  -  7.8  .6  3,1  3,4      ,0  -  7,2  -24.0  -20.5  -12.6 

1970  -27.3  -33.2  -26.6  -19.8  -  7.9  1.2  8,4  6.2  -  1.7  -12.1  -20.3  -29.3  -13.5 

MEAN  .30.6  -31.3  -28.0  -20.0  -  7.9  i.B  5,7  3.9  .  2,1  «H,4  -21.8  -26.3  -14.0 

CLINO  -29.7  -30.9  -27,3  -19.2  -  7.3  2.2  3,6  4.3  .  1,8  -11,6  -21.7  -26,7  -13,7 

PRECIPITATION  «M 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

0 

2 

0 

1 

4 

1 

13 

30 

4 

8 

3 

0 

66 

1962 

3 

0 

0 

8 

1 

25 

18 

10 

24 

16 

3 

8 

116 

1963 

2 

3 

2 

4 

5 

12 

20 

22 

5 

20 

8 

7 

110 

1964 

2 

1 

1 

2 

3 

23 

7 

45 

9 

9 

6 

7 

115 

1965 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

6 

2 

9 

17 

8 

1 

47 

1966 

0 

0 

? 

0 

1" 

4 

15 

24 

20 

5 

13 

5 

106 

1967 

2 

5 

10 

5 

15 

17 

39 

29 

7 

10 

4 

1 

146 

1968 

2 

7 

3 

0 

3 

1 

1 

26 

8 

11 

16 

3 

81 

1969 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

17 

39 

6 

14 

10 

3 

»2 

1970 

10 

3 

4 

3 

29 

12 

10 

19 

27 

36 

2 

3 

158 

MEAN 

2.2 

2-2 

2.5 

2.* 

7.9 

9.5 

14,6 

24.6 

11.9 

14,6 

7.3 

4.0 

103 

CLINO 

2 

2 

3 

3 

7 

8 

ia 

22 

13 

13 

6 

4 

102 

106  WORLD  WEATHER  RECORDS 
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NOTES  ON  PACE  42 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1008 

ion* 

1005 

10X6 

1016 

1016 

1020 

1017 

1017 

1010 

1009 

1006 

1012 

1962 

1017 

1014 

1014 

1011 

1017 

1017 

1021 

1015 

1013 

1009 

1002 

1010 

1013 

1963 

102* 

1008 

1813 

1010 

1016 

1016 

1017 

1018 

mio 

1003 

1003 

1012 

1013 

196* 

1002 

1018 

1010 

1016 

1017 

101* 

101* 

101* 

1015 

1011 

1010 

1005 

1012 

1965 

1008 

1012 

1023 

1013 

1019 

1018 

1019 

1018 

1021 

1008 

1007 

1006 

101* 

1966 

1007 

1011 

1006 

1020 

1015 

1014 

1018 

1017 

1013 

1012 

1010 

1003 

1012 

1967 

1005 

1011 

1011 

1016 

1018 

1018 

1018 

1017 

1010 

1006 

1013 

1011 

1013 

1968 

1008 

1011 

1009 

1016 

1016 

1016 

1019 

101* 

101* 

100* 

1006 

1008 

1012 

1969 

1008 

1003 

1017 

1008 

1016 

1015 

1018 

1012 

1010 

101* 

1008 

1005 

1011 

1970 

1008 

1016 

1016 

1013 

1016 

1016 

1018 

1016 

1015 

1011 

1010 

1003 

1013 

MEAN  1009.5  1010.7  101?,*  1013.9  1016,6  1016.0  1018,2  1015.8  1013,8  1008,8  1007.8  1007,1  1012.6 

CLINO  1009.6  1010,9  1011,3  1013.*  1016.*  1015.7  1018,2  1016.1  101*,*  1009,9  1008.7  1008.1  1012,7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     jun  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1008    100«  1005  10l6  1016  1016  1020  1017  1017  1010  1009  1008  1012 

1962  1017    101*  101*  IOU  1017  1017  1021  1015  1013  1009  1002  1010  1013 

1963  102*    1008  1013  10l0  1016  1016  1017  1018  1010  1003  1003  1012  1013 
196*  1002    101*  1010  1016  1017  101*  101*  101*  1015  1CU  1010  1005  1012 

1965  1008    1012  1023  1013  1019  1018  1019  1018  1021  1008  1007  1006  101* 

1966  1007    1011  1006  10*0  1015  101*  1018  1017  1013  1012  1010  1003  1012 

1967  1005    1011  1011  1016  101«  1018  101«  1017  1010  1006  1013  IOU  1013 

1968  1008    1011  1009  1016  1016  1016  1019  101*  101*  100*  1006  1008  1012 

1969  1008    1003  1017  1006  1016  1015  1018  1012  1010  101*  1008  1005  1011 

1970  1008    1015  1016  1013  101&  1016  1018  1016  1015  loll  1010  1003  1013 

MEAN  1009.5  1010.7  1012,*  1013.9  1016,6  1016.0  1018,2  1015.8  1013.8  1008,8  1007,8  1007.1  1012.6 

CLINO  1009.6  1010.9  1011,3  1013.*  1016,*  1015.7  1018,2  1016.1  101*,*  1009,9  1008,7  1008.1  1012.7 

TEMPERATURE  DE'.  C 

YEAR  JAN     FEB  MA»  APR  MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

*.8 

*>6 

*,7 

7.2 

9.6 

11.7 

15.* 

16.3 

13.3 

9.1 

*.* 

3.3 

8.7 

1962 

*.* 

3.6 

2,6 

5.8 

7.9 

10.9 

1*.3 

1*.5 

12.9 

9.* 

5.7 

5.3 

8.1 

1963 

*.l 

6,6 

*,6 

6.7 

9.3 

11.6 

1*.5 

16.3 

1«.2 

8.9 

3.9 

*.9 

8.6 

196* 

3,2 

*,7 

*,3 

5.5 

7,8 

11.9 

12.9 

13.* 

12.0 

8.3 

*.* 

-   .6 

7.3 

1965 

1,2 

1,3 

*,6 

6.1 

7.6 

10.9 

13. S 

1*.7 

1*.6 

8,8 

5.1 

2.1 

7.7 

1966 

1.2 

3,5 

*.* 

6.1 

7,8 

10.9 

1*.7 

l*.l 

12.2 

7.8 

5.3 

*.3 

7.T 

1967 

2.* 

*,* 

2.T 

6.0 

9.3 

13.2 

13.9 

15.9 

12.8 

8.9 

6.* 

3.9 

8.3 

1968 

1.1 

3,3 

J.1 

5.$ 

10. 0 

11.2 

1*.6 

15.1 

12.1 

8,2 

5.9 

•  1 

7.7 

1969 

-  3.* 

1.1 

3.7 

5.6 

9.5 

13.9 

l*.o 

13.1 

12.1 

9,3 

7.1 

6,0 

7.7 

1970 

2.3 

5.9 

'." 

5.9 

8,3 

11.6 

12.7 

13.8 

12.1 

9.1 

*.a 

1.6 

7.8 

MEAN 

2.1 

*,1 

*,3 

6.0 

8.7 

11.8 

l*.l 

1*.7 

12.8 

8.8 

5.3 

3.1 

8.0 

CLINO 

1.9 

>,* 

3,9 

5.9 

8,8 

11.7 

13,9 

1*.6 

12.8 

8.9 

5.* 

3.3 

7.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

165 

171 

187 

*6 

67 

39 

*2 

** 

77 

169 

176 

126 

1309 

1962 

192 

*1 

*9 

133 

50 

63 

27 

106 

88 

212 

206 

131 

1298 

1963 

39 

207 

** 

37 

66 

62 

33 

8 

163 

280 

168 

216 

1323 

196* 

195 

109 

*3 

78 

50 

78 

75 

59 

9* 

195 

177 

126 

1281 

1965 

95 

70 

37 

58 

73 

*3 

55 

19 

36 

262 

188 

163 

1099 

1966 

165 

116 

210 

31 

93 

80 

18 

75 

132 

228 

167 

1*3 

1*58 

1967 

190 

180 

72 

33 

37 

27 

*0 

57 

137 

198 

86 

188 

12*5 

1968 

139 

27 

*S 

*8 

*0 

29 

22 

61 

99 

171 

13* 

165 

1003 

1969 

126 

106 

*5 

1»7 

3* 

25 

21 

73 

100 

96 

235 

209 

1205 

1970 

1*2 

52 

83 

109 

70 

33 

38 

15 

70 

165 

8* 

163 

102* 

MEAN 

1**.B 

107.7 

81.8 

71.0 

58,0 

*7.9 

37.1 

51.7 

99.6 

197.6 

16*. 1 

163.2 

122* 

CLINO 

155 

111 

102 

81 

*6 

*7 

*8 

*8 

86 

185 

185 

167 

1261 

NORTH  AMERICA 
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WMO  72828   5*  48N   66  49W   522  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


DEC 


1961 

945 

9*0 

950 

952 

950 

945 

950 

950 

951 

950 

949 

946 

949 

1962 

939 

952 

954 

950 

952 

949 

952 

951 

950 

948 

951 

944 

949 

1963 

946 

938 

946 

948 

949 

949 

948 

948 

950 

946 

948 

941 

946 

1964 

942 

93H 

94* 

954 

948 

947 

951 

950 

947 

948 

948 

950 

948 

1965 

944 

946 

950 

949 

951 

950 

947 

947 

951 

945 

947 

948 

948 

1966 

954 

946 

951 

954 

950 

950 

945 

946 

946 

944 

953 

991 

950 

1967 

94S 

942 

952 

95l 

952 

952 

950 

950 

952 

950 

943 

949 

949 

1968 

952 

919 

949 

950 

953 

951 

949 

950 

955 

948 

950 

94} 

949 

1969 

953 

952 

946 

950 

950 

946 

950 

947 

953 

947 

952 

949 

950 

1970 

939 

V4« 

949 

953 

953 

950 

950 

949 

950 

959 

951 

950 

950 

MEAN 

946.? 

944.9 

949.5 

951.1 

950.8 

948.9 

949,2 

949.0 

950.5 

948,5 

949.2 

947.3 

948.8 

CLIND 

946.2 

945.6 

949.2 

950.6 

950.7 

949.1 

94R.B 

948.5 

949,9 

948,9 

948.2 

946.8 

948.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


SEP 


DEC 


1961 
1962 

1011 

1016 

1015 
1019 

10l5 
1015 

1012 

1006 

1011 

1011 

1013 

1013 

1012 

1010 

1012 

1006 

1020 

1016 

1012 

1013 

1013 

1013 

1011 

1016 

1010 

1014 

1963 

1012 

1004 

1012 

1012 

1013 

1011 

1010 

1009 

1013 

1009 

1012 

1007 

1010 

1964 

1008 

1004 

1014 

loie 

1011 

1009 

1013 

1012 

1010 

1011 

1013 

1017 

1012 

1965 

1010 

1013 

101* 

1014 

1014 

1012 

1009 

1008 

1014 

1009 

1012 

1014 

1012 

1966 

1020 

1014 

1016 

1019 

1013 

1012 

1007 

1010 

1008 

1007 

1017 

1018 

1013 

1967 

1015 

'OOB 

1019 

1016 

1015 

1014 

1011 

1012 

1014 

1014 

1007 

1015 

1013 

1968 

1019 

1004 

1015 

1015 

1017 

1013 

1010 

1012 

1017 

1010 

1014 

1010 

1013 

1969 

1019 

101B 

1010 

1015 

1013 

1008 

1012 

1008 

1016 

1011 

1016 

1015 

1013 

1970 

1005 

1010 

1014 

1017 

1017 

1012 

1011 

1010 

1012 

1022 

1015 

1017 

1014 

MEAN 

1012.5 

1011.1 

1015.0 

1015.6 

1014,1 

1010.9 

1010,7 

1010.5 

1013,0 

1011.7 

1013.4 

1013.3 

1012.7 

CLING 

1012.1 

1011.3 

1014.2 

1014.5 

1013,4 

1010.8 

1010,0 

1009.9 

1012,0 

1011.7 

1012.1 

1012,4 

1012.0 

TEMPERATURE  DE<">  C 


APR 


SEP 


1961 

-26.6 

-23 

4 

-19.9 

»  1.7 

1 

6 

7.8 

12,4 

11.9 

6.6 

•   .7 

-  5.3 

-U.3 

-  3.7 

1962 

-27.2 

-2B 

1 

-  9,4 

-11.9 

- 

4 

8.2 

12,8 

10.9 

6.1 

.2 

-  8.8 

-17.9 

-  5.5 

1963 

-22.7 

-22 

V 

-18.8 

-  4.7 

- 

b 

7.1 

12.9 

9.7 

3.0 

-   .4 

-  6.3 

-20.8 

-  5.4 

1964 

-22.9 

-?0 

9 

-19.1 

.  7.7 

6 

6.9 

12.6 

10.* 

5.2 

-  2.9 

-10.8 

-19.6 

-  5.7 

1965 

.24.6 

-21 

B 

-16i3 

■  e.B 

4 

7.3 

9,8 

8.2 

4.2 

•  4,1 

-10.5 

-20.5 

-  6.4 

1966 

-16.3 

-17 

2 

-10.6 

-  4.2 

_ 

6 

7.8 

11.2 

U.6 

6,3 

-  1.2 

-  6.7 

-18.6 

-  3.2 

1967 

-24.4 

-2b 

7 

-19.1 

-10. 1 

1 

7 

9.9 

13.3 

11.7 

5,7 

•   .3 

-  7.9 

-15.6 

-  5.1 

1968 

-25.1 

-19 

1 

-18.1 

-  5.6 

1 

7 

8.1 

11.4 

7.7 

9.4 

2.4 

-  9.1 

-14.4 

-  4.3 

1969 

-16.4 

-17 

2 

-12.6 

-13.9 

- 

1 

6.8 

12.4 

10.5 

2.1 

-  3.5 

-  4.7 

-15.9 

-  4.4 

1970 

-21.9 

-23 

3 

-15,1 

-  9.5 

>  1 

t 

5.8 

13.6 

12.9 

5,4 

.6 

-  9.4 

-22.6 

-  5.4 

MEAN 

-22.8 

-22 

0 

-19.5 

-  7. B 

7 

7.6 

12.2 

10.6 

5.4 

•  1.0 

-  8.0 

-17.7 

-  4.9 

CLlNO 

-22.7 

-21 

2 

-14.8 

-  6.9 

9 

8.5 

12.6 

10.8 

9.6 

-   .9 

-  8.7 

-18.1 

-  4.6 

PRECIPITATION 

mm 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

D«C 

TOTAL 

1961 

24 

6 

16 

8 

76 

63 

44 

110 

51 

74 

66 

622 

1962 

60 

9 

17 

12 

49 

58 

86 

87 

35 

26 

*1 

518 

1963 

35 

30 

43 

48 

40 

67 

74 

68 

53 

77 

16 

587 

1964 

46 

15 

56 

13 

52 

84 

128 

66 

52 

65 

57 

718 

1965 

39 

53 

15 

20 

49 

116 

123 

167 

83 

55 

79 

36 

835 

1966 

22 

30 

50 

31 

52 

144 

156 

82 

102 

90 

38 

882 

1967 

20 

25 

20 

24 

38 

111 

118 

86 

71 

84 

51 

674 

1968 

19 

99 

25 

72 

21 

86 

88 

136 

116 

23 

72 

781 

1969 

34 

44 

30 

19 

51 

84 

82 

90 

71 

64 

117 

762 

1970 

46 

42 

43 

25 

74 

27 

120 

52 

50 

39 

56 

618 

MEAN 

34,5 

31 

i 

31.9 

27.2 

SO 

2 

65.3 

•  4,7 

106.3 

86,0 

65.6 

62.1 

55.0 

699.7 

CLINO 

41 

37 

37 

35 

45 

89 

98 

83 

70 

64 

46 

722 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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WMO  72811   JO  13N   6*  16W    J6  M 


STATION  PRESSURE  M* 


YEAR 

1961 
1962 

1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

197Q 


JAN 

1003 
1003 
1006 
1002 
1003 

1O0S 
1006 
1009 
1007 
997 


FEB 

1009 
1013 
999 
99b 

100S 

1007 
1001 
995 
1008 
1006 


MAR 

1006 
1006 
100* 
100* 
1003 

1006 
1012 
100S 
1000 
1003 


APR 

100* 
1005 
1001 
1010 
1005 

1009 
1007 
1007 
1006 
1005 


MAY 

1006 
1008 
1007 
1003 
1006 

100* 
100* 
100& 
1006 
100» 


JUN 

1002 
1005 
1002 
1002 
100* 

1005 
1008 

1005 
1003 
100* 


JUL 

1005 
1005 
1003 
1006 
1003 

1000 
100* 
1005 
1006 
100* 


AUG 

1006 
1007 
1003 
100* 
1002 

1003 
1006 
100* 
1002 
1003 


SEP 

1008 
1008 
1008 
1006 
1010 

1002 
1007 
1009 
1009 
10Q7 


OCT 

1007 
1005 
1005 
10O6 
10O2 

1001 
1008 
1003 
1007 
101* 


NOV 

1007 
1010 
1005 
1006 
1005 

1012 
1001 
1005 
1010 
1009 


DEC 

1002 
1006 
1001 
1010 
1005 

1007 
1008 
999 
1003 
1005 


MEAN   100*.l  1003.8  100*. 9  1005.9  1006.0  100*. 0  100*. 1  100*. 0  1007.*  1005,8  1007.0  100*. 6 
CLINO   100*. 3  100*. 1  100*. 8  1005.6  100*. 2  100*. 1  1003,7  100*. 0  1006,9  1006,7  1006.3  1005,2 

SE*  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1011 
1011 
101* 
1010 
1010 

1013 
101* 
1017 
1015 
1005 


FEB 

1017 
1021 
1007 
1002 
1013 

1015 
1009 
1003 
1015 
1013 


MAR 

101* 
1013 
1012 
1011 
1010 

101* 
1020 
1013 
100* 
1011 


APR 

1011 
1012 
1008 
1017 
1012 

1016 
1015 

101* 
101* 
1013 


MA* 

1013 
1015 
101* 
1010 
1013 

1012 
1013 
1013 
1013 
1016 


JUN 

1009 
1012 
1009 
1009 
1011 

1012 
1015 
1012 
1010 
1011 


JUL 

1012 
1012 
1010 
1013 
1010 

1007 
1011 
1012 
1013 
1011 


AUG 

1013 
101* 
1010 
10U 
1009 

1010 
1013 
10U 
1009 
1010 


SEP 

1015 
1015 
1016 
1013 
1017 

1009 
101* 
1016 
1016 
101* 


OCT 

101* 
1012 
1012 
101* 
1009 

1008 
1016 
1010 
101* 
1021 


NOV 

101* 
1018 
1013 
1013 
1012 

1020 
1008 
1012 
1017 
1016 


DEC 

1009 
1013 
1009 
1018 
1013 

1015 
1015 
1006 
1010 
1013 


MEAN   1012.0  1011.5  1012,6  1013.2  1013.2  ion. o  1011.1  1011.0  101*. 5  1013,0  101*. 3  1012.1 
CLINQ   1011.9  1011.6  1012,2  1012.9  1013,*  1011.3  1010,8  1011,1  101*. 1  1013,9  1013.6  1012.7 

TEMPERATURE  OgO  r. 


MEAN 

1005 
1007 
100* 
1005 
100* 

1005 
1006 
100* 
1006 
1005 

1005.1 
1005.2 


MEAN 

1013 
101* 
1011 
1012 
1012 

1013 
101* 
1012 
1013 
1013 

1012.5 
1012.5 


YEAR    JAN 


FEB 


APR 


SEP 


1961 

-18.1 

-11.8 

-  8,0 

2 

,6 

6.7    11 

.0    15.4 

1*.7 

10.7 

*,* 

.2 

-  5.6 

1.7 

1962 

-16.7 

-17.6 

-  1.7 

■ 

,5 

5.6    12 

.3    13.* 

15.0 

9,* 

*.* 

- 

2.* 

-  9.7 

1.0 

1963 

-13.1 

-16.8 

-  9,1 

,* 

5.8    12 

.*    1*.8 

13.* 

7.7 

*,9 

.0 

-13.9 

.5 

1964 

-13.8 

-10.* 

-  8,6 

.0 

5.5    10 

.7    1*,2 

13.5 

9.5 

2.1 

- 

3.* 

-11.* 

.7 

1965 

-15.7 

-13.1 

-  *,« 

- 

.2 

$.6    12 

.8    13,2 

13.2 

8.3 

1.9 

- 

6.0 

-11.2 

.3 

1966 

-  8.0 

-10.* 

-  3,* 

.6 

5.1    11 

.9    1*,7 

1*.* 

9.2 

3.8 

m 

1.1 

-  7.9 

2.* 

1967 

-13.2 

-16.1 

-U. 3 

• 

2 

,7 

*.5    12 

.7    16,9 

15.1 

10,3 

3.9 

• 

1.8 

-  8.8 

.8 

1968 

-16.1 

-12.9 

-  8,2 

1 

.1 

6.B    10 

.6    15,3 

11.7 

12.1 

6,6 

• 

*.l 

-  8,1 

1.2 

1969 

-  8.8 

-  7.9 

-  3,3 

. 

3 

.2 

5.2    11 

.5    1*,6 

1*.6 

7.* 

2.* 

.5 

-  6.6 

2.0 

1970 

-16.1 

-13.9 

-  5,6 

- 

.8 

5.3    11 

.3    16,1 

15.2 

8,6 

5,6 

- 

1.6 

-13.8 

.9 

MEAN 

-1*.0 

-13.3 

-  6,6 

„ 

•  3 

5.6    U 

.7    1*,9 

l*.l 

9.3 

*,0 

. 

2.0 

-  9.7 

1.1 

CLINO 

-13.9 

-12.7 

-  6,7 

- 

i 

5.7    11 

.6    15.1 

1*.2 

9.6 

*.0 

- 

2.2 

-10.* 

1.2 

PRECIPITATION  MM 


FEB 


DEC 


1961 

31 

29 

91 

8 

112 

112 

68 

67 

95 

6* 

55 

133 

865 

1962 

119 

*6 

2* 

6* 

*5 

*2 

106 

59 

125 

8* 

67 

79 

862 

1963 

125 

•1 

35 

53 

157 

51 

103 

*6 

69 

*2 

101 

*9 

91* 

196* 

70 

3* 

85 

8 

131 

111 

58 

176 

53 

79 

101 

10* 

1010 

1963 

87 

90 

26 

27 

83 

78 

113 

136 

11* 

1*7 

136 

5* 

1091 

1966 

65 

*2 

96 

•l 

97 

32 

1*5 

1*3 

117 

128 

227 

13a 

1311 

1967 

108 

78 

22 

15 

97 

53 

63 

100 

201 

110 

99 

98 

108* 

1968 

85 

16* 

162 

1*6 

15 

101 

68 

«X 

*9 

123 

72 

198 

126* 

1969 

195 

117 

100 

«7 

79 

99 

112 

9* 

176 

71 

189 

127 

1**6 

1970 

*7 

99 

99 

79 

100 

99 

158 

169 

99 

107 

58 

*0 

115* 

MEAN 

93.2 

78.0 

7*.  2 

59.0 

91.6 

77.8 

101.* 

107.1 

109,8 

95,5 

110.5 

102.0 

1100.1 

CLINO 

100 

92 

73 

58 

82 

86 

10* 

99 

101 

87 

109 

100 

1090 

NORTH  AMERICA  109 
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STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     *AR     APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1005 

10U 

1006 

1001 

1011 

1009 

1010 

1012 

1013 

1010 

1009 

1005 

1009 

1962 

1011 

1012 

1003 

100B 

1012 

1010 

1007 

1012 

inn 

1007 

1010 

1009 

1009 

1963 

1008 

ions 

1007 

1001 

1012 

1006 

1008 

1006 

1013 

1009 

1009 

1005 

1008 

196* 

1005 

996 

1005 

1013 

1008 

1007 

1011 

1010 

1012 

1010 

1009 

1012 

1006 

1965 

1005 

1(106 

1003 

1006 

100« 

1008 

1009 

1009 

1015 

1008 

1009 

1008 

1008 

1966 

1002 

1009 

1009 

1010 

1010 

ion 

1007 

1009 

moe 

looe 

1016 

1009 

1009 

1967 

1009 

1005 

1012 

1008 

1007 

1013 

1012 

1013 

1012 

101* 

1007 

1010 

1010 

1968 

1011 

'000 

100« 

1010 

100» 

1009 

1012 

1009 

1013 

1008 

1005 

1003 

1008 

1969 

1009 

1006 

1002 

1010 

1010 

1009 

1010 

1008 

1013 

1012 

1012 

1003 

1009 

1970 

1001 

1011 

1005 

1008 

101* 

1010 

1011 

1008 

1011 

1017 

1012 

100* 

1009 

MEAN 

1006.6 

1006.3 

1006,0 

1007. J 

1D10, 1 

1009.2 

1009,7 

1009.8 

1012.1 

1010,3 

1009.8 

1006.8 

1008. 

7 

CLINO 

1006.3 

1006.7 

1005.7 

1007. B 

1009,8 

1009.1 

1009,7 

1009.6 

1012.2 

1011,2 

1009.8 

1008.1 

1008. 

8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR- 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1010 
1016 
101* 
1010 
1010 

1016 
1018 
1010 
1001 
1013 

1011 
100* 
1013 
1011 
100* 

1007 
1013 
1006 
1016 

1012 

1016 
1017 
1017 
1U13 
101* 

101* 
1015 
1012 
1012 
1013 

1015 
1012 
1013 
1016 
101* 

1017 
1017 
1013 
1015 
101* 

mis 

1016 
1018 
1017 
1020 

1015 
1013 

1014 
1015 
1013 

101* 
1015 
101* 
1015 
101* 

1010 

101* 
1010 
1017 
1014 

101* 
1015 
1013 
1013 
1013 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1007 
101* 
1017 
101* 
1007 

1015 
1011 
1006 
1012 
1016 

1015 
1017 
1013 
1007 
1010 

1015 
1013 
1015 
1015 
1013 

1015 
1013 
1013 
1015 

1019 

1016 
1019 
101* 
101* 
1015 

1012 
1017 
1017 
1015 
101* 

101* 
1018 
101* 
1013 
1013 

1013 
1017 
1018 
1018 
1016 

1014 
1019 
1013 
1017 
1022 

1021 
1012 
1010 
1017 
1017 

1014 
1015 
1008 
1009 
1009 

101* 
1015 
1013 

101* 

101* 

MEAN 
CLINO 

10U.9 
1011.5 

'011.8 

lull. 9 

ion, 

1010, 

5 
,9 

1012.7 
1012.9 

1015.2 
101*. 9 

101*.* 
101*. 2 

101*. 7 
101*. 7 

101*. 6 
101*. 6 

1017,1 
1017.2 

1015,5 
1016,3 

101*. 9 
1015.0 

1012.0 

1013.2 

1013.9 
1013.9 

TEMPERATURE  D| 

[6  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

WAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

-  6.2 

-  *.3 

-  1.8 

-  *.l 

-  5.6 

-  5.5 

-  8.2 

-  5.7 

-  *-l 

-  S.6 

-  2, 

-  2, 

-  lc 

-  1, 

6 
,1 
,1 

B 

,3 

2.9 
4.1 
2.5 
3.* 
2.8 

8.7 
8.2 

8.6 

9.3 

8.0 

13.7 
13.3 
l*.l 
12.5 

13.7 

16,6 
1*,9 
18,3 
16,1 
16,6 

16.3 
17.0 
16.* 
16.* 
16.7 

17.0 
l«.l 
12.6 
13.* 

13.* 

11.1 
9.6 

10.6 
9.2 
8,6 

5.9 
*.2 
5.5 
2.8 
2.6 

-  .2 

-  1.8 

-  5.9 

-  1.1 

-  1.9 

6.6 
5.9 
6.1 
6.0 

5.7 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-  2.8 

-  3.1 

-  6.9 
•  2.8 

-  7,9 

-  *.7 

-  6.5 

-  6.6 

-  2.0 

-  3.9 

-  *l 

* 
,0 
2 

* 

2.7 
1.7 
5.* 
*.3 
3.6 

8.6 
6,8 

8.8 
8.5 
9.* 

13.2 
1*.0 
13.3 
15.1 
13.5 

17.2 
18,3 
18,8 
17,0 

17,* 

lb. 3 
17.* 
17.0 
16.6 
16.7 

13.* 
1*.3 
16.2 
1*,9 
13.8 

9,2 

9.9 
11.6 

8,9 
10,4 

6.4 
*.5 
2.9 
5.9 
*.9 

.6 

-  1.4 

-  .6 
1.1 

-  4.8 

6.9 
6.0 
6.6 
7.* 
6.2 

MEAN 
CLINO 

-  *.6 

-  3.8 

-  5.3 

-  *.2 

-  1. 

3 

T 

3.3 

*,0 

8.5 

9.0 

13.6 

13.7 

17.1 
17,6 

17.5 
17.8 

14.3 
14.8 

9,9 
9.9 

*.6 
*.9 

-  1.6 

-  1.1 

6.3 
6.8 

PRECIPITATION 


FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

120 

86 

10B 

126 

1*1 

70 

51 

*7 

62 

188 

125 

123 

U51 

1962 

124 

1*7 

53 

1*9 

50 

SB 

136 

124 

17* 

145 

185 

125 

1510 

1963 

146 

135 

55 

109 

116 

*7 

56 

131 

181 

79 

156 

152 

1365 

1964 

139 

1*6 

1*2 

116 

60 

61 

1*5 

79 

113 

121 

86 

201 

1451 

1965 

103 

11* 

*1 

42 

23 

105 

55 

133 

30 

95 

113 

67 

921 

1966 

9* 

51 

118 

24 

89 

60 

*5 

69 

92 

89 

76 

134 

941 

1967 

115 

132 

133 

66 

171 

*9 

136 

143 

140 

186 

191 

240 

1702 

1968 

126 

77 

130 

?1 

91 

137 

15 

53 

36 

66 

250 

185 

1259 

1969 

13* 

02 

61 

125 

81 

** 

112 

45 

56 

98 

164 

180 

1192 

1970 

39 

7* 

115 

61 

a* 

11* 

91 

153 

125 

118 

106 

193 

1273 

MEAN 

11*. 0 

110.6 

93.6 

89.1 

90,6 

77.5 

8*.  2 

97.7 

100.9 

120.7 

145.6 

160.0 

1286.3 

CLIN3 

1*7 

129 

112 

105 

109 

85 

92 

9* 

9* 

113 

152 

148 

1381 

110  WORLD  WEATHER  RECORDS 

STEPHENVILLE  CANADA  .      WMO    72815      48    32N      58    33W         13    M 

NOTES    DN    PAGE     43 

STATION    PRESSURE    M& 
YEAR         JAN  FEB  MAR  A^R  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1953 

1015 

1008 

101R 

1007 

1013 

1013 

1014 

1013 

1014 

1015 

1019 

1009 

1013 

195* 

1014 

1012 

1005 

1018 

1015 

1015 

1011 

1009 

1014 

1014 

1014 

1011 

1013 

1955 

1001 

101  b 

100* 

1013 

1012 

1011 

1013 

1013 

1015 

1013 

1003 

1005 

1010 

1956 

1010 

1007 

1010 

1010 

1014 

1014 

1013 

1012 

1017 

1018 

1013 

1013 

1013 

1957 

loll 

1012 

100* 

1010 

1010 

1014 

1011 

1013 

1013 

1015 

1014 

1013 

1012 

1958 

1012 

loni 

1011 

10U 

1016 

1011 

1011 

m 

- 

1014 

1007 

1010 

. 

1959 

1004 

1009 

1008 

1015 

1013 

1014 

> 

„ 

1015 

1013 

1017 

1013 

_ 

i960 

1005 

1011 

1009 

10U 

1016 

- 

- 

1012 

1016 

1010 

1011 

1013 

- 

MEAN      1009.0    1009.8    1009,4    1012.3    1013.5    1013.1    1012,2    1012.0    1014.9    1014,0    1012.3    1010.9      1012.0 


1961 

1005 

1014 

1010 

_ 

1016 

1012 

1013 

. 

1016 

1015 

1013 

1007 

«. 

1962 

- 

1016 

- 

1011 

1015 

1013 

1013 

1016 

1016 

1011 

1015 

1013 

- 

1963 

1013 

1005 

1009 

1005 

l»l7 

1010 

1013 

1012 

1017 

1012 

1013 

1004 

1011 

1964 

1007 

998 

1010 

1016 

1012 

1011 

1016 

1014 

1014 

101* 

1011 

1018 

1012 

1965 

1006 

1011 

1002 

1010 

1013 

1012 

1013 

1012 

1018 

1010 

1013 

1010 

1011 

1966 

1006 

1011 

1013 

B 

. 

^ 

„ 

1011 

1011 

1010 

1022 

1012 

_ 

1967 

1012 

1U06 

1017 

1012 

1013 

1017 

1015 

1015 

1016 

1017 

1010 

1012 

1014 

1968 

1010 

1003 

1012 

1013 

1011 

1012 

1014 

ion 

1017 

1010 

1007 

1004 

1011 

1969 

1013 

1014 

1005 

1013 

1012 

1013 

101« 

1010 

1017 

101* 

1020 

1009 

1013 

1970 

1000 

1014 

1009 

1010 

1017 

1014 

1014 

1012 

1014 

1021 

1016 

1006 

1012 

MEAN 

1008.0 

1009.2 

1009,9 

10U.5 

1014.0 

1012.7 

1013,9 

1012.6 

1015,6 

1013.4 

1014.0 

1009.5 

1012. 

0 

CLINO 

1008.3 

10O9.9 

100', 6 

1011.7 

1013.9 

1012.8 

1013,5 

1012.6 

1015,3 

1014.0 

1013.2 

1010.4 

1012. 

1 

SEA    LEVEL    PRESSURE    MB 
YjjAR         JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


1953 

1015 

100g 

1018 

1007 

1013 

1013 

1014 

1013 

1014 

1015 

1019 

1009 

1013 

1954 

1014 

1012 

1005 

1018 

1015 

1015 

1011 

1009 

1014 

1014 

1014 

1011 

1013 

1955 

1001 

1U1  8 

1006 

1013 

1012 

1011 

1013 

1013 

1013 

1013 

1003 

1005 

1010 

1956 

1010 

1007 

1010 

1010 

1014 

1014 

1013 

1012 

1017 

1016 

1013 

1013 

1013 

1957 

1011 

1012 

1008 

1010 

1010 

1014 

1011 

1013 

1013 

1015 

1014 

1013 

1012 

1958 

1012 

1001 

1011 

10l4 

1016 

1011 

1011 

- 

m 

1014 

1007 

1010 

- 

1959 

1004 

1009 

100* 

1013 

1013 

1014 

■ 

- 

1015 

1013 

1017 

1013 

- 

I960 

1O05 

1011 

1009 

loll 

1015 

• 

- 

1012 

1016 

1010 

1011 

1013 

- 

MEAN       1009.0    1009. B    1009,4    1012.3    1013,5    1013.1     1012,2     1012.0    1014,9    1014,0    1012.3    1010.9       1012.0 


1961 

1005 

1014 

1010 

_ 

1016 

1012 

1013 

_ 

1016 

1015 

1013 

1007 

. 

1962 

- 

1016 

- 

1011 

1016 

1013 

1013 

1016 

1016 

1011 

1015 

1013 

- 

1963 

1013 

10^5 

1009 

1005 

1017 

1010 

1013 

1012 

1017 

1012 

1013 

1004 

1011 

1964 

1007 

998 

1010 

1016 

1012 

1011 

1016 

1014 

1014 

1014 

1011 

1018 

1012 

1963 

1006 

1011 

1002 

loin 

1013 

1012 

1013 

1012 

1018 

1010 

1013 

1010 

1011 

1966 

1006 

1011 

1015 

_ 

m 

„ 

_ 

1011 

1011 

1010 

1022 

1012 

_ 

1967 

1012 

'006 

1017 

1012 

1013 

1017 

1015 

1015 

1016 

1017 

1010 

1012 

1014 

1968 

1010 

1003 

1012 

1015 

1011 

1012 

1014 

ion 

1017 

1010 

1007 

1004 

1011 

1969 

1013 

1014 

1005 

1013 

1012 

1013 

1014 

1010 

1017 

1014 

1020 

1009 

1013 

1970 

1000 

1014 

1009 

1010 

1017 

1014 

1014 

1012 

1014 

1021 

1016 

1006 

1012 

MEAN       1008. 0    1009.2    1009.9    loU.5    1014,0    1012.7    1013,9    1012.6    1015.6    1013,4    1014.0    1009,5       1012.0 
CLINO       1008.3    1009.9    1009,6    10U.7    1013,9    1012.8    1013,5    1012.6    1013,3    1014,0    1013.2    1010.4       1012.1 


NORTH  AMERICA  ,,, 

STEPHENVRlE  CANADA  WHO  72813   48  32N   58  33W    13  H 

NOTES  ON  PACE  43 
TEMPERATURE  DEC.  c 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     "A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC      MEAN 


3.2   -  2.6 


1942 

- 

-  *.7 

-   .« 

19*3 

-  8.6 

-  6.7 

-  '.* 

1944 

.  (..1 

-  6.3 

-  5.  0 

19*5 

-  2.7 

-  7.* 

-  3,8 

19*6 

-  6.6 

-  6.0 

-  2i3 

19*7 

-    7.3 

-  3.0 

-  1.3 

19*8 

-  *.7 

-10.2 

-  8,2 

19*9 

-  *.7 

-  7.7 

-   .7 

1950 

-  6.8 

-10.3 

.  6,3 

17,0 

16.8 

13.7 

8.2 

1*.9 

15.0 

1*.* 

9,3 

15,0 

lb. 6 

1*.* 

6,9 

15,* 

16.  S 

12.2 

7.6 

1*.5 

17.2 

13.9 

8,* 

18,2 

15.5 

11.* 

7.0 

15,8 

16.3 

11.6 

7,7 

15,7 

15.1 

12.1 

7,2 

15,* 

15.5 

10.7 

6,6 

15,8    16.1    12,7 


1951  -  3.1  -  1.7      .6     6.3     7.7    12.4 

1952  -  «.l  -  3.3   -   .3     2.5     8,b    1J.6 

1953  -  3.*  -  3.1   -  1.'     6.3     6.*    U.7 
195*  -  6.2  - 
1955  .  .7  - 


.6  6.3 

-  .3  2.5 

-  1.5  6.3 

-  1.9  ,J 

-  2.7  1>1 

-  «.6  2.B 
•  1,8   .   .5 

1.3  *.l 

-  6.7  2.3 

.7.1  1.1 


1956  1.6  - 

1957  -10.8  - 

1958  -   .6  - 

1959  -  *.8  - 

19611  .  3.4  - 

MEAN  -  3.6  -  3.V   -  2.0     2,6     7.*    12.2    16,1    16,1    12.* 


16,6 

17.1 

13.4 

7.4 

2.9 

-  3.1 

6.3 

17,* 

17.6 

13.0 

7.5 

2.8 

-  1.6 

6.1 

16.2 

15.3 

12.9 

7.1 

4.0 

-  1.0 

6.0 

16.* 

15.2 

12.2 

6,8 

2.4 

.1 

5.6 

15.7 

15.2 

11.8 

7.7 

3.0 

•  3.6 

5.4 

i*.e 

15. a 

U.7 

7,4 

3.6 

-  *.2 

5.0 

16,0 

13.9 

12.3 

7.T 

2.9 

.5 

4.1 

14.8 

16.2 

U.4 

6.0 

2.2 

•  5.8 

5.8 

16,6 

16.4 

12.* 

6,5 

3.3 

-  1.8 

4.2 

16,1 

16.7 

12.7 

7.2 

2.7 

-  2.2 

5.9 

1961 

-  7.6 

-13. 

6 

-  4, 

,8 

2.7 

7, 

5 

1962 

-  6.2 

-  9. 

.1 

5 

1.6 

6, 

7 

1963 

-  1.8 

-  7. 

.3 

-  3, 

,4 

1.2 

6, 

•> 

1964 

-  6.3 

-  4. 

4 

-  4, 

,* 

1.1 

5, 

*. 

1965 

-  5.3 

-  6. 

0 

•  2, 

,2 

.3 

6, 

1 

1966 

-  3.5 

-  5. 

9 

,4. 

1.1 

7, 

1 

1967 

-  7. 

B 

-  6, 

16 

-   .9 

5. 

M 

1968 

-  5.6 

-  6. 

1 

-  ?, 

8 

3.5 

5. 

7 

1969 

-  2.4 

-  1' 

,7 

•  1, 

1 

■   .3 

5. 

7 

1970 

.  6.6 

1 

•  1, 

16 

1.2 

6, 

» 

MEAN 

-  5.0 

-  6< 

i7 

-  2, 

,8 

1.2 

6, 

« 

CUNO 

-  4.8 

-  6. 

8 

-  2, 

|8 

1.7 

b[ 

B 

PRECIPITATION 

»M 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

A»R 

MAY 

19*2 

m 

. 

46 

m 

25 

19*3 

*0 

62 

62 

36 

49 

1944 

36 

66 

3* 

3* 

37 

1945 

71 

35 

25 

7* 

102 

1946 

163 

l»e 

23 

. 

85 

1947 

272 

*>y 

37 

57 

- 

1948 

108 

188 

55 

57 

84 

1949 

111 

63 

101 

45 

79 

1*50 

116 

"7 

59 

62 

59 

13.3 

16,8 

17.3 

1*.5 

9,1 

11.3 

15.3 

16.1 

11.8 

7,2 

10.1 

15,6 

14.7 

10.3 

7,5 

10.1 

14,8 

14,3 

10,9 

6,5 

11.5 

15.3 

16.0 

U.4 

6,3 

11.4 

15.9 

16.7 

U.4 

7.9 

11.6 

18.0 

19,0 

13.2 

u.l 

9.B 

14.8 

13.' 

13.0 

8,8 

12.3 

14,9 

16.4 

U.l 

5,0 

11.3 

16,1 

17.7 

10.6 

7.9 

11-3 

15,8 

16.2 

11.8 

7.4 

11.3 

15,9 

16.2 

12.3 

7.4 

4.9   -  4, 1 


129 

121 

126 

136 

9B 

72 

89 

233 

90 

144 

123 

197 

115 

66 

113 

113 

109 

32 

43 

100 
74 

839 

U23 
977 

177 
93 

: 

72 
122 
76 

1090 
914 

*».l    52.1    65. J    78.9    BB.2    72.6   107.4   108. 3    98.9    87.4   1021.0 


1951 

78 

1952 

78 

1953 

102 

1954 

133 

1955 

49 

1956 

62 

1957 

139 

1958 

63 

1959 

195 

i960 

109 

75 

96 

73 

72 

210 

64 

1014 

107 

71 

43 

90 

149 

94 

992 

116 

92 

77 

109 

99 

152 

1063 

92 

108 

43 

141 

72 

96 

995 

100 

172 

169 

88 

100 

121 

1096 

33 

63 

82 

36 

100 

141 

980 

63 

83 

117 

107 

121 

136 

1145 

100 

152 

194 

81 

195 

122 

12*7 

64 

103 

110 

102 

136 

99 

1247 

77 

33 

79 

121 

107 

106 

870 

.7   128.9   113.1   1064.9 


l»6l 

217 

75 

1962 

153 

124 

1963 

90 

77 

1964 

98 

111 

1965 

120 

155 

1966 

51 

76 

1967 

77 

137 

1968 

164 

"3 

1969 

73 

85 

1970 

78 

67 

MEAN 

112.1 

101 

CLINQ 

109 

94 

119 

32 

11" 

122 

71 

50 

28 

54 

92 

152 

, 

. 

m 

120 

76 

38 

8  4 

96 

5l 

129 

103 

59 

12» 

72 

88 

«l 

135 

95 

50 

101 

33 

175 

105 

98 

128 

164 

118 

116 

1265 

83 

96 

120 

1218 

50 

161 

125 

1039 

109 

62 

97 

1099 

121 

107 

100 

1122 

130 

71 

99 

. 

119 

119 

»1 

1203 

134 

145 

112 

1302 

76 

128 

138 

1116 

87 

156 

»l 

1197 

107,3 

116.3 

108.9 

1133, 

103 

115 

104 

1079 

112  WORLD  WEATHER  RECORDS 

SYDNEY  CANADA  WHn  72707   46  ION   60  03W    62  M 

NOTES  ON  PAGE  43 


STATION  PRESSURE  MB 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1000 

1007 

1002 

999 

1009 

1006 

1007 

1009 

loio 

1008 

1006 

1000 

1005 

1962 

1006 

1008 

998 

1005 

1009 

1P06 

10u5 

1010 

1O09 

1005 

1007 

1006 

1006 

1963 

1006 

1000 

1003 

997 

1009 

1003 

1006 

1005 

1010 

1006 

1006 

999 

1004 

196* 

1001 

992 

1002 

1009 

100» 

1U04 

1008 

1007 

1008 

1007 

1005 

1010 

1005 

1965 

1000 

1004 

997 

1003 

1006 

1005 

1007 

1007 

1012 

1004 

1006 

1004 

1005 

1966 

998 

1005 

1007 

1007 

1007 

1007 

1004 

1005 

1005 

1005 

1015 

1006 

1006 

1967 

1006 

1001 

1009 

1005 

1006 

1010 

1009 

1010 

1010 

1011 

1004 

1006 

1007 

1968 

loos 

997 

1005 

1008 

100* 

1006 

1008 

1005 

1010 

1004 

1001 

998 

1004 

1969 

100J 

1006 

998 

1007 

1006 

1006 

1008 

1004 

1010 

1006 

1012 

1001 

1006 

1970 

996 

1008 

1002 

1004 

1011 

1007 

1008 

1005 

100" 

1013 

1009 

999 

1006 

MEAN  1002.3  1002.8  1002.3  1004.4  1007.2  1006.0  1007,0  1006.7  1^09.2  1007,1  1007.1  1002.9  1005.4 

CLINO  1002.1  1003.1  1002,3  1004.6  1007.0  1006.3  1006,8  1006.5  1009,0  1007,8  1006,6  1004,0  1005.5 

SEA  LEVEL  PRESSURg  M» 

YEAR  JAN     MB  MAR  ARR     *AY     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1961  1008    1014  1009  1007  1016  1013  1014  1016  1018  1015  1013  1008  1013 

1962  1014    1016  1006  1012  1016  1014  1012  1017  1016  1012  1013  1013  1014 

1963  1013    1008  1011  1005  1017  1010  1013  1012  1*17  1013  1014  1007  1012 

1964  1009     999  1010  10l6  1012  1011  1016  1014  1016  1015  1012  1018  1012 

1965  1007    1011  1004  10lO  1013  1012  1014  1014  1019  1012  1014  1012  1012 

1966  1006    1012  1015  1014  1015  1015  1011  1013  1012  1012  1022  1013  1013 

1967  1013    1009  1017  1013  1013  1018  1016  1017  1017  1018  1011  1013  1015 

1968  1013    1004  1013  1019  1012  1013  1016  1012  1017  loll  1008  1006  1012 

1969  1013    1013  1006  1014  1013  1014  1015  1012  1017  1015  1019  1008  1013 

1970  1003    1015  1009  loll  1018  1015  1015  1012  1015  1021  1017  1007  1013 

MEAN  1009.9  1010.1  1010,0  10U.7"  1014.5  1013.5  1014,2  1013.9  1«16,4  1014,4  1014.5  1010.5  1012.8 

CLINO  1009.7  1010.6  1009.8  1012.1  1014.3  1013.5  1014,0  1013.7  1016.2  1015.1  1014.0  1011.5  1012.9 


TEMPERA 

rURE  DEC  ( 

YEAR 

JAN 

Feb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

_ 

8.0 

, 

8.6 

_ 

4.3 

1.3 

8'.0 

15.2 

16,6 

18.8 

16.3 

11.1 

5.9 

■ 

.1 

6.0 

1962 

a 

5.7 

m 

8.7 

- 

1.* 

3.0 

6.1 

12.4 

14,0 

16.9 

12.7 

8.0 

4.5 

» 

1.6 

5.0 

1963 

_ 

2.2 

- 

6.9 

m 

4.5 

.7 

8.3 

12.3 

17.9 

16.5 

12.6 

10.0 

5.1 

» 

5.1 

5.4 

1964 

. 

5.6 

- 

5.1 

m 

2,9 

1.9 

7.4 

10.8 

16,7 

15.8 

11.8 

6.2 

1.6 

- 

1.8 

4.9 

1965 

- 

5.1 

" 

6.8 

" 

3(3 

.2 

4.9 

13.0 

17,6 

17.1 

12.7 

7.5 

1.5 

' 

2.3 

4.7 

1966 

2.9 

_ 

5.7 

_ 

,8 

1.6 

7.8 

13.1 

17,3 

18.2 

12.8 

9.3 

5.9 

1.0 

6.5 

1967 

a 

3.8 

m 

7.6 

m 

3,7 

-   .6 

5.0 

14.4 

20,7 

20.4 

14.9 

9.8 

4.8 

- 

1.0 

5.9 

1968 

„ 

6.1 

■m 

7.9 

m 

1,6 

3.1 

6.9 

11.6 

18,0 

15.7 

14.8 

9.7 

2.6 

- 

.7 

5.S 

1969 

. 

3.1 

_ 

2.2 

- 

1.3 

i.« 

6.7 

14.6 

15,7 

18.6 

13.8 

7.6 

5.7 

2.0 

6.7 

1970 

- 

8.3 

- 

4.3 

" 

2.* 

.8 

8.4 

13.5 

18.5 

18.7 

U.9 

9.1 

4.7 

* 

3.1 

5.6 

MEAN 

m 

5.1 

. 

6>4 

^ 

2,8 

1.* 

7,0 

13.1 

17.3 

17.7 

13.4 

9.0 

4.2 

. 

1.3 

5.6 

CLINO 

- 

4.4 

» 

3.5 

- 

2,4 

2.2 

7.7 

13.0 

17.9 

17.8 

13.9 

6.9 

4.2 

' 

1.5 

6.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

147 

73 

236 

122 

129 

74 

41 

18 

49 

132 

154 

161 

1338 

1962 

110 

159 

78 

66 

36 

62 

174 

84 

96 

179 

233 

211 

1508 

1963 

190 

109 

77 

85 

60 

74 

49 

1*8 

144 

36 

142 

162 

1276 

1964 

224 

158 

11* 

82 

57 

97 

150 

103 

139 

12* 

71 

250 

1573 

1963 

180 

1«9 

102 

123 

82 

55 

112 

74 

41 

103 

133 

91 

1287 

1966 

130 

43 

125 

24 

81 

105 

86 

74 

80 

183 

82 

153 

1166 

1967 

109 

144 

232 

94 

234 

24 

67 

76 

89 

144 

224 

1*6 

1583 

1968 

134 

96 

134 

107 

90 

67 

35 

167 

64 

91 

272 

161 

1*18 

1969 

179 

98 

105 

149 

62 

71 

131 

51 

116 

98 

334 

213 

1607 

1970 

47 

100 

129 

57 

57 

99 

132 

216 

118 

120 

210 

1«3 

1*70 

MEAN 

145. p 

117.1 

133.6 

93.1 

68.8 

72.6 

97,7 

101.3 

93,6 

121.0 

185.5 

173.1 

1*22.6 

CLINO 

137 

119 

119 

9J 

100 

81 

78 

100 

99 

112 

161 

1*0 

1341 

NORTH  AMERICA  113 

THE  PflS  CANADA  WMO  72867   53  58N  101  "6W   272  M 

NOTES  ON  PAGE  43 

STATION  PRESSuBE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

986 

9*4 

982 

98! 

986 

981 

962 

981 

979 

978 

979 

983 

982 

1«62 

985 

9*8 

986 

98} 

982 

980 

982 

979 

981 

980 

981 

985 

983 

1963 

98* 

987 

981 

983 

983 

979 

978 

982 

982 

979 

981 

987 

982 

196* 

979 

978 

98* 

98o 

979 

980 

979 

979 

979 

980 

985 

983 

980 

1965 

98* 

9«2 

990 

9«3 

979 

979 

981 

980 

982 

979 

983 

979 

982 

1966 

993 

985 

98* 

986 

983 

978 

979 

983 

981 

978 

985 

985 

983 

1967 

983 

98* 

98* 

986 

983 

980 

980 

982 

979 

979 

979 

980 

982 

1968 

988 

99o 

98* 

981 

983 

978 

981 

982 

977 

979 

982 

988 

983 

1969 

990 

9X8 

988 

982 

982 

980 

980 

977 

983 

983 

981 

983 

983 

1970 

985 

985 

987 

980 

98* 

978 

978 

979 

978 

979 

985 

983 

982 

MEAN 

985.7 

985.1 

985,0 

982.5 

982.* 

979.3 

980,0 

980.* 

980.1 

979.* 

982.1 

983.6 

982 

CLINO 

985.3 

98*. 3 

98*. 7 

982.5 

982.2 

979.0 

979,9 

98Q.* 

980.1 

980.2 

981.8 

983.0 

982 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1021    1019  1016  10l5  1019  101*  101*  1013  1012  1012  1013  1019  1016 

1962  1020    102*  1021  1017  1015  1012  101*  10U  101*  1013  101*  1020  1016 

1963  1019    1023  1015  1017  101&  1011  1010  1015  1015  1011  1015  1023  1016 
196*  101*    1012  1019  101*  1012  1012  1011  1012  1012  1013  1019  1019  101* 

1965  1020    1017  1025  iol7  1012  loll  1013  1013  10lS  1012  1017  101*  1016 

1966  1030    1020  1018  1020  1016  1010  1012  1015  101*  1012  1019  1020  1017 

1967  1018    1020  1019  1020  101*  1012  1012  1015  1012  1012  1013  1015  1015 

1968  102*    1026  101*  10l*  10l6  loll  1013  101*  1010  1012  1016  1023  1016 

1969  1026    1023  1022  1016  1015  1012  1013  1010  1016  1017  1015  1018  1017 

1970  1020    1020  1022  10l*  10l7  1011  1011  10U  1011  1013  1019  1019  1016 

MEAN  1021.2  1020.*  1019.5  1016.*  1015.*  1011.6  1012.3  1012.9  1013,1  1012.7  1016.0  1019.0  1015.9 

CLINO  1020.9  1019.5  1019,2  1016.2  101$, 2  1011.5  1012,2  1012.8  1012,9  1013.3  1016.0  1018. 1  1015.7 

TEMPERATURe  Oe^  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

-19.* 

-u< 

2 

-  8,* 

■  3.0 

8.9 

16.2 

17,* 

18.2 

7.2 

2,* 

•  8,1 

-22.5 

-   .* 

1962 

-2*. 3 

-22. 

.9 

-10,6 

-  2.5 

7.9 

16.7 

17, S 

15.9 

9,8 

6.2 

-  5.8 

-17.1 

-   .8 

1963 

-25.* 

-20. 

.8 

-12.0 

1*6 

7.1 

15.0 

19.5 

18.0 

11.5 

9.4 

-  5,9 

-17.3 

.1 

196* 

-17.6 

-13. 

>3 

-17.1 

1.* 

9.* 

1*.3 

18,9 

14.0 

8.* 

*.* 

-  8.0 

-22.0 

-   .6 

1965 

-23.8 

-23. 

2 

-13.* 

1.7 

6.9 

1*.9 

16,9 

15.6 

6,3 

5,3 

-10.2 

-12.8 

-  1.5 

1966 

-29.7 

-19. 

6 

-  8.9 

-  2.9 

6.2 

1*.9 

18,1 

16.9 

12.7 

3.3 

-13.7 

-18.8 

-  1.8 

1967 

-22.1 

-22. 

7 

-12.6 

-  5.2 

6.1 

13.8 

17,2 

17.1 

l*.l 

2.2 

-  6.6 

-U.7 

-  1.2 

1968 

-22.6 

-18, 

2 

-  6,6 

.* 

8.1 

13.5 

16,2 

13.5 

11.8 

3i* 

-  6.* 

-19.2 

-   .5 

1969 

-27.0 

-16. 

3 

-11,1 

3.7 

6.9 

11.1 

17,0 

18.2 

B.9 

•   .6 

-  6.5 

•12.7 

-   .7 

1970 

-21.6 

-17, 

,1 

-13,1 

-  1.7 

7.1 

16.2 

18,8 

17.1 

10.1 

3.5 

-  8.0 

-23.7 

-  1.1 

MEAN 

-23.* 

-18. 

9 

-11.6 

-   .6 

7.5 

1*.7 

17,7 

16.5 

10.1 

*.o 

-  7.9 

-18.2 

-   .8 

CLINO 

-22.4 

-IB. 

i 

-11.* 

-   .* 

7.7 

1*.0 

17,9 

16.3 

10,2 

3.8 

-  7.5 

-17.* 

-   .6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FF8 

MA» 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

e 

26 

20 

29 

36 

28 

*9 

9 

*7 

*5 

51 

25 

373 

1962 

20 

5 

50 

27 

9 

59 

10 

137 

27 

23 

2* 

25 

*16 

1963 

20 

12 

2* 

u 

*3 

77 

1*3 

10* 

50 

20 

18 

11 

533 

196* 

15 

13 

10 

32 

57 

36 

133 

6* 

99 

35 

22 

15 

531 

1963 

10 

57 

5 

2 

71 

37 

69 

79 

9* 

5 

38 

22 

*89 

1966 

20 

9 

21 

23 

1* 

83 

1*6 

72 

26 

35 

22 

28 

*99 

1967 

18 

10 

37 

18 

10 

37 

76 

25 

91 

55 

39 

2) 

*39 

1968 

26 

* 

7 

** 

33 

55 

69 

70 

50 

21 

31 

29 

*39 

1969 

2* 

13 

9 

12 

36 

2* 

37 

71 

59 

*3 

11 

1* 

333 

1970 

10 

15 

15 

61 

36 

1*6 

60 

33 

19 

80 

25 

30 

530 

MEAN 

17.1 

16. 

* 

19.8 

25.9 

3*. 5 

58.2 

79.2 

66.* 

56,2 

36.2 

28.1 

22.2 

*60.2 

CLINO 

19 

17 

21 

25 

38 

59 

72 

61 

53 

31 

29 

23 

*50 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     PFB     MAR     ARR     MAY     juN     JUL     AUG     SEP     CCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

987 

9«2 

990 

987 

1001 

997 

998 

999 

999 

998 

996 

986 

994 

1962 

993 

994 

983 

995 

997 

996 

998 

1000 

999 

994 

998 

995 

995 

1963 

997 

988 

989 

9B4 

1000 

993 

998 

997 

1O0O 

994 

995 

986 

993 

1964 

987 

979 

991 

997 

994 

995 

1000 

99$ 

996 

997 

990 

1000 

994 

1965 

987 

992 

980 

990 

993 

996 

997 

998 

1O00 

994 

998 

990 

993 

1966 

983 

9«B 

997 

992 

997 

997 

997 

996 

995 

995 

1006 

995 

995 

1967 

993 

9«9 

998 

992 

99B 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

996 

994 

997 

196B 

992 

9*6 

995 

999 

992 

995 

99P 

995 

1000 

992 

988 

988 

993 

1969 

995 

99a 

987 

995 

994 

997 

99R 

994 

1000 

996 

1006 

994 

996 

1970 

980 

998 

991 

989 

1001 

999 

999 

997 

998 

1002 

1000 

988 

995 

MEAN 

989.4 

90Q.4 

990.1 

992.0 

996.7 

996.5 

998.3 

997.4 

998.7 

996,2 

997.3 

991.6 

994.6 

CLINO 

9B9.6 

991.1 

990.2 

993.0 

996.7 

996.9 

998,1 

997.1 

998.5 

996,7 

996.4 

992,3 

994.7 

SE*  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A'R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1004 

1010 

1008 

1005 

1018 

1014 

1015 

1016 

1016 

1015 

1014 

1003 

1012 

1962 

1011 

101  1 

1000 

1012 

101* 

1013 

1015 

1017 

1016 

1011 

1015 

1012 

1012 

1963 

1014 

1UU5 

100* 

1002 

1018 

1010 

1015 

1013 

1017 

1011 

1013 

1003 

1011 

1964 

1005 

996 

1008 

1014 

1011 

1012 

ion 

1015 

1013 

101* 

1007 

1018 

1011 

1965 

1004 

1009 

997 

1008 

1010 

1013 

1014 

1014 

lop 

1011 

1015 

100B 

1010 

1966 

1001 

1005 

101* 

1009 

1014 

101* 

101* 

1013 

1012 

1012 

1023 

1012 

1012 

1967 

1010 

1006 

1015 

1010 

1016 

1017 

1016 

1017 

1017 

1018 

1013 

1011 

1014 

1968 

1009 

10O4 

1013 

1016 

1009 

1012 

1015 

1012 

1017 

1009 

1005 

1006 

1011 

1969 

1012 

1015 

100* 

1013 

1012 

1014 

1015 

ion 

1017 

1013 

1023 

1012 

1013 

1970 

998 

1016 

1008 

1006 

1018 

1016 

1015 

1013 

1015 

1019 

1018 

1005 

1012 

MEAN   I0O6.R  1007.7  1007,3  1009.3  1014,0  1013.3  1015,1  1014,1  1015,7  1013.3  1014.6  1009,0   1011.7 
CLIND   1007.1  1008.6  lOOT.T  lolO.*  1013.9  1013.9  1014, 9  1014.0  1013,5  1013.8  1013.7  1009.8   1011.9 


TEMPERATURE  De 

G  C 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

- 

5.1 
4.3 

1.9 
5.2 

3.1 

-  8-9 

-  3.9 

-  4.3 

-  3.7 

-  4.6 

-  3,9 

-  ,* 

-  3,8 

-  4,6 

-  2.2 

-  .2 

1.9 

-  .6 
1.8 

,9 

5.6 
*.l 
7.5 
4.6 
3.5 

13.4 
9.2 
8.6 
9.8 

10.3 

13,3 
11.8 
1*.2 
13,2 
16.2 

16.1 
1*.7 
14,6 
13.2 
15.3 

12.9 
11.0 
11.5 
U.l 
11.0 

9.0 
7.* 
7.9 
7.2 
6,6 

6.2 

*.6 
4.2 
1.3 
1.6 

- 

•  6 

1.4 
2.7 
1.4 
1.9 

5.0 
4.5 
4.6 

4.1 
4.5 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

- 

2.8 

3.8 
3.6 
2.5 
5.6 

-  4.7 

-  5.3 

-  3.7 

-  1.6 

-  1.2 

-  l.l 

-  *.? 

.   ,6 

-  1,0 

,3 

.8 

-  1.4 

1.3 

.8 

.7 

5.9 
5.1 

*■* 
*,9 

6,8 

11.2 
12.1 
8.1 
12.4 
11.7 

16,9 
17.8 
l*.l 
13.5 
15,5 

15.1 

18.7 
12.0 
15.1 
17.* 

10.9 
12.9 
12.0 
11.2 
10.6 

7.2 
8.6 
7.2 
5,7 
6.9 

5.6 
5.5 

1.3 
*,7 
*,9 

* 

1.4 

.4 

.3 

2.9 

2.8 

5.5 
5.5 

*.* 
5.5 

5.5 

MEAN 
CLINO 

1 

3.8 

3." 

-  4.2 

-  4.2 

-  2.1 

-  2,* 

.6 

1.1 

5.2 
9.5 

10.7 

10.4 

13.1 
15.3 

15.2 

15.* 

U.5 
11.9 

7,* 
7.1 

4.0 
3.3 

I 

.6 

1.3 

4.9 
4.9 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     EF8 


1961 

91 

1*2 

206 

121 

92 

37 

41 

*0 

51 

94 

84 

96 

1055 

1962 

104 

22* 

1*7 

61 

*3 

97 

1*1 

55 

162 

163 

229 

152 

1578 

1963 

220 

98 

56 

1»1 

108 

86 

69 

167 

112 

86 

135 

180 

1468 

196* 

128 

167 

108 

98 

67 

79 

102 

156 

121 

211 

180 

173 

1590 

1965 

122 

96 

127 

103 

8* 

69 

61 

53 

62 

101 

171 

93 

11*2 

1966 

181 

63 

110 

34 

106 

96 

81 

121 

62 

120 

120 

260 

137* 

1967 

181 

166 

100 

110 

113 

21 

32 

*7 

108 

119 

120 

74 

1191 

1968 

73 

135 

15* 

51 

1*7 

136 

63 

176 

30 

167 

188 

114 

1*74 

1969 

127 

134 

171 

106 

133 

59 

99 

210 

151 

194 

167 

149 

1700 

1970 

71 

23* 

108 

1»1 

109 

76 

35 

328 

113 

150 

190 

253 

1818 

MEAN 

129.8 

1*».9 

128.7 

100.6 

100.2 

77.6 

72.* 

135.3 

97,2 

140,5 

15B.4 

154,4 

1*39.0 

CLINO 

1*5 

156 

133 

u* 

99 

89 

83 

113 

112 

139 

161 

167 

1511 

NORTH  AMERICA 


TORONTO 

NOTES  ON  PAGE  43 


*3  *0N   79  2*w   116  M 


STATION  PRESSURE  M* 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
196S 


1003 

999 

1002 


108* 

1001 
997 

1001 


1966  100*  1007 

1967  1001  1.001 

1968  1010  99g 

1969  100*  1003 


1001 
1000 
1002 

1002 

100* 

1001 
999 


APR 
996 


1001 


SEP 


1002 

999 

1000 

too*, 

■ 

1003 

1003 

1000 

- 

1003 

• 

1000 

1000 

1000 

1006 

1001 

1001 

1001 

1000 

100* 

1002 

100J 

1001 

1000 

1005 

1002 

1003 

1000 

1000 

1000 

1002 

1003 

1001 

1003 

1O05 

1000 

999 

100* 

1003 

10Q3 

NOV 

DEC 

- 

1001 

998 

1003 
1001 

1002 

100* 
1001 

999 
999 

1003 

100* 

1000 

MEAN 
CLINO 


1003.3  1001.5  1801,5  IOOO.O  1001.7  1001.*  1000,9  1001,*  1003,7     -    1000.0  1002,1 
1003.0  1001.6  1001,3  1000.*  1001.5  1000.8  1001,3  1001.6  10Q5.5  1003,7  1001.0  1002,5 


SEA  LEVEL  PRES<UPE  M* 


1961 

1018 

1019 

1015 

1962 

■ 

„ 

- 

1963 

1018 

1016 

1015 

196* 

101* 

1U12 

101* 

1965 

1016 

1015 

101"' 

1966 

1019 

1021 

1016 

1967 

1015 

1016 

1021 

1968 

1025 

1012 

1016 

1969 

1019 

1018 

101* 

APR 
1010 


1015 


1016 

1013 

101* 

1017 

- 

1017 

1016 

101* 

• 

1016 

- 

101* 

101* 

101* 

1020 

1015 

1015 

1015 

101* 

1018 

1016 

1017 

1015 

101* 

1019 

1016 

1016 

1013 

101* 

101* 

1016 

1016 

1015 

1017 

1019 

101* 

1013 

101* 

1017 

1017 

1013 
1017 
1015 


101* 
1013 


oec 

1015 

1017 
1018 
1016 

1018 
1018 
101* 


MEAN      1018. 0    1016.1    1016,0    loU.O    1015.7    1015.0    101*. 8    1015.3    1017,6  -         101*.*    1016. 6 

CLINO      1017.6    1016.*    1016,1    10l*,5    1015.7    101*. 6    101*. 9    1015.3    1017,7    1017,7    101*. 8    1017.3 


TEMPERATURE  0E 

G 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

_ 

6.* 

. 

1.2 

1 

1 

5«* 

12.  * 

18.1 

21.8 

21.* 

20,3 

13.0 

4.8 

- 

1.2 

9.1 

1962 

• 

5.* 

■ 

6.2 

1 

* 

7.9 

16.3 

19.6 

20,6 

21.2 

15.7 

11,* 

*.l 

- 

2.7 

8.7 

1963 

. 

6.8 

- 

7.5 

?. 

1 

7.9 

12.6 

19.8 

22,3 

19.7 

15.0 

1*,6 

7.3 

• 

5.2 

6.5 

196* 

. 

1.8 

a 

3.2 

7 

7.0 

15.6 

18.8 

23,0 

18.6 

16.3 

10,0 

5.8 

- 

1.0 

9.2 

1965 

- 

5.0 

- 

*.2 

- 

7 

5.* 

15.3 

18.5 

19,6 

19.9 

16.9 

9,3 

*,5 

1.2 

8.* 

1966 

_ 

5.9 

_ 

2.9 

7. 

1 

6.* 

11. 1 

20.1 

23,2 

20.9 

15,1 

9.9 

5,6 

. 

1.6 

8.7 

1967 

. 

1.0 

• 

6.6 

- 

6 

7.3 

10.2 

20.9 

20,8 

19.9 

16,1 

10.* 

2.6 

«• 

.1 

8.3 

1968 

• 

6.2 

- 

3.9 

2 

1 

9.3 

11.5 

18.1 

21.5 

20.9 

18.6 

12,2 

*.3 

- 

3.0 

8.6 

1V69 

- 

*.l 

a 

2>6 

- 

2 

8.* 

13.1 

17.5 

22,2 

23.0 

17.8 

10,6 

*,e 

- 

3,* 

8.9 

1970 

- 

7.* 

" 

4.5 

- 

3 

8.* 

13.6 

19.6 

22.5 

22.2 

17.6 

12,3 

6.3 

- 

2.9 

9.0 

MEAN 

„ 

5.0 

_ 

*.5 

,8 

7.3 

13.2 

19.1 

21.8 

20.6 

17.0 

11.* 

5.0 

„ 

2.0 

8.7 

CLINO 

- 

*.* 

- 

3.8 

6 

7.6 

13.2 

19.2 

21,8 

21.1 

17.0 

11.2 

*.8 

- 

1.8 

8.9 

PRECIPITATION    "M 


FFB 


APR 


DSC 


1961 

27 

87 

7* 

10* 

67 

109 

112 

50 

38 

13 

60 

*2 

783 

1962 

67 

73 

11 

3* 

29 

66 

97 

36 

155 

80 

73 

55 

776 

1963 

22 

?0 

80 

71 

7* 

21 

6* 

77 

*2 

9 

80 

52 

612 

196* 

6* 

39 

89 

68 

•I 

** 

126 

138 

10 

49 

*2 

66 

777 

1965 

86 

10S 

56 

73 

*1 

38 

69 

68 

59 

115 

82 

62 

85* 

1966 

67 

38 

59 

50 

50 

61 

21 

63 

62 

15 

1*7 

91 

72* 

1967 

85 

*i 

29 

77 

6* 

1*6 

81 

** 

79 

69 

51 

89 

862 

1968 

105 

38 

58 

31 

101 

75 

*2 

167 

77 

*6 

101 

97 

938 

1969 

58 

IB 

35 

80 

73 

** 

79 

52 

17 

6* 

76 

69 

665 

1970 

35 

27 

*6 

85 

56 

36 

107 

99 

53 

86 

*e 

85 

763 

MEAN 

61.6 

*9.3 

53,7 

67.3 

59.7 

6*.0 

79,8 

79.* 

59.2 

5*. 6 

76.0 

70.8 

775.* 

CLINO 

62 

57 

66 

67 

73 

63 

81 

67 

61 

61 

67 

6* 

790 
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STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

996 

997 

993 

98b 

995 

992 

993 

996 

997 

996 

996 

994 

994 

1962 

995 

996 

996 

99* 

995 

995 

993 

995 

995 

993 

999 

99* 

995 

1963 

996 

99* 

993 

992 

996 

993 

993 

993 

999 

998 

991 

995 

99* 

196* 

992 

990 

992 

996 

99* 

99* 

99* 

993 

997 

996 

996 

997 

99* 

1965 

99* 

993 

995 

995 

995 

996 

99* 

993 

998 

993 

99* 

994 

995 

1966 

997 

999 

99* 

995 

995 

995 

993 

99* 

993 

993 

996 

996 

995 

1967 

993 

903 

999 

995 

99* 

995 

99* 

996 

997 

995 

992 

996 

995 

1968 

1002 

99o 

99* 

99* 

993 

992 

996 

996 

996 

99* 

991 

992 

994 

1969 

996 

996 

991 

99* 

99* 

991 

993 

99* 

997 

997 

993 

993 

994 

1970 

99* 

99* 

99* 

993 

997 

99* 

993 

99* 

995 

999 

99* 

994 

995 

MEAN 

995.5 

994.2 

99*. 1 

993.6 

99*. 8 

993-7 

993.6 

99*.* 

"96.4 

995.* 

994.2 

994.5 

994.5 

CLINO 

995.1 

99*. 0 

993,6 

993. 1 

99*. 3 

993.3 

99*.  1 

99*,. 5 

996.3 

996,0 

99*.  2 

99*.  9 

994.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 
1962 
1963 
1964 

1965 

101B 
101B 

101a 
101* 

1016 

1019 
1  01  B 
1016 
1012 
1015 

1015 
101* 
1015 
1014 
1017 

1010 
1015 
1013 
1017 
1016 

1016 
1016 
1017 
1015 
1016 

1013 
1016 
101* 
1015 
1017 

1014 
1014 
1014 
1015 
1015 

1017 
1016 
1014 
1014 
101* 

1018 

mi? 

1020 

1018 
1019 

1017 
1014 
1020 
1018 
1C1* 

1018 
1021 
1013 
1017 
1016 

1015 
1016 
1017 
1019 
1016 

1016 
1017 
1016 
1016 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1019 
1015 
102* 
1018 
1016 

1021 
1016 
1012 

1018 
1017 

1016 
1021 
1016 
1013 
1016 

1017 
1017 
1016 
1015 
1014 

1016 
1016 

101* 
1016 
101B 

1016 
1016 
1013 
1012 
1015 

1014 
1015 
1017 
1014 
101* 

101* 
1017 
1017 
1015 
1015 

101* 
1019 
1017 

1018 
1016 

1015 
1017 
1015 
1018 
1021 

1017 
1013 
1013 
1015 
1015 

1018 
1018 

101* 

1015 
1016 

1016 
1017 
1016 
1016 
1016 

MEAN 
CLINO 

1017. 
1017. 

b 

3 

1016. 
1016. 

4 
1 

1016, 
1015, 

1 

5 

1015. 
1014. 

0 
9 

1016, 
1015, 

0 
h 

101*. 
101*. 

7 

3 

101*, 
1015, 

6 
0 

1015, 
1015. 

3 
5 

1017, 
1017, 

6 

5 

1016, 
1017, 

9 
4 

1015, 
1015. 

8 
9 

1016, 
1017, 

* 

0 

1016.0 
1016.0 

TEMPERATURE 

PI 

;<"•  c 

YEAR 

JAN 

FFb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  8. 

-  7, 
•  8. 

-  *. 

-  6. 

1 
? 
6 
0 

s 

-  3. 

-  e. 

-  9. 

-  6< 

-  5. 

0 

1 

4 

1 
9 

-  3, 

1 

3 
8 

a 

4 

*■ 
6. 
6< 
5. 
3. 

6 

e 
e 
B 

4 

11. 
IS, 
12, 
13, 
13. 

6 
9 
0 
8 
3 

17. 
18, 
19, 
16. 
16, 

9 

7 
2 

,7 
4 

21. 
19, 
21. 
21, 
17, 

1 

7 
4 
2 
3 

20. 
20. 
IB. 
16. 
18, 

b 
5 
9 
tt 
1 

19, 
1*. 
1*. 
1*. 
15, 

1 
5 
0 

2 

2 

U, 

10, 

13, 

7, 

7, 

9 
3 
6 
6 
3 

3. 
2. 
6, 
3, 
2. 

2 
3 
,2 

,7 
,7 

-  2. 

-  *, 

-  7, 

-  3, 

4 
,4 
,* 

2 

6 

8.1 
7.4 
7.3 
7.1 
6.4 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-  8. 
.■  3. 

-  8. 

-  6. 
-10. 

1 

4 

B 

5 
B 

-  5. 

-  8. 

-  7. 

-  5. 

-  6< 

3 
b 
6 
1 
6 

-  2! 

-  1. 

-  2, 

7 
5 
3 

7 
2 

*■ 
6. 
7, 
6. 
6. 

6 

1 
6 

e 

6 

9, 
8, 
9, 

u, 

12, 

<• 
5 
7 
i 
,0 

17, 
19. 
16. 
15, 

17, 

8 
3 
* 
9 
1 

21, 
18, 
19, 
20, 

20, 

3 
9 

4 

2 
b 

19, 
17. 
IB. 
20. 
19. 

4 
9 
7 
9 
b 

1*, 
1*. 
16, 
15, 
15, 

0 
1 

6 

b 
4 

B, 
8, 

10, 

B, 

10, 

3 
6 
1 
3 
1 

3, 
1. 
2, 
3, 
4, 

,8 
3 

,6 
3 

,1 

-  3, 

-  1, 

-  *, 

-  6, 

-  5, 

,2 
9 
8 
2 

,2 

6.9 
6.5 
6.7 
6.9 

6.7 

MEAN 
CLINO 

-  7. 

-  6, 

? 

3 

-  6, 

-  5< 

b 

b 

-   ■ 

9 

,9 

5. 
6. 

9 

4 

U. 
12, 

,7 
2 

17. 
IB. 

5 
2 

20, 
20, 

1 

7 

19. 
20. 

1 
,0 

15. 
15. 

3 

7 

9, 
9, 

b 

a 

3, 
3, 

3 
(4 

-  3, 

-  3, 

9 

5 

7.0 
7.5 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

11 
68 
26 
59 
70 

59 
«6 
13 
29 

107 

77 
12 
60 
87 
45 

98 
35 
5* 

7* 
75 

6* 
12 
73 
41 
46 

83 
65 
*3 
3B 
*0 

81 
91 
74 
102 
64 

56 

76 

58 

1*8 

75 

42 
132 

48 
14 
67 

15 

98 

9 

46 

105 

52 

97 
66 
33 

81 

*6 
60 
*3 
53 
6* 

684 
832 
567 
724 
839 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61 
55 
82 
50 
26 

30 
*2 
38 
16 
30 

56 
21 
57 
3>> 
44 

53 
99 

3n 

90 
Bl 

47 
49 
101 
75 
57 

73 
151 
58 
39 
38 

15 

65 

58 

107 

114 

70 
*6 

16* 
57 

113 

55 

68 
88 
15 
62 

24 

75 
41 
49 
64 

1*3 
39 
93 

71 
*5 

85 
70 
80 
61 
Bl 

712 
7B0 
890 
666 
755 

MEAN 
CLINO 

50, 
56 

.8 

*5, 
■SO 

,0 

49, 
60 

,5 

68, 
65 

,9 

56, 
73 

,5 

62, 
61 

,8 

77, 
75 

,1 

86, 

73 

3 

59, 
63 

,1 

52, 
59 

6 

72, 
61 

,0 

64, 
58 

,3 

744.9 
752 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

991 

99* 

990 

989 

993 

987 

988 

987 

985 

987 

986 

988 

989 

1962 

987 

99« 

996 

99o 

990 

989 

987 

986 

989 

987 

988 

989 

989 

1963 

986 

9»0 

988 

99o 

990 

989 

985 

989 

990 

986 

987 

99l 

988 

1964 

985 

9*4 

992 

989 

987 

98b 

988 

986 

986 

986 

989 

99 1 

987 

1969 

987 

9*6 

996 

990 

986 

989 

986 

987 

987 

985 

988 

988 

988 

1966 

998 

9"2 

992 

992 

989 

986 

9B5 

989 

„ 

984 

992 

993 

_ 

1967 

988 

99q 

990 

992 

989 

986 

985 

988 

988 

986 

985 

986 

986 

1968 

996 

99j 

989 

9B7 

989 

986 

986 

988 

985 

984 

990 

99* 

989 

1969 

993 

997 

992 

99 1 

987 

984 

986 

984 

992 

987 

964 

990 

989 

1970 

988 

9«B 

992 

969 

992 

987 

985 

985 

985 

987 

989 

992 

988 

MEAN 

989.  <3 

99u.8 

991.7 

989. 9 

9B9.? 

986.9 

986.1 

986.9 

987.4 

985.9 

987.8 

990.2 

988 

CLINO 

990.0 

909-9 

991,8 

989.5 

989.2 

986. 3 

985.8 

986.8 

987.0 

986,7 

987.6 

989.4 

988 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     5EP 


1961 

1020 

1023 

1019 

1017 

1020 

1014 

1014 

1014 

1013 

1014 

1014 

1017 
1016 

1017 

1962 

1017 

10?4 

1024 

ioie 

1018 

1016 

1014 

1013 

1016 

1015 

1016 

1017 

1963 

1016 

1019 

1017 

1017 

1017 

1015 

1012 

1016 

1017 

1013 

1015 

1020 

1016 

1964 

1014 

1012 

1021 

1017 

1014 

1013 

1015 

1013 

1013 

1013 

1017 

1020 

1015 

1965 

1016 

1016 

1025 

1016 

1013 

1015 

1013 

1014 

1015 

1012 

1016 

1016 

1016 

1966 

1028 

1021 

1020 

1020 

1016 

1012 

1012 

1016 

- 

1011 

1021 

1022 

„ 

1967 

1018 

1019 

1019 

10*0 

1017 

1013 

1012 

1015 

mis 

1014 

1013 

1014 

1016 

1968 

1025 

1U22 

1017 

1015 

1017 

1013 

1012 

1015 

mi2 

1011 

1019 

1023 

1017 

1969 

1023 

1026 

1021 

ioie 

1015 

1011 

1013 

1010 

1020 

1015 

1012 

1019 

1017 

1970 

1017 

1017 

1021 

1017 

1020 

1014 

1011 

10U 

1012 

1014 

1017 

1021 

1016 

MEAN 

1019.4 

1019.9 

1020,4 

1017. T 

1016.7 

1013.6 

1012.8 

1013.7 

1014. B 

1013.2 

1016.0 

1019.0 

1016.4 

CLINO 

1019.4 

1019.0 

1020,5 

1017.4 

1U16.6 

1013.1 

1012.5 

1013.6 

1014.1 

1014.1 

1015.7 

1016.4 

1016.2 

TEMPERATURE  DfG  f 

YEAR  JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  *EP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  -24.1  -18.6  -12.7  ,  4.1     4.2  U.9    17,8  15.1  8.0  1,3  -  7.1  -19.9  -  2.4 

1962  -27.3  -?6.4  -11.2  -  6.6     3.9  14.3    15,4  14.1  8,8  3,8  -  7.3  -21.3  -  3.3 

1963  -27.4  -24.1  -IT, I  -  3.3     2.2  12.4    17,9  14.4  7.7  7,9  -  7.3  -20.4  -  3.1 

1964  -20.7  -19.1  -20,6  -  4.2     6.1  11.0    K>i«  12.1  7,8  1,5  -  9.1  -23.0  -  3.5 

1965  -24.6  -2J.1  -17,6  -  J. I     4.8  12. 0    12.9  12.4  6.4  2,0  -11.1  -16.1  -  3.9 

1966  -26.1  -19.7  -12,7  -  3.9     3.2  12.2    16,7  14.0  10,1  -   ,1  -14.8  -21,3  -  3.5 

1967  -24.4  -26.6  -15.9  -  9.1      .6  12. 1    15.3  14.6  12.2  1.1  -  9.2  -16,6  -  3.8 

1968  -24.3  -22.5  -10,7  -  1.8     6,5  11.6    13,3  U.9  12.7  2,6  -  6.3  -18,1  -  2.3 

1969  -21.9  -16.9  -16,7  -  1.7     2.B     7.9    16,6  16.6  5,7  -   ,7  -  7.2  -15.1  -  2.6 

1970  -24.0  -2J.0  -14,3  -  5.3     1.9  13.3    17,4  15.6  8,8  3,5  -  7.9  -23.4  -  3.3 

MEAN  -24.5  -22.4  -15,0  -  4.3     3.6  U.9    16,0  14.1  8,8  2,3  -  8.9  -19,5  -  3.2 

CLINQ  .24.1  -21.6  -14,4  -  4.4     3.6  U.6    15,9  14.4  8.6  2,2  -  9.0  -19,6  -  3.1 

PRECIPITATION  "M 

YEAR  JAN  FFB  MAR  ARR  MAY  JUN  JUL  AUG  SE?  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  17  U  17  12  13  13      66  42  69  96      24      41  441 

1962  6  11  7  25  99  46      97  21  54  63      36      23  448 

1963  21  14  41  48  43  51      57  40  51  39      63      12  480 

1964  35  23  28  49  76  55      69  86  63  53      45      31  629 

1965  47  48  18  2l  104  B4  108  74  63  71      42      34  714 

1966  33  ?Q  35  35  29  112  112  101  77  69      15      33  671 

1967  30  14  44  67  35  29      59  65  40  50      31      43  507 

1968  28  26  12       8  38  50  116  98  53  69      20       9  527 

1969  66       5  24       9  50  49      62  73  136  39      58      32  603 

1970  23  18  21  *7  48  94  107  86  88  58      36      43  669 

MEAN  30.6  19.0  24,7  32.1  49.9  58.3    86,9  68.6  71.4  60.7    37.0    30.1  566.9 

CLINO  26  21  19  28  49  66      99  86  79  55      45      30  597 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1018 

1015 

1011 

1018 

1016 

1017 

1017 

1017 

1017 

1017 

1016 

1016 

1016 

1962 

1025 

1013 

1015 

1016 

1017 

1017 

1019 

1017 

1015 

1016 

1015 

1020 

1017 

1963 

1026 

10)8 

1015 

1013 

1017 

1016 

1016 

1017 

1014 

1015 

1012 

1021 

1017 

196* 

1012 

1U?<» 

1014 

1018 

1017 

1015 

1016 

1016 

1017 

1018 

1016 

1010 

1016 

1965 

1015 

1016 

1021 

1015 

1018 

1016 

1017 

1016 

1018 

1017 

1011 

1012 

1016 

1966 

1014 

1017 

1016 

1020 

1017 

1017 

1016 

1017 

1017 

1019 

1014 

1013 

1016 

1967 

1014 

1021 

1013 

10U 

1020 

1015 

101B 

1016 

1015 

1015 

1018 

1016 

1016 

1968 

1015 

1017 

1016 

lOZl 

1016 

1017 

1017 

1015 

1017 

1014 

1016 

1012 

1016 

1969 

1010 

1009 

1020 

1016 

1017 

1013 

1018 

1016 

1014 

1018 

1019 

1015 

1015 

1970 

1014 

1020 

1020 

1018 

1020 

1016 

1017 

1016 

1018 

1C16 

1013 

1011 

1017 

MEAN 

1016.3 

1017.2 

1016.1 

.  1017.1 

1017,5 

1015.9 

1017,1 

1016.3 

1016,2 

1016.5 

1015.0 

1014.6 

1016. 

3 

LINO 

1015.8 

1017.0 

1016,' 

1  1016.7 

1017,0 

1016.1 

1017,1 

1016.4 

1016.3 

1016,8 

1016.4 

1016.0 

1016. 

5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NQv     DEC 


1961 

loie 

1015 

1011 

1016 

1016 

1017 

1017 

1017 

1017 

1017 

1016 

1016 

1016 

1962 

1025 

1013 

1015 

10  16 

1017 

1017 

1019 

1017 

1015 

1016 

1015 

1020 

1017 

1963 

1026 

1018 

1015 

1013 

1017 

1016 

1016 

1017 

1014 

1015 

1012 

1021 

1017 

1964 

1012 

1024 

1014 

1018 

1017 

1015 

1016 

1016 

1017 

1018 

1016 

1010 

1016 

1«65 

1015 

1018 

1020 

1015 

1018 

1016 

1017 

1016 

1018 

1017 

1011 

1012 

1016 

1966 

1014 

1017 

1016 

1020 

1017 

1017 

1016 

1017 

1017 

1019 

1014 

1013 

1016 

1967 

1014 

1021 

1013 

1014 

1020 

1015 

1018 

1016 

1015 

1015 

1018 

1018 

1016 

1968 

1015 

1017 

1016 

1021 

1016 

1017 

1017 

1015 

1017 

1014 

1016 

1012 

1016 

1969 

1010 

10"9 

1020 

1016 

1017 

1013 

101" 

1016 

101* 

1018 

1019 

1015 

1015 

1970 

1014 

1020 

102" 

1018 

1020 

1016 

1017 

1016 

1018 

1016 

1013 

1011 

1017 

MEAN 

1016.3 

1017.2 

1016.0 

1017.1 

1017,5 

1015.9 

1017,1 

1016.3 

1016.2 

1016,5 

1015.0 

1014.8 

1016.3 

CLINO 

1015.8 

1017.0 

1016,1 

1016.  T 

1017,0 

1016.1 

1017,1 

1016.4 

1016.3 

1016,8 

1016.4 

1016.0 

1016.5 

TEMPERATURE  DEr-  C 
YEAR    JAN     FFb     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

4.9 

6.* 

7,7 

9.3 

12.8 

16.8 

18,8 

19.0 

13.7 

8.9 

5.2 

3.7 

10.6 

1962 

2.9 

3.4 

*,8 

9.8 

U.4 

15.3 

17,1 

16.6 

14.6 

11.2 

7.8 

S.3 

10.2 

1963 

.7 

6.9 

5,9 

9.1 

12.7 

15.0 

16.2 

17.6 

16.0 

U.4 

6.3 

4.3 

10.2 

1964 

4.5 

*.2 

5,8 

7.9 

ll.o 

14.* 

16,1 

16.3 

13.1 

9.6 

4.8 

,7 

9.0 

1965 

2.1 

4.6 

4,6 

9.1 

10.7 

14.8 

17.6 

17.2 

12.9 

10,9 

7.2 

3.2 

9.6 

1966 

2.9 

*.3 

6,2 

8.* 

11.5 

13.9 

15,9 

17.2 

15.0 

9,6 

6.5 

5.8 

9.8 

1967 

4.5 

5.1 

5.? 

7.* 

12.1 

16.7 

17,5 

19.1 

15.7 

11.0 

6.7 

3.9 

10.4 

196B 

3.8 

9.5 

7,6 

8.* 

12.6 

14.9 

17.9 

16.3 

13.7 

9.7 

6.7 

1.2 

9.9 

1969 

-  2.9 

2.9 

5.9 

8.* 

13.2 

17.3 

17.2 

15.7 

14.1 

9,7 

6.5 

5.3 

9.4 

1970 

3.1 

S.3 

6,2 

7.9 

11.4 

16.0 

17.1 

16.6 

12.4 

8,6 

5.2 

2.9 

9.4 

MEAN 

2.7 

5.1 

6,0 

B.6 

11.9 

15.5 

17.1 

17.2 

14.1 

10,1 

6.3 

3.6 

9.9 

CLINQ 

2.* 

4-4 

5." 

8.9 

12.* 

15.3 

17,4 

17.1 

14.2 

10.1 

6.1 

3,8 

9.8 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     "A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

211 

277 

116 

*8 

98 

26 

37 

*1 

50 

130 

143 

190 

1367 

1962 

143 

64 

93 

91 

*3 

21 

25 

90 

64 

119 

1B8 

199 

1140 

1963 

40 

14* 

73 

73 

*6 

*3 

65 

14 

38 

154 

163 

242 

1095 

1964 

212 

70 

97 

36 

** 

56 

80 

38 

121 

43 

155 

148 

1100 

1965 

191 

180 

*3 

52 

52 

13 

6 

61 

15 

127 

123 

144 

1007 

1966 

160 

51 

96 

26 

38 

52 

6* 

30 

70 

132 

170 

243 

1132 

1967 

228 

91 

100 

97 

37 

12 

22 

6 

59 

286 

lie 

156 

1172 

1968 

218 

10« 

138 

33 

65 

68 

25 

51 

85 

178 

148 

183 

1296 

1969 

127 

*8 

86 

10* 

27 

16 

17 

50 

134 

97 

94 

148 

948 

1970 

116 

56 

59 

112 

26 

38 

3* 

6 

76 

66 

101 

1>6 

876 

MEAN 

164.6 

101.5 

90,1 

63.2 

47,6 

34.5 

37,5 

38.7 

71.2 

133.2 

140.3 

183,9 

1113.3 

CLINO 

147 

117 

9* 

61 

*7 

*5 

30 

37 

61 

122 

141 

165 

1068 

NORTH  AMERICA  119 
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STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     MB     MA'     APR     «A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1009 

1006 

100? 

1010 

1008 

1009 

1009 

1009 

1009 

1009 

1007 

1007 

1008 

1«62 

1016 

1004 

1006 

1010 

1009 

1009 

1010 

1008 

1006 

1008 

1006 

1011 

1009 

1963 

1016 

1009 

1006 

100* 

1009 

1008 

1008 

1009 

1006 

10O6 

100* 

1012 

1008 

196* 

1003 

1016 

1006 

10lO 

1009 

1007 

1007 

1008 

1009 

1010 

1007 

1001 

1008 

1965 

1006 

1010 

1012 

1006 

1010 

1008 

1009 

1008 

1010 

1009 

1003 

1003 

1008 

1966 

1O05 

1008 

1007 

1011 

1009 

1009 

1008 

1009 

1008 

1010 

1005 

100* 

1008 

1967 

1005 

1012 

100* 

1006 

ion 

1007 

1010 

1008 

HOT 

1006 

1009 

1009 

1008 

1968 

1006 

1018 

1007 

1013 

100» 

1009 

1009 

1007 

1009 

- 

1007 

1003 

- 

1969 

1000 

1000 

1011 

_ 

1009 

1005 

1011 

1008 

1006 

- 

1011 

1006 

- 

1970 

1005 

1012 

1011 

- 

1012 

1008 

1009 

1008 

1010 

" 

100* 

1002 

- 

MEAN 

1007.1 

100B.5 

1007.2 

1008.8 

1009.* 

1007.9 

1009,0 

1008.2 

1008.0 

1008,3 

1006.3 

1005.8 

1007. 

9 

CLINO 

1006.8 

igne. 2 

1007.3 

1008.3 

100B,8 

1008.0 

1009,1 

1008.3 

1008,0 

1008.1 

1007.6 

1007.0 

1008. 

0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MftY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1017 
10?* 
1025 
1012 
1015 

1014 
1013 
1017 
1024 
101B 

1011 
1014 
101* 
1014 

102" 

ioie 

1016 
1013 
1019 
1019 

1016 
1017 
1017 
1018 
1019 

1017 
1017 
1016 
1016 
1016 

1017 
1019 
1017 
1016 
1017 

1017 
1017 
1017 
1016 
1016 

1017 
1015 
1015 
1018 
1018 

1017 
1016 
101* 
1018 
1017 

1016 
1014 
1012 
1015 
1011 

1016 
1019 
10*0 

1010 
1012 

1016 
1017 
1016 
1016 
1016 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1013 
101* 
1015 
1009 
1013 

1017 
1021 
1017 
1009 
1070 

1015 
1013 
1016 
1020 
1020 

1020 
1014 
1021 

1018 
1020 

1017 
1021 

1017 

1015 
1018 
101* 
1016 

1016 
1018 
1018 
1019 
1018 

1017 
1017 
1016 
1017 
1017 

1017 
1015 
1018 
1014 
1018 

1019 
1015 

1014 
1017 
1015 
1019 
1013 

1012 
1017 
1012 
101* 
1010 

1016 
1016 

MEAN 
CLINO 

1015.7 
1015.3 

1017.0 
1016.7 

1015.7 
1015,9 

1017.3 
1016.8 

1018.1 
1017,3 

1016.2 
1016.4 

1017,5 
1017,5 

1016.7 
1016.7 

1016,5 
1016,5 

1016.6 
1016,6 

1014,6 
1016.1 

10U.2 
1015.5 

1016.3 
1016.4 

TEMPERATURF  0| 

:r'  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

6.* 
*.* 
2.7 
5.7 
*.* 

6.8 
9.9 

8.1 
5.9 
5.4 

7.6 
5.7 
7.1 
6,6 
7.4 

9.1 
9.6 
9.-2 
8.0 
9.6 

12.0 
10, B 
12.7 
10.8 
10,4 

15.1 
13.4 
13.8 
13.2 
13.6 

16.3 
1*.7 
15,1 
14,8 
15,7 

16.7 
14.8 
15.2 
15.2 
15.3 

13.6 
14.2 
15.3 
13.1 
13.5 

10,1 
11.2 
11.7 
11.4 
11.7 

6.2 
8.3 

7.4 
6.1 
8,3 

4.7 
6.6 
6,1 
2.8 
9.1 

10,4 
10.0 
10.4 
9.9 
10.0 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

4.9 
5.6 
4.6 
-   .1 
4.9 

6.2 

6.4 
7.7 
5.0 
7.4 

7,1 
6,1 
8,2 

7,8 
7,7 

9.6 
8.2 
8.4 
8.9 
8.2 

11.* 
U.5 
12.* 
13.6 
11.3 

13.3 
14.4 
13.5 
15.6 
14.8 

I*. 3 
15.8 
16,6 
15,4 
15.2 

15.4 
17.1 
14.7 
14. a 
15.1 

14.4 
15.6 
13.7 
13.7 
13.2 

10,3 
10.8 

9.9 
10.8 

9.9 

7.9 
7.8 
7.6 
7.4 
7.0 

6.8 
9.1 
2.2 
6,4 
4.3 

10.1 
10.4 
10.0 
9.9 
9.9 

MEAN 
CLINO 

4.4 
4.1 

6.5 
5.8 

7,1 
6,8 

8.9 
9.3 

11.7 
12.1 

14.1 
14.1 

15.4 
15.7 

15.4 

15.5 

14.1 
1*.3 

10,8 
10.9 

7.4 
7.2 

9.0 
9.2 

10.1 
10.1 

PRECIPITATION  MM 


APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

148 

16} 

49 

34 

40 

8 

17 

22 

11 

61 

71 

108 

734 

1962 

73 

35 

62 

34 

2* 

12 

6 

43 

40 

51 

184 

91 

655 

1963 

56 

77 

20 

24 

8 

2* 

29 

9 

25 

119 

114 

129 

634 

1964 

150 

51 

62 

»0 

12 

28 

21 

26 

60 

29 

68 

72 

609 

1965 

124 

98 

9 

37 

28 

6 

3 

37 

29 

43 

106 

126 

646 

1966 

117 

34 

35 

29 

2* 

14 

35 

9 

32 

78 

74 

135 

616 

1967 

209 

86 

33 

49 

2* 

16 

5 

1 

29 

200 

90 

131 

832 

1968 

103 

69 

80 

36 

20 

34 

8 

47 

47 

78 

89 

138 

749 

1969 

99 

b 

51 

44 

19 

6 

7 

10 

67 

33 

40 

69 

453 

1970 

81 

37 

13 

69 

7 

3 

7 

0 

69 

26 

73 

69 

454 

MEAN 

116.0 

63.9 

41.4 

38.6 

20,6 

19.1 

13.8 

20.* 

40,9 

71,8 

86.9 

106,8 

638.2 

CLINO 

107 

76 

49 

34 

21 

21 

12 

20 

33 

74 

95 

115 

637 
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STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

933 

926 

926 

929 

935 

933 

936 

933 

931 

925 

928 

930 

930 

1962 

937 

936 

932 

928 

933 

931 

936 

931 

930 

928 

924 

933 

932 

1963 

938 

933 

930 

930 

934 

929 

931 

935 

930 

922 

927 

935 

931 

196* 

924 

926 

938 

928 

9J3 

931 

932 

931 

934 

929 

933 

930 

930 

1965 

933 

930 

941 

931 

932 

933 

935 

984 

937 

925 

932 

927 

933 

1966 

939 

9?8 

92» 

937 

»29 

931 

933 

934 

931 

927 

934 

929 

932 

1967 

929 

929 

935 

934 

934 

934 

933 

934 

928 

925 

931 

933 

932 

1968 

933 

936 

930 

929 

934 

932 

936 

934 

930 

925 

926 

936 

932 

1969 

939 

9?9 

934 

929 

934 

934 

932 

928 

933 

936 

927 

929 

932 

1970 

934 

935 

933 

928 

932 

931 

933 

932 

930 

929 

935 

928 

932 

MEAN 

933.9 

930.  8 

931.9 

930,3 

933.0 

931.9 

933,7 

932.6 

931.4 

927,1 

929.7 

931,0 

931.4 

CLINO 

934.0 

930.7 

931.0 

93Q.4 

932.  T 

931.6 

934,0 

932.6 

°31.8 

927,7 

929.5 

930.1 

931.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  may     jun     JUL  AUG     SEP     CCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1020  1012  1010  1012  1017  1014  1016  101*,  1013  1C0B  10U  1017  10H 

1962  1025  1023  1017  10U  1015  1012  1017  1012  1012  1011  1008  10*0  1015 

1963  1026  1018  1015  1013  1016  1010  1012  1016  1011  1004  1014  1022  1015 

1964  1010  1010  1015  10U  1015  1012  1012  1012  1016  1011  1018  1018  1013 

1965  1021  1017  1027  1015  1014  1014  1016  1015  1019  1007  1018  1013  1016 

1966  1029  1014  1012  1021  1011  1012  1014  1013  1013  1010  1021  1015  1016 

1967  1017  1015  1022  1017  1016  101*  1014  1015  1009  1008  1017  10*0  1015 

1968  1022  1023  1014  1012  10l7  1U13  1017  1015  1012  1008  1011  10*5  1016 

1969  1029  1016  1019  loll  1016  1015  1012  1009  1015  1020  1012  1015  1016 

1970  1022  1021  1017  loll  1014  1012  1013  1013  1*12  1012  1021  1015  1015 

MEAN  1022.1  1016.9  1016,8  1013.4  1 0 1 5) ,  1  1012.9  1014,3  1013.6  1013.2  1C09.9  1015.4  1018.0  1015.1 

CLINO  1022.2  1017.0  1016,0  1013.6  1014.7  1012.5  1014,7  1013.6  1013,7  1010,6  1014,8  1017.1  1015.0 


TEMPERATURE  DE 

r,   c 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-22.1 

-22.5 
-20.0 
-24.5 
-24.1 

-18.3 
-20.1 
-14.9 
-  7.7 
-23.5 

-  9.7 
-13.2 
-11.4 

-15.0 
-11,2 

- 

1 
1 

,0 
•  1 
.2 
.7 
.2 

6,3 
5.4 

7.2 
5.6 
5.3 

13.2 

11.6 
11.0 
13.9 
10.5 

16.7 
15,3 
14,7 
14,4 
15,8 

13.8 
13.7 
16.1 
12.5 
13.8 

7.2 
7.1 
9.2 
6,3 

7.7 

1, 
2, 

2, 

1 

16 

.0 
.4 
,7 
il 

-16.1 
-11.1 
-20.0 
-14.5 
-16,1 

-26.2 
-19,8 
-18,6 
•26.6 
-21.7 

-  3.1 

-  2.6 

-  2.1 

-  3.0 

-  3.6 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-37.4 
-27.2 
-28.2 
-38.1 
-25.3 

-18.7 
-19.2 
-lb. 3 
-23.1 
-14.2 

-  9,5 

-16,4 

-  7,1 
-11,2 

-  7,4 

■ 

1 
1 
2 

,4 

.3 
.5 

.5 
,3 

6.1 
6.3 
6.9 

7.3 
7.1 

12.7 
14.2 
11.9 
14.8 
12.6 

15.7 
13.2 
14.6 
13,0 
13,2 

11.4 
13.4 
12.3 

10.2 
11.7 

7.9 
B,5 

7.0 
5,9 
6,5 

• 

1 

2 
1 
1 

,7 
il 
.1 
.1 
,1 

-20.3 
-13.3 
-15.4 
-13.0 
-16.5 

-21.8 
-23.2 

-31.6 
-19.1 
-23,9 

-  4.8 

-  3.8 

-  4.4 

-  4.6 

-  3.1 

MEAN 
CLINO 

-26.9 
-25.3 

-17.8 
-18.3 

-11.2 

-10.5 

- 

,9 

.6 

6.4 
7.4 

12.6 
13.2 

14,7 
14,9 

12.9 

13.0 

7.3 
7,8 

- 

>2 
il 

-15.6 

-13.6 

-23.3 
-22.6 

-  3.5 

-  2.9 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FFB 


1961 

36 

38 

23 

52 

20 

75 

24 

23 

43 

75 

21 

59 

485 

1962 

59 

12 

35 

28 

40 

98 

53 

87 

61 

22 

22 

68 

585 

1963 

31 

36 

32 

29 

18 

57 

53 

7 

79 

19 

45 

27 

433 

1964 

21 

13 

31 

12 

56 

36 

63 

83 

40 

30 

20 

33 

438 

1965 

40 

62 

5 

U 

16 

33 

15 

33 

38 

33 

15 

18 

319 

1966 

33 

24 

1" 

15 

20 

42 

75 

57 

52 

21 

40 

43 

440 

1967 

23 

35 

36 

9 

30 

13 

56 

15 

52 

27 

48 

19 

363 

1968 

36 

16 

12 

16 

3 

80 

83 

37 

61 

35 

33 

19 

431 

1969 

14 

16 

21 

6 

8 

45 

bl 

89 

30 

17 

44 

18 

389 

1970 

37 

16 

11 

12 

13 

35 

40 

65 

93 

36 

20 

28 

406 

MEAN 

33.0 

26.8 

22.* 

19.0 

22.4 

51.4 

54,3 

49.6 

54,9 

31,5 

30.8 

32.8 

428.9 

CLINO 

35 

2b 

24 

18 

23 

49 

53 

45 

43 

35 

38 

*1 

432 

NORTH  AMERICA  121 

WHITEHORSE  CANADA  WMO  7296*   60  *3N  135  0*W   700  M 

NOTES  DN  PAGF  44 


STATION  PRESSURE  M" 


DEC 


1»61 

927 

9?0 

921 

928 

932 

931 

93* 

930 

930 

922 

92* 

926 

927 

1962 

935 

93* 

929 

926 

931 

930 

936 

930 

927 

923 

918 

930 

929 

1963 

937 

927 

929 

928 

932 

928 

931 

935 

926 

917 

92* 

929 

929 

196* 

919 

922 

926 

926 

931 

929 

929 

929 

931 

92* 

928 

928 

927 

1965 

929 

925 

938 

929 

930 

931 

93* 

933 

935 

920 

929 

923 

930 

1966 

934 

9?* 

923 

935 

926 

930 

932 

931 

927 

922 

932 

925 

928 

1967 

925 

92* 

93* 

933 

933 

932 

932 

932 

92* 

921 

928 

929 

929 

1968 

931 

929 

92* 

926 

932 

931 

93* 

932 

927 

920 

920 

931 

928 

1969 

936 

923 

929 

92* 

931 

932 

930 

926 

929 

931 

922 

922 

928 

1970 

929 

929 

928 

92* 

929 

929 

931 

930 

928 

925 

931 

923 

928 

MEAN 

"30.2 

925-7 

928,3 

927.9 

930.7 

930.3 

932.3 

930.8 

928,* 

922.5 

925.6 

926.6 

928.3 

CLINO 

930.4 

926.6 

927.5 

927.7 

930.* 

930-1 

932.8 

93Q.8 

929,  0 

923.7 

925.1 

925.6 

928.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OBC      MEAN 


1961 

101* 

1007 

1007 

1012 

1»16 

101* 
1013 

1016 

1013 

1013 

1006 

1011 

101} 
1017 

1012 

1962 

1023 

1022 

1015 

1010 

1015 

1019 

1012 

1011 

1007 

1003 

101* 

1963 

1025 

1013 

1015 

1013 

1015 

1011 

1013 

1017 

1009 

1000 

1011 

1015 

1013 

196* 

1006 

1007 

101* 

1010 

1015 

1012 

1012 

1012 

1015 

1008 

1015 

1017 

1012 

1965 

1017 

1013 

1023 

1013 

101* 

101* 

1016 

1015 

1019 

100* 

1016 

1010 

1015 

1966 

1025 

1010 

1009 

1020 

1010 

1012 

1015 

101* 

1011 

1006 

1019 

1012 

101* 

1967 

1013 

1010 

1021 

1019 

1016 

1015 

1015 

101* 

1007 

1005 

1013 

1016 

101* 

1968 

1020 

1015 

1011 

1010 

1016 

1013 

1017 

1015 

1011 

100* 

1005 

1021 

1013 

1969 

1027 

1010 

1015 

1008 

1015 

101* 

1013 

1010 

1012 

1016 

1007 

1008 

1013 

1970 

1017 

101* 

1013 

1008 

1013 

1012 

1013 

1013 

1012 

1010 

1018 

1011 

1013 

MEAN 

1018.7 

1012.1 

101*. 3 

1012.3 

101*. 5 

1013.0 

101*. 9 

1013.5 

1012,0 

1006,6 

1011.8 

101*. 2 

1013.2 

CLIND 

1019.1 

1013.* 

1013,6 

1012.3 

101*. 1 

1012.8 

1015.* 

1013.6 

1012,6 

1007,9 

1011.0 

1013.0 

1013.2 

TEMPERATURE  Ogr,  C 
YEAR    JAN     FPB     MAR     A^R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-13.3 

-11.9 

-  8.3 

. 

.* 

6,6 

11.1 

15.1 

12.3 

6,8 

-  1.3 

-13.0 

-2*. 8 

- 

1.8 

1962 

-16.7 

-13.6 

-10.* 

,5 

5.9 

10.8 

1*.5 

13.3 

6.* 

2.8 

-  5.8 

-13.7 

- 

.5 

1963 

-1*.? 

-  8.9 

-  9,7 

- 

1.6 

7.3 

9.8 

1*.2 

1*.6 

9,3 

2.8 

-16.5 

-10.2 

- 

.3 

196* 

-15.9 

-  6.* 

-1*,7 

. 

.8 

*,* 

13.3 

12.9 

11.6 

7.* 

2.0 

-  9.3 

-2*. 7 

- 

1.7 

1965 

-19.3 

-19.1 

-  2,6 

.6 

5.2 

9.9 

1*.* 

13.0 

9.2 

.6 

-12.3 

-15.1 

" 

1.3 

1966 

-31.7 

-11.8 

-  8,9 

„ 

.2 

5.* 

12.4 

15.2 

11.* 

7.7 

-  1.5 

-l*.l 

-16.9 

. 

2.8 

1967 

-20.1 

-12.3 

-12.9 

- 

2.1 

6.* 

1*.2 

12.9 

13.8 

8.5 

1.3 

-  6.7 

-15,3 

- 

1.0 

1968 

-20.1 

-10.1 

-  3.* 

.1 

7.7 

11.7 

1*.7 

12.7 

6,* 

-   .7 

-  8.* 

-2*.l 

• 

1.1 

1969 

-32.7 

-15.2 

-  '.9 

2.1 

7.8 

15.6 

12,6 

8.6 

7,2 

2.5 

-  8.7 

-  8.* 

- 

1.2 

1970 

-18.2 

-  5.7 

-  2.1 

1.1 

6.7 

10.6 

12,5 

11.1 

6.0 

-  1.9 

-10.1 

-18,1 

- 

.7 

MEAN 

-20.2 

-11.5 

-  T,9 

_ 

.1 

6.3 

11.9 

13,9 

12.2 

7.5 

.7 

-10.5 

-17.1 

_ 

1.2 

LINO 

-18.9 

-13.2 

-  7,7 

- 

.1 

7.1 

12.* 

l*.l 

12.3 

7.8 

.7 

-  9.0 

-15.8 

- 

.8 

PRECIPITATION  MM 


ARR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

12 

15 

17 

16 

5 

68 

19 

32 

32 

29 

1* 

20 

299 

1962 

31 

10 

2* 

15 

13 

62 

18 

♦  5 

28 

26 

22 

*2 

336 

1963 

20 

11 

25 

* 

5 

33 

3* 

20 

65 

8 

26 

15 

266 

196* 

17 

13 

26 

13 

19 

31 

36 

51 

1* 

15 

13 

27 

277 

1963 

16 

20 

* 

5 

8 

1* 

11 

22 

29 

3* 

20 

20 

203 

1966 

10 

20 

13 

12 

6 

37 

32 

50 

*6 

28 

22 

5 

281 

1967 

20 

26 

1* 

22 

28 

7 

51 

9 

15 

11 

17 

19 

2*3 

1968 

*6 

5 

5 

6 

32 

7 

31 

*7 

61 

1* 

26 

16 

298 

1969 

8 

5 

10 

3 

5 

27 

67 

63 

29 

3 

25 

5 

250 

1970 

15 

7 

1 

1* 

2* 

15 

10 

13 

*6 

51 

30 

19 

2*5 

MEAN 

19.5 

U-* 

1*.3 

11-0 

1*.» 

32.1 

30,9 

35.2 

36.5 

21.9 

21.5 

19.0 

269, 

CLINO 

19 

U 

15 

11 

13 

29 

33 

36 

29 

20 

22 

20 

260 

122  WORLD  WEATHER  RECORDS 

WHITE  RIVER  CANADA  WMO  72738   48  36N   8S  17W   375  H 

NOTES  DN  PAGE  44 


STATION  PRESSURE  MB 


APR     MAV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

970 

972 

969 

966 

972 

968 

969 

972 

970 

970 

970 

967 

970 

1962 

967 

972 

973 

97o 

970 

972 

970 

970 

971 

969 

972 

968 

970 

1963 

967 

9*8 

967 

967 

970 

969 

96* 

97o 

974 

971 

966 

969 

969 

196* 

963 

9*3 

96P 

969 

967 

968 

970 

967 

969 

969 

969 

970 

968 

1965 

967 

966 

972 

97o 

968 

971 

969 

968 

970 

966 

966 

966 

968 

1966 

973 

972 

968 

970 

969 

969 

968 

969 

968 

96* 

971 

970 

969 

1967 

966 

968 

971 

97o 

969 

970 

968 

971 

973 

967 

965 

968 

969 

1968 

975 

967 

968 

967 

V&9 

967 

969 

970 

9&9 

965 

968 

969 

969 

1969 

969 

97* 

969 

970 

9&9 

96* 

969 

968 

972 

970 

966 

969 

969 

1970 

967 

968 

970 

967 

971 

969 

968 

968 

968 

971 

969 

969 

969 

MEAN 

968.4 

969.0 

969.5 

968.6 

969.4 

96B.7 

968,8 

969.3 

970.4 

968.2 

968.2 

966.5 

968.9 

CLINO 

968.7 

966.6 

969,* 

968.  * 

969,4 

968.3 

969,2 

969.8 

970.3 

969,2 

967.6 

968,7 

969.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN     FSB  MAR  APR  *AY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1019    1021  1016  1012  1018  1013  1014  IOI7  1015  1016  1016  10l3  1016 

1962  1016    1021  1020  lol7  1016  1018  1015  1015  1017  1015  1019  1016  1017 

1963  1016    1016  1015  loU  1016  loi*  101*  1015  1020  1017  1012  1018  1016 
196*  1011    1011  1016  1015  1013  1013  1015  1012  1015  1015  1016  1018  101* 

1965  1015    101*  1020  1017  1013  1017  101*  101*  1016  1013  1013  101*  1015 

1966  1022    1020  1016  1017  1015  101*  1013  101*  101*  1010  1018  1018  1016 

1967  1015    1017  1019  10l6  1015  1015  1013  1017  1019  1013  1012  1016  1016 

1968  1024    1016  1015  1013  101*  1012  101*  1015  1015  1011  1015  1017  1015 

1969  1017    1022  1016  lol7  101»  1010  1015  1013  1018  1016  1013  1017  1016 

1970  1016    1017  1018  1013  l»l7  101*  1013  101*  loi*  1017  1015  1017  1015 

MEAN  1017.1  1017.5  1017,1  1015.1  1015,2  101*. 0  101*. 0  101*. 6  1016,3  101*. 3  101*. 9  1016.6  1015.6 

CLINO  1017.3  1016.9  1017,0  10l*.9  1015,3  1013.7  101*. 3  1015,1  1016,0  1015,3  101*. 5  1016. B  1015.6 

TEMPERATURE  DgG  C 

YEAR  JAN     Ff-B  MAR     APR  "A*  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

-19.7 

-13.2 

-  6.3 

,9 

6.2 

12.6 

16,1 

H.7 

11.* 

4.8 

- 

2.5 

-13,2 

1.0 

1962 

-19.6 

-19.7 

-  6,6 

-  1.6 

10,  0 

13.1 

1*.8 

13.3 

8.3 

5.1 

» 

2.6 

-14.3 

.0 

1963 

-21.9 

-20.1 

-11.1 

.7 

6.* 

1*.8 

17,0 

13.* 

8.5 

8.* 

- 

1.0 

-17.* 

■   .2 

196* 

-l*.l 

-13.8 

-1*,0 

-   .3 

10.6 

12.0 

17,3 

12.6 

8,8 

2.* 

- 

*.* 

-16.8 

■   .1 

1965 

-19.1 

-18.8 

-13,1 

•  1 

9,3 

12.5 

12.* 

12.* 

7.2 

3.* 

- 

4.6 

-  9.1 

.6 

1966 

-20.5 

-13.5 

-  8,2 

-  1.0 

4,6 

l*.l 

16,6 

l*.l 

9.3 

3,3 

_ 

7.* 

-U.2    ■ 

■   .2 

1967 

-17. 1 

-21.7 

-11.1 

-   .6 

5.1 

1*.2 

15,2 

12.8 

10.6 

3.8 

- 

5.8 

-10.7   ■ 

■   .5 

1968 

-17.6 

-17.5 

-  7,* 

1.5 

8.2 

12.1 

15,2 

l*.l 

12.6 

6.2 

- 

5.1 

-13.6 

.7 

1969 

-13.8 

-1*-0 

-11.7 

.7 

7.6 

10.3 

15.9 

16.8 

9.1 

2.2 

- 

3.5 

-11.* 

.7 

1970 

-18.  8 

-?0.2 

-10.6 

-   .2 

6.5 

l*.l 

17.1 

14.6 

9,9 

6,8 

- 

*.* 

-1*.7 

.0 

MEAN 

-18.3 

-17.3 

-10,0 

.0 

7,5 

13.0 

15,8 

13.9 

9.6 

*.6 

. 

*.l 

-13.5 

.1 

CLINO 

-17.* 

-13.7 

-  9,3 

.* 

7.6 

13.3 

15.9 

14.6 

9.7 

*.5 

- 

*.3 

-13.* 

.* 

PRECIPITATION  mm 


APK 


1961 

17 

58 

69 

18 

126 

5* 

5* 

137 

151 

78 

59 

85 

906 

1962 

69 

59 

31 

55 

82 

38 

69 

111 

113 

37 

37 

69 

770 

1963 

*1 

2* 

33 

58 

60 

120 

73 

70 

7* 

22 

76 

35 

686 

196* 

70 

37 

55 

68 

1** 

127 

57 

130 

86 

89 

57 

36 

956 

1965 

36 

*3 

22 

31 

86 

*3 

79 

112 

121 

72 

101 

*3 

791 

1966 

36 

36 

82 

70 

33 

19 

BO 

1*0 

46 

103 

93 

55 

793 

1967 

66 

32 

*3 

7l 

22 

50 

53 

Bo 

23 

85 

48 

3* 

607 

1968 

18 

1* 

69 

89 

1* 

175 

2*9 

*8 

16* 

B5 

*6 

7* 

106* 

1969 

52 

1* 

21 

3* 

92 

76 

58 

33 

52 

81 

62 

51 

6*6 

1970 

*1 

3* 

12 

85 

126 

62 

155 

54 

165 

5* 

80 

58 

926 

MEAN 

**.6 

37.1 

*3.7 

57.9 

78.* 

76.* 

92,7 

93.5 

99,5 

70,6 

65.9 

5*. 2 

81*. 5 

CLINO 

53 

*6 

51 

61 

75 

78 

73 

81 

98 

70 

77 

55 

818 

NORTH  AMERICA  ,23 

WINNIPEG  CANADA  WMO  72852   49  54N   97  UW   238  M 

NOTES  ON  PAGF  44 


STATION  PRESSu»t  M* 


OEC 


1961 

991 

9"8 

986 

985 

989 

985 

985 

986 

984 

984 

985 

987 

986 

1962 

990 

9°2 

989 

968 

98* 

986 

986 

983 

987 

985 

987 

989 

987 

1963 

9B9 

99o 

984 

965 

986 

982 

984 

986 

988 

985 

985 

992 

986 

196* 

982 

983 

987 

983 

983 

982 

984 

982 

985 

985 

987 

988 

984 

1965 

989 

9R6 

993 

967 

982 

984 

985 

984 

987 

985 

986 

984 

986 

1966 

997 

99l 

987 

989 

987 

982 

984 

986 

987 

982 

990 

989 

988 

1967 

987 

9«9 

988 

987 

987 

985 

983 

987 

985 

984 

985 

98J 

986 

1968 

992 

994 

987 

98S 

983 

982 

985 

985 

983 

982 

987 

99i 

987 

1969 

991 

902 

991 

986 

985 

982 

985 

982 

987 

986 

986 

987 

987 

1970 

989 

900 

991 

9B2 

987 

983 

984 

984 

983 

984 

988 

986 

986 

MEAN 

989.7 

989-5 

988.3 

985.7 

985.5 

983.3 

984.7 

984.5 

985.6 

984.2 

986.6 

987.8 

986.3 

CLINO 

989. ft 

919.0 

988,2 

985.9 

985.3 

983.1 

984,7 

984.9 

985,1 

985.1 

986.3 

987.7 

986.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1022 

1019 

1016 

10U 

1019 

1013 

101* 

1014 

1013 

1013 

1015 

1018 

1016 

1962 

1021 

1073 

1020 

1018 

im3 

101* 

1015 

1012 

1016 

101* 

1017 

1020 

1017 

1963 

1020 

1022 

1015 

1015 

l»l5 

1011 

1012 

1015 

1017 

101* 

1015 

1023 

1016 

1964 

1013 

1014 

1018 

1013 

1012 

1011 

1013 

1011 

101* 

1015 

1018 

1019 

101* 

1965 

1021 

1017 

1025 

1017 

1011 

1013 

1014 

1013 

1016 

101* 

1017 

1015 

1016 

1966 

1030 

1023 

1017 

1019 

1016 

1011 

1012 

1015 

1015 

1012 

1020 

1020 

1018 

1967 

1018 

1021 

1018 

1017 

1016 

1013 

1013 

1016 

101* 

1013 

1015 

1016 

1016 

1968 

102* 

1026 

1017 

1015 

101* 

1011 

101* 

101* 

1012 

1012 

1017 

1022 

1017 

1969 

1023 

1024 

1022 

1016 

101* 

1011 

101* 

1010 

1016 

1016 

1016 

1018 

1017 

1970 

1020 

10?  1 

1022 

10U 

101* 

1011 

1012 

1013 

1012 

1013 

1019 

1018 

1016 

MEAN 

1021.2 

1021.0 

1019.0 

1015.5 

1014.6 

1011.9 

1013.3 

1013.3 

101*. 5 

1013,6 

1016.9 

1018.9 

1016.1 

CLINO 

1021. n 

1020-1 

1018,7 

1015. 5 

1014,4 

1011.7 

1013.3 

1013.5 

lni*,l 

101*, 5 

1016.5 

1016.6 

1016.0 

TEMPERATURE  De6  C 
YEAR    JAN     FEB     MA»     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-16.8 

-11.2 

-  4.2 

1.5 

11.2 

19.5 

20,2 

21.6 

11.3 

6.6 

- 

3.0 

-16.6 

3.3 

1962 

-20.1 

-19.6 

-  7.9 

.3 

10.8 

18.4 

18.7 

18.5 

12,2 

8.2 

- 

1.5 

-12.1 

2.2 

1963 

-20.3 

-16.7 

-  5.4 

4.9 

9.9 

19.0 

21.8 

19.6 

1*.7 

12.8 

- 

1.5 

-16.1 

3.6 

1964 

-14.6 

-12.7 

-12,0 

4.8 

12.* 

15.3 

20.7 

16.5 

11.0 

6,5 

- 

*.* 

-18.7 

2.1 

1965 

-21.6 

-17.8 

-13,8 

3.3 

10.3 

16.9 

18,0 

17.3 

8,0 

7.1 

- 

7.3 

-  9.9 

.9 

1966 

-26.7 

-18.9 

-  5,5 

1.2 

8,8 

17.4 

20,7 

17.9 

13.6 

5.1 

_ 

9.8 

-15.7 

.7 

1967 

-17.3 

-21.1 

-  8,8 

.4 

8.1 

15.8 

18.7 

17.5 

15,7 

*.* 

- 

3,6 

-U.7 

1.5 

1968 

-18.4 

-17.2 

-  3,8 

3.8 

9.3 

15.3 

17,6 

15.5 

13.7 

5.7 

- 

2.4 

-1*.7 

2.0 

1969 

-21.9 

-13.9 

-10,8 

5.9 

10.5 

12.2 

18,5 

20.9 

12.7 

2.9 

- 

3.3 

-10.2 

1.9 

1970 

-19.9 

-16.2 

-13.1 

1.* 

9.3 

18.9 

20,5 

18.9 

12,8 

6,0 

- 

*.7 

-17.3 

1.4 

MEAN 

-19.8 

-16.5 

-  8.5 

2.8 

10.1 

16.9 

19,5 

18.* 

12.6 

6.5 

_ 

*.2 

-H.3 

2.0 

LINO 

-18.3 

-15.7 

-  8.1 

3.3 

10,6 

16.5 

19,7 

18.7 

12.6 

6,6 

- 

*.* 

-13.7 

2.3 

PRECIPITATION  MM 


SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

3 

42 

13 

43 

10 

3 

84 

4 

38 

25 

* 

31 

320 

1962 

2? 

*0 

30 

17 

132 

54 

155 

173 

16 

19 

55 

11 

724 

1963 

7 

29 

19 

90 

66 

87 

54 

53 

16 

20 

15 

27 

*B3 

1964 

17 

5 

50 

54 

3* 

119 

22 

71 

35 

6 

16 

30 

*59 

1965 

6 

1* 

13 

65 

91 

60 

80 

35 

65 

1* 

** 

38 

525 

1966 

9 

10 

*1 

*7 

38 

36 

86 

105 

18 

22 

26 

21 

*39 

1967 

21 

9 

1» 

73 

28 

50 

111 

57 

23 

*5 

15 

21 

*7l 

1968 

21 

9 

13 

32 

♦  9 

83 

144 

1*3 

59 

*0 

4 

9 

652 

1969 

47 

9 

10 

25 

77 

105 

101 

57 

61 

27 

9 

19 

5*7 

1970 

23 

15 

27 

65 

87 

51 

70 

75 

112 

27 

27 

23 

602 

MEAN 

17.6 

17.8 

23.* 

»1.1 

66,2 

64.6 

90.7 

77.3 

46,3 

2*.  5 

21.5 

23.0 

52*. 2 

CLINO 

24 

19 

26 

37 

57 

80 

80 

74 

53 

35 

27 

23 

535 

124 


MEXICO 


STATION  NOTES  125 


MEXICO  (32  stations) 

The  meteorological  tables  presented  here  are,  for 
the  most  part,  summaries  of  observations  taken  daily  at 
7,  14,  and  21  hours  local  time.  The  monthly  total 
rainfall  is  the  sum  of  the  daily  readings  taken  at  0800. 

Thermometers  are  installed  in  wooden  shelters  at 
1.5  meter  elevation.  Rain  gages,  diameter  0.226  meters, 
are  installed  1.00  meter  above  the  ground. 

The  height  above  sea  level  for  each  station  has 
been  determined  either  from  levels  furnished  by  the 
Railway  Company  or  by  calculations  using  simultaneous 
barometric  observations  between  the  respective 
meteorological  station  and  other  observatories  where 
height  is  known.  Latitudes  and  longitudes  are  taken 
from  official  sources. 

Data  for  Mexico  City  are  now  furnished  under  the 
title  of  Ciudad  de  Mexico. 


126  WORLD  WEATHER  RECORDS 

ACAPULCO                                        MEXICO                 WHO  76805  16  50N  99  56W  3  M 
NOTES  ON  PACE  125 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  CCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1009. J  1009.1  1007.7  1007.'  1008.0  1010.*  1011. J  1008.6  1007.*.  1007,4  1008,1  1009.*  1008.7 

1962  1010.3  1009.5  1008.0  1008.2  1008.0  1006.6  1008,3  1008.*  1006.7  1007.5  1008.2  1009,3  1008.3 

1963  1008.9  10O9.2  1007.8  1007.1  100?, 3  1006.7  1007,4  1007.3  1005.5  1007.1  1007.6  1008.2  1007.5 
l96*   1008.1  1006.6  100*.*  1007.5  1007.8  1006.7  1007,0  1007.2  Ioo7,*  1007.5  1007.6  1007.7  1007.3 

1965  1007.7  1007-6  1007,6  1007.5  1<>07,3  1007.*  1007,*  1007.3  1007.3  1007.*  1007.3  1007,5  1007.* 

1966  1007.5  1007.*  1007,*  1006.8  1^07,3  1006.8  1007,7  1008.0  1006,9  1C06.8  1008.9  1008.*  1007.5 

1967  1008.P  1009.2  100B.8  1008.2  100&.4  1006.7  1008.3  1008,1  1007.1  1007,8  1008.1  1008,7  1008.0 

1968  1009.0  1009.0  100". 6  1007.2  1006.2  1006.8  1007,8  1007.*  10o5.8  1005.9  1007.3  1007,6  1007.* 

1969  1006.2  1005.8  1006.2  1005.*  100*. *  100*. 3  1006,3  1005.*  1005,3  1005.9  1007.6  1008.1  1005.9 

1970  1008.8  1008.6  100'. 5  1007.2  100?, B  1007.9  1008,0  1006.7  1006,*  1006,*  1008.6  1007.8  1007.6 

MEAN   1008.5  IOCS. 2  1007,6  1007.3  1007,1  1007.0  1008,0  1007.*  1006,6  1007.0  1007.9  1008.3  1007.6 

CLINO   1016.8  1016.7  1016,0  1015.*  101*. B  101*. 9  1015.8  1015.6  1016,7  101*. 9  1015.8  1016,2  1015.6 

TEMPERATURE  DE<">  C 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

27.3 
26.8 
27.0 
27.* 
26.2 

27.1 
76.3 
26.3 
27.0 
26.1 

26.7 
25,7 
27,3 
27.1 
26,3 

27.1 
27.2 
27.6 
28.2 
27.9 

28.6 
28.9 
29.5 
28.* 
28.9 

28.9 
28.6 
29.6 
28.1 
29.0 

28.6 
29,2 

28,9 
28,6 
29.7 

29.6 
29.2 
29.8 
29.0 
29.2 

28,0 
28.3 
2«.6 
28,9 
29,3 

29.2 
28,6 
29.4 
28,7 
28,8 

26.3 
28.2 
28.5 
28.3 
28.7 

26.6 
27.2 
28,* 
26,3 
27.5 

27.8 
27.9 
28. 4 
28.0 
28.1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

27.1 
26.3 
26.  B 
26.1 

26.0 

27.8 
26.5 
25.8 
76-8 
77.2 

27.9 
27,5 
25,7 
27,2 
26,1 

26.5 
27.8 
26.6 
27.6 
26.8 

29.3 

28,6 
31.0 
28,8 
27.* 

28.9 
28.* 
27.2 
29.7 
29.3 

29,2 
29,9 
28,6 
29,1 
28,3 

29.3 
28.* 
28.8 
27.2 
27.9 

26,8 
27,7 
28,4 
27,9 
27,5 

27,9 
28,2 
27,9 
28,0 
28,7 

27.9 
28.5 
27.3 
27.9 
27.1 

26,7 
26.9 
27.1 
27.5 
25.9 

26.1 
27.8 
27.6 
27.8 
27.* 

MEAN 
CLINO 

26.7 
26.1 

26.7 
76.1 

26,8 
26,6 

27. J 
27.2 

28.9 
2».5 

28.8 
28.6 

29,9 
29.7 

28.8 
28.7 

28.3 
28.7 

28,5 

28.0 

27.9 
27.5 

27.0 
26.6 

27.9 
27.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

A"R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TDTAL 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

13.5 
T 
0 
2.2 

1*.0 

T 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 

0 

T 
.5 

0 
0 
0 

0 

6.0 

5,0 

3.0 

T 

39*. 3 
*32.3 
163.4 
239.2 
**2.5 

319,0 
225,8 
185,5 
323,2 
63,5 

122.5 

325.9 

72.7 

253.3 

174.5 

573,8 
356,9 
636,8 
328,4 
233.7 

25.2 

233,6 
11.0 
50.2 

179.2 

568.4 

26.5 

15.7 

3.8 

95.2 

T 
5.8 

0 
T 
.6 

2016.7 
1613.3 
1090.1 
1203.3 
1203.2 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2.5 

1*.0 

T 
11.0 

2.0 

0 
0 
T 
.5 

T 

0 
0 

8.5 
20,0 
0 

**,6 

T 
0 
0 
0 

13.7 
3.5 

82, B 

T 
0 

319.2 
307.7 
293.9 
73.9 
290.0 

15R.1 

5*. 5 

35,0 

198,4 

21*. 6 

238.0 
471,0 
170.2 
668.3 
853.5 

732.1 

797,2 
346,2 
463.5 
534,0 

429.2 
27.5 
335,8 
111.5 
116,0 

21.4 

1.5 

.3 

0 

"1.0 

6.7 
8.0 
26.7 
1.4 
0 

1*65.5 
168*. 9 
1299.4 
1548.5 
2051.1 

MEAN 
CLINO 

5.9 
8 

.1 
1 

2.« 

0 

*,5 
1 

U.* 

36 

295.6 
325 

177,8 
230 

335.0 
236 

450.3 
3J3 

151,9 
170 

77.* 
30 

4.9 

9 

1517.6 
1*01 

NORTH  AMERICA  ,27 

CAMPECHE                                        MEXICO                 WMn  76695  19  51N   90  32W  25  M 
NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     PF6     MAP     APR     MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1017.)  1014.9  1011.5  lOll.T  1012.7  1012.3  1014,0  1014.1  1011.0  1012.7  1013.9  10U.8  1013.4 

1962  1017.4  1U13.5  1011.9  1013.4  1013, o  1011.4  1015,1  1013.9  1012,7  1013,8  1016.2  1018.4  1014.2 

1963  1016.7  1016.2  1014,6  1012.8  1014.7  1013.0  1014,1  1014.2  1011,3  1014,9  1015.3  1018.9  1014.7 

1964  1017.4  1013.7  1013,5  1012.2  1012.6  1014.2  1014,1  1013.7  1012,6  1015.3  1015.4  1016.4  1014.3 

1965  1017.4  1U14.0  1014,1  1013.1  1012.3  1012. S  1016,2  1014,0  1011.9  1014.0  1015.5  1016.6  1014.3 

I9e>6   1016.2  1014.4  1015,5  1012.8  1013,8  1013.8  1013,8  1014.2  1012,9  1013.0  1017,3  1016.7  1014.6 

1967  1018.4  1017.2  1016.0  1014.3  1013.9  1013.4  1016,1  1015.1  1012.0  1014,8  1016.6  1017,1  1015.4 

1968  1018.7  1016.9  1017,0  1013.7  1011,5  1011.5  1015,8  1015,3  1012,5  1013,2  1015,1  1016,4  1014.8 

1969  1014. 7  1013.5  1013. 8  10U.6  1011.2  1010.4  1013,8  1011.2  1011.4  1010.8  1015.6  1015.4  1012.8 

1970  1016.4  1018.0  1012.4  loU.5  1013,0  1013. 9  1014,3  1012.3  1011.9  1012.4  1016,8  1015,9  1014.0 

MEAN   1017.0  1015.3  1014.0  1012.7  1012.9  1012.6  1014,7  1013,8  1012,0  1013,5  1015.8  1016.7  1014.3 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

23.5 

?5'0 

27.7 

26.3 

29.5 

29.0 

28,4 

28,3 

28.4 

27.0 

26.1 

25.3 

27.2 

1962 

23.6 

?6.2 

26.6 

27.1 

28.0 

29.1 

29,2 

29.0 

28.6 

28.3 

25.2 

23.6 

27.0 

1963 

24.6 

24-1 

27.8 

28.9 

29.4 

30.5 

28,8 

28.1 

27.4 

26.9 

25.8 

22.7 

27.1 

1964 

23.3 

24.9 

2P.2 

3o.O 

29.7 

26.9 

28,2 

29.0 

28,3 

26.2 

25.8 

24.7 

27.3 

1965 

24.2 

?5.5 

26.5 

28.9 

29.7 

28.7 

28.4 

28.4 

28,4 

26.9 

25.8 

24.3 

27.1 

1*66 

23.3 

24-6 

24.9 

28.9 

28,9 

28.9 

28,6 

28.6 

27.4 

27.0 

24.5 

22.9 

26.6 

1967 

23.8 

24.0 

26.4 

29.3 

30,6 

29.6 

29.1 

26.8 

28.8 

26,7 

24.6 

23.6 

27.1 

1968 

23.5 

?2«7 

25.2 

30.2 

27.8 

27.8 

28,0 

27.9 

28.3 

31,1 

24.5 

23,0 

26.7 

1969 

23.6 

24.6 

24.8 

28.0 

26.2 

28.7 

28,6 

27.4 

26,7 

27.1 

24.2 

23.1 

26.1 

1970 

22.8 

22*0 

25.4 

29.6 

27.5 

28.7 

27,6 

27.9 

27.2 

27.0 

23.0 

24,3 

26.1 

MEAN     23.6    24.4    26.4    28.9    28.7    29.o    28,5    28.4    28.0    27,4    25,0    23, 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

7.2 

27. 

.9 

36.3 

T 

68,0 

151.1 

179.5 

220.7 

76.3 

57,9 

187.2 

48,2 

1060.3 

1962 

28.1 

T 

T 

106, 

,9 

22.4 

155.1 

122.4 

170.3 

?J7,9 

73.5 

27.5 

3.0 

966.6 

1963 

10.3 

6. 

,B 

1.0 

0 

T 

74.5 

202.6 

375.5 

360,2 

7.2 

16.5 

39.5 

1094.1 

1964 

17.8 

1' 

0 

14,0 

3, 

3 

30.4 

195.9 

262,8 

105.6 

115,0 

23.7 

129.5 

26.6 

925.8 

1965 

T 

S3. 

i7 

T 

0 

6.2 

182.6 

162,1 

221,9 

100.9 

186,9 

20.2 

55.7 

990.2 

1966 

6.5 

59, 

2 

10.7 

61, 

I 

92,4 

112.9 

262,7 

162.1 

502.8 

101,7 

3.0 

13,0 

1388.1 

1967 

11.2 

T 

20.5 

4i 

5 

6.6 

210.2 

133,1 

278.2 

194,6 

66,7 

15.0 

25.4 

986.0 

1968 

70.5 

T 

7.9 

0 

33.5 

136.2 

210,3 

147.0 

117. 0 

95,3 

40,6 

4.2 

862.5 

1969 

5.4 

0 

6,5 

T 

75.5 

87.0 

151,2 

219.0 

408,0 

99,5 

1.0 

0 

1053.1 

1970 

26.1 

T 

9,0 

T 

22.5 

132.5 

314,0 

180.5 

195,5 

145.0 

3.0 

3.0 

1031.1 

18.3    14.9    10,6    17.5    35.B   143.8   200,1   208.1   232,9    87,7    44.4    21,9   1035,9 


128  WORLD  WEATHER  RECORDS 

CHIHUAHUA  MEXICO  WMO  76225   28  3flN  10*  0*w  1*23  m 

NOTES  ON  PAGE  125 


STATION  PRESSURE  M» 


A^R     »A*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1«61 

862. 

•2 

8-59, 

'1 

856, 

,2 

853. 

.3 

855, 

,* 

856, 

•  3 

853, 

,6 

860, 

.1 

"57, 

,* 

856, 

,7 

857, 

,6 

857, 

.3 

857, 

,7 

1'62 

859, 

.7 

85*. 

.3 

855, 

,3 

857, 

.1 

855, 

18 

855, 

.5 

85", 

,2 

859, 

,2 

"58, 

,2 

658, 

,8 

859, 

,3 

859, 

,9 

857, 

,7 

1963 

858, 

■  0 

8"B. 

7 

856, 

iO 

85*, 

,6 

857, 

.3 

855. 

.9 

857, 

.5 

859, 

,3 

"59, 

.1 

660, 

,* 

858, 

,8 

658, 

,7 

857, 

,9 

196* 

858, 

.0 

855. 

■0 

85*, 

,7 

85*, 

,7 

855, 

,h 

855, 

.3 

858, 

,2 

858, 

,0 

957, 

,7 

660, 

,6 

858, 

,9 

658, 

.2 

857, 

,1 

1965 

859, 

'1 

65b. 

.9 

855, 

,7 

856, 

,3 

85*, 

,6 

855. 

.7 

858, 

,7 

858, 

,3 

"57, 

,3 

660, 

,3 

859, 

,6 

858, 

>1 

657, 

.6 

1966 

857, 

iO 

856. 

'0 

85*, 

,9 

855, 

.1 

857, 

,3 

856, 

,9 

857, 

,4 

858, 

,3 

858, 

,9 

859, 

p3 

859, 

,9 

858, 

.0 

857, 

,6 

1967 

859, 

a 

658. 

■  b 

857, 

,3 

855, 

,* 

657, 

,u 

855 

.0 

859, 

,1 

859, 

.8 

858, 

,5 

659, 

.1 

859, 

,1 

656, 

1* 

857, 

,8 

1968 

859, 

■5 

6"9. 

3 

858, 

,5 

857, 

,5 

85*. 

,9 

856. 

•2 

859, 

,7 

859, 

,6 

P58, 

,6 

658, 

iO 

857, 

,6 

858, 

1* 

858, 

•  2 

1969 

857, 

.0 

855. 

1 

85*. 

,5 

855, 

iO 

855, 

,b 

85*. 

,8 

858, 

,6 

856, 

,7 

858, 

ll 

855, 

,9 

660, 

il 

857, 

.3 

856, 

,7 

1970 

858, 

>0 

8*9, 

■3 

85*. 

.1 

85*, 

,8 

655, 

,3 

855. 

.7 

658, 

,9 

856, 

,1 

858, 

.1 

857, 

,7 

(60, 

,0 

856, 

il 

657, 

.0 

MEAN    858.8   857.2  856.3  855.*  855,*  655.7   858,6   658.5   858.2  858,9  859.1  857,8  857.5 
SEA  LEVEL  PRFS«iU»E  MB 

YEAR    JAN     FEB  MA»  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1017.1  1019-6  1008.8  lOOfc.8  100b. 3  1005.9  1009,7  10O9.3  1005,5  1010,3  1009.3  10t8,8  1009.8 

1962  101*. 2  1010.3  1007.2  1008.8  1005.3  1005.2  1010,2  1008.3  1A06.7  1008.6  1011.0  101*. 2  1009.2 

1963  1012.2  1012.6  1008.1  1007.*  100b. 7  100*. 9  1006,5  1008,*  1007,2  1009,8  1010.3  101*.*  1009.1 
196*  1012.1  1008.5  1006.7  1006.3  1005,9  1005.8  1007,5  1007.0  lno6.3  1010,*  1010.3  1012,1  1008.2 

1965  1013.*  1008.6  1007,9  1007.9  1003.7  100*.  t)  1008,0  1007.2  1*05,9  1010.3  1011,1  10U.9  1008.* 

1966  1011.0  1010-1  1009.6  1006.3  1007.1  1006.3  10U6.5  1007,1  1011,9  1011.9  1007.9  1009.0  1008.7 

1967  1010.3  1012.7  1009,*  1006.7  1006.*  1005.1  1008,5  1008.7  1*07,1  1008,9  1011.0  1010.2  1008.8 

1968  101*.l  1012.*  1009,7  1007.9  100*. 3  1005.*  1009,2  1008,6  1007,0  1007, 8  1008.9  10H.7  1008.9 

1969  1011.0  1009.0  1007,3  1006.2  1005.2  1003.6  1007,8  1005.*  1O06.7  100*. 9  1012.3  10U.3  1007.6 

1970  1012.8  1013.6  1006,0  1007.3  100*. 7  1006.*  1008.2  1007.1  1006.3  1007,2  1011.9  1012.*  1008.7 

MEAN  1012.8  1010.8  100»,1  1007,2  1O05.6  1005.3  1008,2  1007.7  1O07.1  1009,0  1010.*  1012.6  1008.7 
TEMPERATURE  DgC  C 

YEAR    JAN     FFB  MAO  A^R  "AY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

8.3 

11.1 

16.0 

20.3 

2*,* 

25.1 

2*. 3 

23.6 

23.0 

19.1 

12.2 

U.* 

16.2 

1962 

8.2 

1*.5 

1*,0 

20.* 

2*. 7 

26.8 

2*.* 

26.3 

23.* 

19.7 

1*,6 

10.0 

18.9 

1963 

9.3 

12.1 

17.1 

22.* 

25.3 

27.0 

26.2 

23.* 

21.9 

18,* 

1*.0 

8.8 

16. 8 

196* 

7.5 

9.5 

1'.* 

19.9 

23. B 

25.5 

26.* 

25.* 

22.3 

18.5 

1*.7 

U.O 

18.2 

1965 

11.6 

10-6 

1*.S 

21.3 

2*. 7 

27.1 

27,1 

25.2 

23.0 

20.3 

16.* 

10,8 

19.* 

1966 

8.3 

9.1 

15.9 

20.5 

23.8 

26.7 

27,1 

23.8 

22.1 

16,* 

15.1 

9,7 

IS.* 

1967 

8.7 

11.8 

18,6 

20.7 

2*. 2 

25.6 

25,9 

23.1 

21.7 

19.5 

1*.5 

10,6 

18.7 

1968 

10.7 

13.0 

13.5 

18.5 

25.8 

28.7 

23,9 

23.2 

20,8 

20.2 

15.5 

9,9 

18.6 

1969 

12.3 

12.* 

13.7 

2C.* 

22.8 

27.1 

25,6 

25.0 

23.6 

20.1 

12.2 

10.1 

16.8 

1970 

9.1 

11.6 

1*.5 

20.* 

23.2 

26.0 

26,0 

25.2 

21,5 

17.1 

13.8 

13.3 

18.5 

MEAN      9.*    11.6    15,3    20.5    2*. 3    26.6    25,7    2*,*    22,3    19,1    1*.3    10. 6 

PRECIPITATION  mm 


YEAR 

JAN 

EFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

21.0 

10, 

0 

T 

T 

1.0 

*6.  1 

62,3 

53.1 

39.7 

3.8 

11.0 

0 

2*8.0 

1962 

2.0 

T 

T 

0 

0 

21.0 

91,0 

11.0 

67,0 

20.6 

0 

20.5 

233.1 

1963 

T 

T 

0 

12.0 

*.5 

21.5 

137,0 

101.0 

75.0 

35,0 

U.O 

T 

397.0 

196* 

T 

T 

T 

T 

11 

17 

26 

35 

3* 

1 

0 

13 

137 

1965 

8.5 

0 

0 

3.0 

3.0 

36.0 

19,0 

52.5 

53.9 

15,1 

5.5 

6,* 

20*. 9 

1966 

T 

2 

n 

19 

33 

125 

18 

220 

3* 

25 

T 

T 

*76 

1967 

T 

.8 

33, 

6 

1.0 

T 

15*. 8 

87,8 

110.7 

67,0 

1.0 

T 

2.5 

*59.2 

1968 

'1.0 

10, 

.0 

23. 

2 

17.7 

10,0 

T 

198,5 

100.5 

*0.0 

7.3 

8.5 

0 

*16.9 

1969 

5.3 

li 

3 

T 

T 

2*. 6 

35.7 

158,6 

8*. 7 

22,1 

20,7 

3.0 

1.* 

357.4 

1970 

3.8 

b< 

1 

3, 

8 

T 

10,6 

55.1 

81,1 

25.2 

86,5 

6,0 

0 

T 

279.* 

9.8    51.2    87,9    79,*    51,9    13,8     3.9     *,6    320.9 


NORTH  AMERICA  129 

CIUDAD  LAS  CAS«  MEXICO  WMO  768*5   16  **N   92  38W  2128  M 

NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     DCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  79*.?   793-1   793.*   792.7   793.1   792.0   792,7   792.7   792.1   792.6   793.5   794.4    793.1 

1962  795.7   793.*   793.1   792.1   79*. 0   791.6   79*. 0   793.3   792,7   792.7   793.3   79*. 1    793.* 

1963  79*. 0   793.2   793.2   792.5   793.3   792.*   792,7   792.7   791,2   793,2   793.8   79*. 2    793.0 

1964  79*. 2   791. 9   792.8   792.3   792.*   791.8   792,*   793,0   792,2   793,1   793.*   793,5    792.8 

1965  703.*   71*. 0   792,5   792,6   792.1   791.6   792,8   792,6   791.*   792.5   793.0   793,0    792.5 

1966  793.0   792-5   792.1   792.1   792.0   791.6   792,6   792,7   791.9   792,0   793.3   792,6    792.* 

1967  793.2   7°2.9   792.9   792.6   792.5   791.8   793.3   793.3   791,9   793,0   793.8   793,3    792.9 

1968  .__„-,-.---- 

1969  ..---,---.-- 

1970  ._---«------ 

MEAN  79*. 0   792.7   792.9   792.5   792.8   791.8   792,9   792.9   791,9   792,7   793.*   793,6    792.9 
TEMPERATURE  Df<!  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  10.6    12-3    l*.l    15. 7    15.6    15.7    15,7    15.*    1*,9    1*,3    13.8    12.0     1*.2 

1962  11.8    12.9    1*,1    U.5    1*,5    15.*    16,1    16.7    15.8    1*,8    11.*    U.4     l*.l 

1963  11.2    12.1    13.5    1*.5    15.0    15.3    15,3    15.8    15.1    13,9    13.*    10. 8     13.6 
196*     12.3    13. 0    1'.*    15.7    15.7    15.5    15,4    15.*    1*,8    12,4    12,8    11.7     14,2 

1965  11.7    12.2    13,0    14,6    l5.2    15.6    16,1    15.3    15,2    l*.l    13.9    12,8     14.1 

1966  11.5    13.3    13.6    15.9    1*.&    15.5    15,0    15.*    15,2    13,7    12.1    U.3     13.9 

1967  11.5    12.8    13.9    14.0    15,5    15.0    15,0    15.0    15,2    l*.l    12.3    12.7     13.9 

1968  ..-_-.,----- 

1969  -.-.-..----- 

1970  11.9    12.0    12.7    1*,J    l3.7    13.0    13,6    11.9    12,7    15,1    12.9    12,3     13.0 

MEAN     11.5    12.6    13.7    14.9    l5.o    15.1    15,3    15.1    1*,9    1*,1    12.8    11,9     13.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  27.6     3.1    3". 7    *3.*   138.7   263.7   123,7   109.5   136.7   213,0 

1962  *.*     0       1."   106.0   119,7   250.8    5*. 2    84,6   24*, 3    78,3 

1963  2.1    35.4     6,5    2l,3    2*. 5   273.2   168,7   25o.9   129.7     6,* 
196*      2.8     T      U.*    *5.5    62,8   232.5   221,8   120.7   190,9    99,3 

1965  1.9    59.6    27.6     1.6    71. B   221.3   101.3   254.6   172.6   191,6 

1966  12.7     2.6    60.6    58.2    70.3   229.2   209,2   139.0   179,6   102,2 

1967  34.6     3.5     6,5   158.5    36.8   209.6    31.8   204.2   186.7   256,6 

1968  ..-.-.„--- 

1969  ..._-„„..-- 

1970  T       T       0      87.8    52.6   267.6    65,1   134.6   249,1    42,2 

MEAN     10.8    ib.O    18.0    65.3    72.2   243.5   122,0   162.3   186,2   123,7 


58.8 

5.7 

104.2 

32.2 
7.3 

8.5 

0 
T 
2*. 7 
2.9 

1157.* 
9*9.0 
1022.9 
10**. 6 
1114.1 

7.5 
9.4 

.5 

*6.7 

1071.6 
118*. 9 

6.9 

6.3 

912.2 

29.0 

11.2 

1057.1 

130  WORLD  WEATHER  RECORDS 

CIUDAD  LERDO  MEXICO  WMO  76381   25  30N  103  32W  1140  M 

NOTES  ON  PACE  125 


STATION  PRESSu»E  Hi 


DEC 


1«61 

892, 

.0 

889, 

'5 

8861 

,0 

ae6, 

,7 

887, 

4 

687, 

,9 

669, 

,7 

89o, 

,6 

868, 

,3 

890, 

,2 

869, 

,4 

889, 

,6 

889, 

,0 

1962 

891, 

,6 

888, 

■1 

888, 

,9 

888, 

,8 

887, 

1  4 

886, 

.4 

889, 

,4 

889, 

,6 

888, 

,8 

691, 

il 

890, 

,9 

891, 

,9 

889, 

,4 

1963 

890, 

,4 

8«0, 

•4 

888, 

,0 

887, 

,4 

888, 

,8 

887, 

■1 

888, 

,4 

889, 

,9 

88", 

,8 

891, 

,4 

891, 

,0 

892, 

i4 

689, 

,6 

196* 

890, 

•  5 

887. 

5 

887, 

,6 

686, 

,7 

887, 

,6 

686, 

•0 

869, 

,2 

889, 

,3 

868, 

,8 

691, 

,9 

890, 

,8 

89o, 

,4 

869, 

,0 

1965 

891, 

,5 

888, 

3 

887, 

,9 

888, 

1 

886, 

,2 

887, 

•2 

869, 

,8 

689, 

,3 

866, 

,3 

891, 

,7 

891, 

,3 

890, 

,9 

689, 

,2 

1966 

889, 

,9 

d".  6  . 

,<» 

888, 

,8 

886, 

,5 

888, 

,7 

888, 

•0 

888, 

,5 

869, 

,2 

889, 

,6 

890, 

,4 

892, 

,2 

89o, 

i7 

889, 

.2 

1967 

891, 

■  2 

89q, 

,9 

889, 

,3 

886, 

,8 

887, 

,6 

886, 

,7 

890, 

,2 

89o, 

,3 

889, 

,4 

890, 

,9 

891, 

,3 

889, 

,2 

889, 

,5 

1968 

892, 

■  1 

69q, 

,2 

889, 

,8 

888, 

,4 

886, 

,5 

886, 

•  3 

890, 

,1 

890, 

,8 

890, 

,3 

690, 

,0 

889, 

,9 

890, 

,8 

889, 

,6 

1969 

889, 

'4 

887, 

■  7 

887, 

,4 

886, 

,4 

886, 

,1 

885, 

■8 

889, 

,9 

887, 

,9 

890, 

,1 

886, 

,8 

893, 

,5 

89i, 

>3 

886, 

,7 

1970 

892, 

•  2 

893. 

,5 

887, 

,« 

887, 

,A 

890, 

,3 

889, 

,6 

890, 

,9 

889, 

,9 

890, 

,4 

891, 

il 

894, 

,1 

692, 

,8 

890, 

,8 

MEAN    891.1   689.5   888,1   887.3   887,7   887.3   889,6   889.7   889.4  H9o.  I       8W.4   b^l.O    88V. 4 
TEMPERATURE  OES  C 
YEAR    JAN     FE6     MAR     A?R     M4Y     j(jN     JUL     AUG     SEP     OCT    NOV     DEC      MEAN 


1961 

10,8 

U-2 

20.1 

23.5 

27.6 

27.1 

26.2 

26.4 

25,3 

21.4 

16.0 

14. 7 

21.1 

1962 

11.4 

16.4 

1».4 

22.7 

27.0 

28.6 

29,0 

27.8 

26,3 

22,8 

16.8 

13.5 

21.9 

1963 

13.6 

14.4 

21.1 

25.6 

26.8 

27.9 

28,6 

26.9 

24,9 

21.1 

16.5 

12.7 

21.7 

1964 

11.5 

13.3 

1».7 

25.1 

29.1 

27.3 

27,4 

27.4 

25.2 

19.6 

17.1 

14.0 

21.4 

1965 

13.7 

13.9 

l».l 

25.1 

28.1 

28.7 

28,0 

26.6 

25,9 

19,0 

16.3 

14.1 

21.7 

1966 

10.9 

14*5 

18,9 

23.8 

26.0 

27.5 

27,9 

25.7 

24,4 

21.5 

17.3 

12.7 

20.9 

1967 

11.6 

15.1 

21.3 

26.8 

26.7 

26.5 

27.0 

25.2 

22.6 

19,3 

16.8 

15.6 

21.4 

1968 

12.9 

15.2 

16,3 

22.5 

2?.l 

28.1 

26,8 

25.6 

22.1 

22.6 

17.3 

14.6 

20.9 

1969 

14.1 

16.2 

16, a 

23.6 

2*,9 

26.9 

28,2 

27.2 

24,8 

23.4 

16.2 

13.6 

21.6 

1970 

12.4 

14.3 

18,8 

24.4 

2*. 3 

26.1 

26,3 

29.0 

23.6 

19.9 

15.4 

19.5 

21.2 

MEAN 

12.3 

14.9 

19,0 

24.3 

2*.9 

27.9 

27,5 

26,8 

24.5 

21.1 

16.8 

14,5 

21.4 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

17.1 

0 

T 

9.7 

2.9 

52.1 

37,4 

.1 

31.3 

2.1 

.8 

5.4 

158.9 

1962 

2.3 

T 

0 

l.» 

1.5 

19.1 

1.2 

15.3 

12.5 

29.5 

1.5 

23.3 

107.7 

1963 

1.4 

T 

T 

39.0 

40.2 

48.8 

14,7 

54.4 

9.9 

12.2 

5.1 

3,9 

229.6 

1964 

.2 

12.1 

1.0 

.2 

22.5 

47.6 

29,9 

18.0 

72.7 

1.1 

9,5 

6.3 

221.1 

1965 

23.4 

6.7 

0 

.3 

6,6 

14.8 

2.0 

20.0 

52.5 

18,0 

14.8 

15.2 

174.3 

1966 

31.0 

0 

T 

10. 0 

52.6 

7.2 

43,9 

92.7 

47.1 

4,2 

0 

2.2 

290.9 

1967 

4.7 

T 

2.2 

24.0 

1.2 

15.4 

49.0 

117.9 

76,6 

16,9 

0 

3.5 

313.4 

1968 

2.6 

17.1 

67,0 

19,6 

T 

33.0 

81,8 

37.5 

190.6 

10.3 

5.0 

26.9 

493.6 

1969 

3.1 

T 

P 

T 

T 

9.2 

11.4 

33.5 

12.0 

9.7 

15.4 

4.0 

96.3 

1970 

2.0 

28.3 

1.1 

T 

9.4 

44.5 

10,9 

20.0 

170.2 

T 

0 

T 

286.4 

7,1    10.5    13.7    29.2    28,2    4Q.9    67,5    10,6     5.2     9,3    237.4 


NORTH  AMERICA  ]31 

CIUDAD    OF    MEXICO  MEXICO  WMO    766BO       19    2*N      99    11W    2309    M 

NOTFS    ON    PAGF     125 

STATION    PRESSURE    M* 
YEAR         JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1»61 

77*, 

,B 

TT3. 

,9 

773, 

,6 

773.9 

77*, 

,9 

77* 

.* 

775, 

,5 

776, 

,1 

77*, 

,2 

775, 

,0 

77*, 

,6 

77*, 

,8 

77*, 

,6 

1962 

775, 

,1 

77*, 

,2 

773, 

,2 

77*. 5 

77*, 

,5 

773 

,9 

775, 

,« 

775, 

,* 

77*, 

,* 

775, 

,3 

775, 

,1 

775, 

,2 

77*, 

.7 

1963 

774, 

,* 

77j. 

,7 

773, 

,fl 

773.5 

77*, 

,  ft 

773, 

,* 

77*, 

,3 

775, 

,0 

773, 

,8 

775, 

,3 

77*, 

,8 

77*, 

,7 

77*, 

.3 

196* 

77*, 

,0 

772, 

1 

773, 

,7 

773.9 

77*, 

,  * 

773 

,6 

77*, 

,5 

77*, 

,5 

773, 

,7 

775, 

,0 

77*, 

,9 

77*, 

il 

77*, 

,0 

1965 

77*, 

,2 

772, 

,1 

772, 

,9 

77*. 2 

77*, 

,0 

773, 

.6 

775, 

,0 

77*, 

,* 

773, 

,6 

77*, 

,9 

775, 

,5 

77*, 

,3 

77*, 

,1 

1966 

772, 

ifi 

773, 

,0 

773, 

,7 

773.* 

776, 

,3 

77*. 

,0 

77*, 

,2 

77*, 

,6 

77*, 

,0 

77*, 

,0 

775, 

,2 

773, 

,1 

77*, 

,0 

1967 

77*, 

,2 

77*, 

1 

77*, 

,1 

77*.* 

77*, 

,5 

773. 

,3 

775, 

,3 

77*, 

,5 

773, 

,* 

77*, 

,8 

775, 

,4 

77*, 

,1 

77*, 

,* 

1968 

77*, 

,6 

773, 

,6 

773, 

,9 

77*. 5 

773, 

,6 

773, 

.7 

775, 

,9 

775, 

,8 

77*, 

,6 

77*, 

,6 

77*, 

,5 

77*, 

,6 

77*, 

,5 

1969 

773, 

,0 

772. 

,<9 

772, 

,6 

773.2 

773, 

,6 

772, 

,9 

77*, 

,B 

772, 

,6 

773, 

,6 

773, 

,5 

77*, 

,9 

773, 

,9 

773, 

,5 

1970 

773, 

,5 

77*, 

3 

772, 

,2 

773.* 

77*, 

6 

77*, 

,6 

775, 

,0 

77*, 

,0 

773, 

,* 

773, 

,9 

776, 

,2 

77*, 

,* 

77*, 

,1 

MEAN  77*. 1      77J.*      773,*      773.9      77*. 5      773.8      775.0  77*. 7      773,9  77*, 6      775.1      77*. 3         77*. 2 
SE*    LEVEL    PRESSURE    MR 

YEAR  JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  101*. 9    101*. 0    1012,3    10U.5    1012.*    1011.2  1012, T  1013,5  1010,9  1012,5  1013.6  101*. 3  1012,8 

1962  1015.7    lol*.*    1011,5    10U.7    1011,2    1010.1  1012,7  1012,7  mo9,2  1013,1  1013.7  10l*,8  1012.6 

1963  101*.*    1013.6    1012,3    1010.8    lull, 9    1010.1  1011,1  1012.0  lnio,3  1013,1  1013.5  101*.*  1012.3 
196*  101*. 0    1011.6    1012.1    1011.2    1011,3    1010.3  1011,5  1011,5  lno7,7  1012.*  101*.*  1013.3  1011.8 

1965  101*. 3    1008.9    1011,2    1009,3    1008.5    1010.3  1009,7  1011,2  1010,1  1012,*  101*. 3  1013,5  1011.1 

1966  1012.*    1012.8    1011,9    1010.8    1013, 9    1010.9  1010,9  1011.3  1011,3  1011.3  101*. 1  1013.5  1012.1 

1967  101*. 3    101*. 3    101?. 9    1012.0    1011,6    1009.7  1011,5  1011.3  1010,0  1012,3  101*.*  1015,3  1012.5 

1968  101*. 7    1013.6    1012,3    1012.1    1011,6    1010.*  1013,1  1013,1  1011,6  1012,1  1013,2  101*. 0  1012.7 

1969  1012.7    1012.7    1010,8    1010.5    1010.*    1009.5  1011,7  1009,2  1010,1  1010,5  101*. 9  101*. 0  1011.* 

1970  1013.2    101*.*    1010,3    loin.*    10H.6    1011.9  1012,0  1010.8  1010,1  1010.9  1010.9  1013.7  1011.7 

MEAN  lol*. 1    1013.0    1011.8    10U.0    1011.*    1010.*  1011,7  1011.7  1010,1  1012,1  1013.7  10U.1  1012.1 

CLINO  101*. 8    101*. 2    1011.8    1010.7    1009,9    1010.0  1011,*  1011.6  1010,8  1012,2  101*. 3  10U.0  1012.1 

TEMPERATURE  DeG  C 

YEAR  JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     OEC      MEAN 


1961 

13.0 

!*•* 

16.3 

18.7 

18.8 

16.6 

15,9 

16.3 

15.7 

1*.7 

l*.l 

13.3 

15.7 

1962 

13.3 

16.1 

17.6 

16.1 

17.9 

17.7 

16,* 

16.6 

16.2 

15.7 

13.5 

13.* 

15.9 

1963 

l*.l 

13.5 

17.1 

19.1 

17.* 

17.9 

15,8 

16.0 

15.7 

13.9 

13.7 

12.7 

15.6 

196* 

13.* 

16.* 

17.* 

19.2 

18.0 

16.* 

16,1 

16.9 

16.3 

1*.0 

l*.l 

12.* 

15.9 

1965 

11.8 

13.9 

17.3 

17.* 

18.6 

17.7 

15,8 

15.3 

16.5 

1*.2 

1*.5 

13.1 

15.5 

1966 

12.5 

1*-1 

1*.5 

17.* 

1».2 

17.8 

16,5 

16.5 

16.1 

15.1 

12.5 

12.5 

15.* 

1967 

12.1 

1*.2 

16,2 

17. T 

18.5 

17.9 

16,2 

15.9 

15,3 

1*.5 

l*.o 

13.8 

15.5 

1968 

12.7 

12.9 

15.5 

17.1 

18.1 

17.* 

16,1 

16.5 

16.3 

15,7 

1*.7 

13.6 

15.6 

1969 

13.7 

16.1 

17.8 

18.9 

19.6 

20.0 

17.2 

16.0 

16,2 

16,2 

1*.5 

13.5 

16.6 

1970 

13.1 

13.8 

17.9 

20.6 

18.1 

16.9 

16.1 

16.8 

16,2 

16,6 

13.* 

13.* 

16.1 

MEAN 

13.0 

1*.5 

16,8 

16.2 

1».» 

17.6 

16.2 

16.3 

16.1 

15,1 

13.9 

13.2 

15.8 

CLINO 

12.1 

13.8 

16,1 

17.1 

17.4 

17.0 

15.9 

15.9 

15.6 

1*,7 

13.3 

12.2 

15.1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

7.3 

r 

7,5 

15.9 

1*.3 

222.* 

116,5 

152.6 

127.8 

27.1 

3.7 

3.3 

698.* 

1962 

T 

T 

*.2 

99.8 

37.2 

1*0.8 

1*5,6 

129.1 

125.2 

90,6 

5.2 

3.0 

780.7 

1963 

T 

T 

15,1 

18.0 

*2.5 

102.9 

2*7,7 

19*. 0 

160,6 

85,8 

2.1 

5.5 

87*. 2 

196* 

30.7 

T 

20,3 

58.5 

6*. 6 

275.1 

127,1 

109.9 

125,6 

17,5 

15.* 

5.0 

8*9.7 

1965 

1.6 

23.0 

6,* 

lo.» 

29.3 

122.* 

1*1.8 

259.5 

176.7 

66,* 

.7 

6.7 

8*5.* 

1966 

8.2 

1.3 

50,6 

39.3 

35.1 

86.7 

132,6 

226.7 

111.5 

2*.l 

T 

*.7 

720.8 

1967 

53.9 

T 

1.3 

16.7 

70.7 

52.8 

1*8,8 

256.* 

317,8 

91.5 

T 

6.3 

1016.2 

1968 

*.2 

1*.3 

1.0 

6o.9 

52,8 

358.6 

192,0 

165.2 

19*. 3 

31.* 

*.5 

18.6 

1097.6 

1969 

*.l 

T 

17.1 

U.6 

22.0 

36.1 

22*. 0 

33*. 2 

1*9,5 

16,2 

*.* 

.3 

619.5 

1970 

.6 

*.* 

iae 

8.0 

35,5 

179.1 

172,0 

»7.7 

192.5 

3*.* 

.5 

0 

725.7 

MEAN 

11. 1 

*.3 

12.5 

3*.0 

*0.* 

157.7 

16*,8 

192.5 

168,2 

*8,5 

3.7 

5.3 

8*3.0 

LINO 

8 

5 

10 

23 

55 

118 

160 

1*5 

129 

*9 

17 

6 

726 

132 
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MEXICO 


WM0  76746   18  32N   92  39W    39  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


1010.7  1010-0  1007.9  1006.8  1006.2  1004.8  1006.1  1006.8  1004.8  1006,1  1008.3  1010.3 

1011.3  1009.9  1009,9  1007. Z  100*. 7  1004.6  1006,4  1005.7  1004,5  1006,0  1008.4  1010.9 

10O9.5  1008,6  1007.4  1006,1  1004.0  1005,1  1006.2  1003,6  1006,9  1008.6  1010.3 

100H.9  1008,9  1007.6  1006,*  1005.0  1005,3  1005.9  1004,7  1006,8  1008.7  1009,7 

1008. B  1009.0  1008.0  100*. 5  1004.9  1006,0  1005.7  1004,4  1006,6  1008.4  1009.0 


1011.0 
1010.7 
1010.2 

1008,3 
1010.6 
1010.7 
1008 


1009.2  1007,9  1007.0  1005.4  1004.1  1005, 2  1006.0  1O05.1  1006,1  1009.1  1009,3 

1010.1  1008,9  1008,1  1006,5  1004.3  1006,8  1006,1  1004,2  1006,6  1008.8  1009,8 

1009,1  1009,5  1008.0  1005,»  1005.4  1007,3  1007,4  1004,6  1008,9  1008,6  lOlO.l 

1008.5  1008,7  1006.5  1005,2  1004.2  1005,5  1002.2  1003,6  1004,7  1008.6  1009.3 

1010.8  1010.1  1008,1  1007.6  10Q6.3  1005.1  1005,8  1004.6  1003,9  1006,4  1009.3  1009.3 


TEMPERATURE  De<",  c 


JAN 


FEB 


APR 


DEC 


MEAN     14.6    15.2 
PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FEB 


16,8    21.0    25.2 


APR 


30.0    29.4 


25.1    19.9 


DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

34.2 

50.4 

3.0 

T 

l.o 

T 

1.6 
13.8 
T 
9.3 

T 
T 
T 
12.0 
3.2 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

3.9 
T 

6.8 
25.1 

T 

6.9 

T 
14.6 
94.0 
.3 

T 
T 
12.0 
T 
4.1 

4. a 

.3 

MEAN 

12.4 

8.1 

3.1 

.5 

2.7    59,1    71.8    66,8 


7.7    21.6 


MEAN 

1007.* 
1007.6 
1007.3 
1007.4 
1007.2 

1006.9 
1007.6 
1008.0 
1006.3 
1007.3 


MEAN   1010.3  10O9.4  1008,7  1007.4  1006,0  1004.6  1006,0  1005.7  10Q4.3  1006,5  1008.7  1009.8   1007.3 


1961 

16.0 

14-9 

16,4 

21.9 

25.9 

29.1 

29,8 

29.5 

28.2 

25,1 

17.1 

14.8 

22.4 

1962 

14.0 

IS. 6 

15,8 

22.2 

24,4 

27.5 

30,4 

30.6 

29.1 

25,9 

21.5 

17.1 

22.8 

1963 

13.8 

16.5 

17.1 

20.6 

26.1 

29.0 

30,2 

28.9 

29.8 

26,4 

20.0 

16.6 

22.9 

1964 

12.8 

13.4 

15.5 

19.7 

24.6 

27.8 

30.1 

29.2 

28.3 

26.1 

18.6 

15.5 

21.8 

1965 

15.3 

14.1 

18,8 

20.6 

24,2 

27.9 

30,2 

29.3 

28,4 

24,6 

20.9 

10.8 

21.9 

1966 

13.6 

14.0 

17.7 

22.1 

27.0 

29.5 

29,9 

28.3 

29.1 

23.9 

20.2 

15.9 

22.6 

1967 

13.9 

15.2 

18,3 

20.2 

25.3 

28.8 

30,3 

29.9 

29.1 

26,1 

21.0 

15.5 

22.8 

1968 

15,4 

17.8 

1»,1 

21.0 

25.0 

27.5 

29,4 

28.7 

29,2 

25,1 

19.0 

15.3 

22.6 

1969 

16.3 

14.5 

16,1 

21. * 

24,9 

26.4 

29,8 

30.0 

29,1 

24,7 

20.8 

15.7 

22.5 

1970 

14.4 

15.8 

16.7 

19.9 

25.0 

28.1 

30.0 

29.6 

28.3 

23.3 

19.4 

15.9 

22.2 

15 

3 

23.6 

51.4 

75.1 

76.2 

10.1 

12.2 

298.1 

T 

44.9 

23.0 

61.7 

.5 

T 

17.1 

199.2 

T 

125,7 

116.5 

56.6 

33.9 

3.3 

11.5 

364.3 

7 

3 

63,7 

67.2 

45,8 

27,9 

T 

7.6 

231.5 

T 

46,0 

73.1 

82.8 

T 

4.8 

H.a 

251.7 

T 

81,5 

170.» 

80.2 

,4 

T 

T 

343.7 

T 

49,4 

58.2 

99.0 

5.7 

34.8 

66.3 

313.4 

T 

19,9 

36.3 

1.5 

51,0 

9.8 

2.7 

159.4 

T 

41,5 

65.0 

56.2 

4,1 

13.9 

61,0 

300.8 

4 

0 

94,6 

56.7 

109,5 

T 

T 

6.2 

275.7 

NORTH  AMERICA  133 

COATZACOALCIS  MEXICO  WMH  767*1   18  09N   9*  25W    1*  M 

NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSU"E  Hi 
YEAR    JAN     FEB     MA«     A?R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  .„..-.-.  ..-. 

1962  1012.4  1007. 1  1006,2  1007.6  1006.5  1008.1  1010,1  1009.0  1007,6  1009,1  1011,8  1012,9   1009.0 

1963  1012.0  1011.7  1009,3  1006. B  1008,9  1006.5  1008,3  1008.8  1007,0  1010.8  1010.9  1013.9   1009.6 
196*      ».-■-.»--•-»- 

1965  ..».•-•••.•■■.- 

1966  •»•••■•■•■-■ 

1967  ..»•••■■.-•-- 

1968  •,..-■»••••••»••• 

1969  ...„-■».•-.- 

1970  -„»■»■»«»•>-- 

TEMPERATURE  D|8  C 
YEAR    JAN     FEB     MA"     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEC     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

21.2 

22.0 
20.7 

2*. 7 
22.1 

22.0 

2*.B 

25.1 
2*, 9 

27.* 
27.2 
28.2 

2«.l 
27.3 

28.* 

27.9 
28.* 
27.5 

27,7 
27,3 
27,2 

27.7 
27.6 
28.0 

27.3 
26,6 
27.* 

26,8 

25.4 
2*. 7 

2*.l 
2*.  6 

22.8 
21.1 

25.9 
25.* 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

21.0 

22.0 

2*. 5 

26.1 

26.6 

26.2 

27,2 

28.1 

27,* 

26,5 

22.5 

23.7 

25.5 

MEAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

PRECIP 

ITAT10N 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

71.8 

69.3 

1*8.7 

306.9 

2.0 

6a. 3 

72. a 

96.7 

31,* 

103.9 

8,4 

1*0,8 

2*8.6 
2*. 2 

6.5 

50. 1 

33.7 

160.6 

207,3 

,7 

106.* 
279.5 
228.8 
189.5 

1*3.8 
205,* 
238,8 
29*, 2 

523.7 
367.9 
387.8 
*73.1 

583,2 
881,4 
193,3 
35*. 0 

601,8 
652,7 
213.* 
65*, 2 

196.0 
1*7.1 
**4,3 
512.5 

302,3 
256.5 
372,l 
176.3 

28*4.7 
3210.8 
2522,2 
32*9.0 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

168.1 
62.9 

119.0 
69.2 

119.6 

13*. 2 
39.0 
60*8 

116.8 
36.9 

7*, 8 
26,0 
18,3 
68,9 
53,5 

20.8 

*2.» 

39. T 

S.I 

0 

*9,6 

197,9 

250,6 

61,9 

12,9 

182.3 
122.* 
230.6 
11*. 6 
330.5 

326,7 
357,3 
238,3 
139,3 
262,3 

175.5 
*52.8 
175.1 
352.0 
315.5 

621,4 
562,0 
890,8 
702,7 
*52,6 

695,0 
537,8 
575,2 
72*. 7 
232,8 

180.0 
137,8 
183,3 
260,8 
553,0 

228.4 
261,2 
112.4 
210.7 
63,8 

2856.8 
2799,* 
2894,1 
2827.1 
2433.* 

126.2         69.I         58,*         *8,6      10".*       198.3      2*5,1      358.2      582.*      5*3,1      29Q.5      220.*      28*8.6 
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ENSENAOA  MEXICO  WMH  76050   31  53N  116  38W    15  M 

NOTES  ON  PACE  125 

STATION  PRESSURE  Hi 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     5EP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1018.  J  1019.1  1016.3  IClJ.J  1016.6  1013.4  1013,3  10U.6  1012,2  1014.1  1016.5  1017.4   1015.6 

1962  ..-.-„..-,.- 

1963  _„__-„.--,.__ 
196*      -.._-,_..--- 

1965  101B.9  1017.6  1016,9  1015.7  1014,7  1014.0  1013,9  1012.1  1013.1  101*. 4  1016.0  1015.3   1015.2 

1966  1017.2  1017.5  1016,5  loU.3  1014,3  1013.6  1013,1  1013.0  1013,1  1015.7  1016.9  1015,9  1015.1 

1967  1019.1  1019.0  1017.7  1018.0  1U14.9  1013.0  1013,4  1012,0  1012,4  1014,1  1015,3  1016.4  1015.4 

1968  1018.4  1016.6  1016.6  1016.0  1013.9  1012.8  1012,9  1012.6  1010,4  1012,5  1015,4  1017,7  1014.7 

1969  1015.2  1016.1  1019,1  1016.5  1014,1  1012.9  1013,2  1009.5  1012,0  1C13.5  1014,4  1016.1  1014.* 

1970  1019.3  1016.7  1014,2  1015.*  1013.9  1011.8  1011.7  1010.0  1012,0  1015,5  1018.2  1019.5  1014.9 

MEAN   1018,1  1017.5  1016,8  1015.9  1014,6  1013.1  1013,1  1012.0  1012,2  1014,3  1016.1  1016,9   1015.0 

TEMPERATURE  DEC  f 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

14.4 
13.5 

U'4 
13.4 

14.0 
14,6 

15.5 
15.7 

15.3 

16,  D 

17.0 
16.7 

19,7 
18,3 

20.6 

20.7 

19.4 

P.5 

17.7 
20,3 

15.0 
16.8 

12.7 
13.8 

16.3 
16.6 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

12.7 
13.9 
13.4 
14.5 
12.8 

12.8 
14.3 
14.6 
13.1 
14.8 

14.2 
13.1 
15.1 
13.0 
14,7 

16.1 
13.8 
15.9 
15.7 
14.6 

1T.5 
16,8 
l6,h 
1<>.1 
16.2 

IB. 7 
17.3 
17.7 
17.6 

17.1 

20,4 
20.5 
20,3 
19.5 
19.6 

21.9 

?1.T 
21.0 
20.9 
21.3 

20.7 
21.5 
20,5 
19.7 
19,8 

19.2 

19.1 
18.1 
16,7 
17.9 

16.5 
16.4 
15.6 
17.0 
16.0 

14.2 

13.0 
12.8 
14,0 
10.2 

17.1 
17.0 
16.8 
16.5 
16.3 

MEAN 

13.6 

13.9 

14.4 

15.3 

lb.4 

17.4 

19,8 

21.2 

20,2 

18,4 

16.2 

13.0 

16.7 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

20.1 

0 

6,9 

0 

0 

0 

0 

2.5 

0 

T 

T 

26.0 

55.5 

1962  -...-.-.---- 

1963  ..---------- 

1964  -..--»■»---- 

1965  .1    33.6     1,8    77.8     0       0      25,0     0       7.5     0     105.6   H5.6    369.0 

1966  52.1    IB. 9     8,0     0       T       0       0       0       T 

1967  16.7     o       4,4    43,4     2,5     l.o     0       1.2     T 

1968  2.0     5-0    10.5    18.0     T       T       2,5     T       0 

1969  64,3    5(j.3    10,0     4.0    94.0     T       T       7.0     0 

1970  T697000-018 

MEAN  22.2    16.5     7.2    1\, 5    l3.»      .1     3,9     1.5     1.1      ,1    22.9    37,9 


0 

4.2 

30.7 

113.9 

0 

18.0 

50.7 

137.9 

T 

10.4 

6.0 

54.4 

0 

14.2 

6.0 

249.8 

NORTH  AMERICA  135 

GUADALAJARA  MEXICO  WMD  76612   20  *1N  103  20W  1589  M 

NOTES  ON  PACE  125 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

8*7, 

•  i 

8*6< 

.1 

8*5, 

,3 

6*5, 

,0 

8*5, 

,7 

8*5, 

.3 

8*6, 

,9 

8*7, 

,7 

8*5, 

i  * 

8*6, 

,5 

8*5, 

,8 

8*6, 

,9 

6*6, 

2 

1962 

8*7 

,p 

b*b. 

•2 

8*5, 

,0 

8*6, 

,3 

8*5, 

,4 

8**, 

,5 

8*7, 

,* 

8*6, 

,9 

8*5 

,« 

846, 

,7 

8*7, 

,2 

8*7, 

,7 

8*6, 

,* 

1963 

<U6. 

,« 

6*6. 

-* 

8*5, 

,9 

845, 

J 

8*6, 

,1 

8*5, 

2 

8*6, 

,3 

8*6, 

,9 

**5, 

,2 

8*7, 

,3 

8*6, 

,9 

847, 

,* 

8*6, 

.3 

196* 

846, 

,8 

t)**. 

■  i 

8*5, 

,6 

8*5 

,5 

8*5, 

,; 

8*5, 

2 

8*6, 

,3 

8*6, 

,5 

8*5, 

,6 

8*7, 

,2 

847, 

,0 

846, 

,9 

846, 

.1 

1965 

8*7. 

.0 

8**. 

.7 

8*5, 

,* 

8*6, 

.1 

0*4, 

,9 

8**, 

.9 

8*7, 

,1 

8*6, 

,* 

845, 

,3 

8*7, 

,0 

8*7, 

,2 

846, 

,5 

846, 

.0 

1966 

8*5. 

.3 

8*5. 

3 

8*5, 

,» 

8*5, 

,2 

**5, 

,3 

8*5, 

.a 

8*6, 

i2 

6*6, 

,7 

8*5, 

,9 

8*5, 

,9 

8*7, 

,6 

846, 

i3 

845, 

,9 

1967 

8*6. 

,6 

0*6' 

5 

8*6, 

,3 

8*5. 

,6 

8*5, 

,9 

6**, 

B 

8*7, 

,5 

6*6, 

,7 

845, 

,0 

6*6, 

,9 

8*7, 

,b 

846, 

,6 

8*6, 

.3 

1968 

8*7. 

.ft 

6*6. 

3 

8*6, 

,* 

8^6, 

'1 

84*, 

,6 

8*5. 

1 

8*8, 

,0 

8*7, 

,6 

845, 

,9 

8*6, 

.2 

6*6, 

,5 

847, 

r2 

846, 

.* 

1969 

8*5. 

.3 

6**. 

7 

8**, 

,* 

84*, 

,8 

8**, 

,6 

8*3. 

9 

6*6, 

,6 

8*3, 

8 

5*5, 

,1 

6*5, 

,0 

8*6, 

,9 

846, 

,6 

8*5, 

1 

1970 

8*6. 

.5 

6*7. 

1 

8**, 

,s 

8*5, 

1 

8*5, 

,7 

8*6. 

3 

8*6, 

6 

8*5, 

6 

8*5, 

,0 

8*5, 

7 

8*7, 

,5 

846, 

,5 

8*6. 

0 

MEAN  8*6.7  0*5.8  8*5,*  845.5  8*5,*  8*5.1  8*6,9  8*6.5  8*5,*  8*6,*  8*7.0  846.9  6*6.1 

TEMPERATURE  DE*  C 

YEAR  JAN  FFB  MAP  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  15*9  16-9  19,0  22,1  2*.l  21.9  20,1  20.4  20.7    19.3  18.1  16.1  19.6 

1962  16.0  18.6  19.9  21.2  23.9  23.2  21.1  21.0  20,3    19,5  16.9  16.6  19.9 

1963  17.0  16.2  20,6  22,7  23,*  21.8  20,3  20.4  20.*  18,*  17.4  15.5  19.5 
196*  15.0  17.3  19.*  22.7  23.7  22.2  20,9  20.7  20,2    18,2  17.9  15.2  19.5 

1965  15.0  15.9  19,4  22.0  23.7  23.3  28,3  17.6  20,4    18,3  18.9  16.6  20.0 

1966  15.1  16.6  18.9  20.1  23.5  22.5  21.0  20.6  20,5    14,0  16.9  15.5  18.8 

1967  1*.R  17.1  19,7  22,5  23.4  22.2  20,8  20.4  20,9    18,4  17.5  15.8  19.5 

1968  16.3  16.1  17,0  21.4  23.5  22.3  20.3  20.3  20,3    20,2  17.9  16.3  19.3 

1969  16.3  18.0  19,6  22,2  24.2  2*. 6  22,2  21.5  20.8    19,9  18.3  16,3  20.3 

1970  15.8  17.2  1».7  22.5  24.3  22.0  21,1  21.0  20.3    20.0  16.9  17.0  19.7 

MEAN  15.7  17.0  19,3  21,9  23, B  22.6  21,6  20.4  20.5    18,6  17.7  16.1  19.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  25.1  .2  .7  16.5  *2,1  178.9  308,6  186.6  163.7    38,5  .3  1.0  962.2 

1962  *,9  1.8  T  .9     5.8  165.7  242,0  130.1  152.5  136,5  30.7  13.0  883.9 

1963  T  *.l  .3  9.5  51.6  259.2  315.9  1 9  j. .  1  125,7  8*. 8  ,2  88,6  1131.0 
196*  *6.6  1.6  .3  ,6  13.1  188.1  200,3  243.7  174.9  34,8  27.1  32,4  963.7 
1965  5.5  ?o.7  T  9.6  *2.B  130.2  257,1  301,8  154,2    73,4  .2  29.2  1024.7 

1*66  8.8  31.2  13,0  63.9  j7,o  1*6.8  182.8  235.8  133.5         86,8  .1  .2  939.9 

1967  80.5  T  7,0  .4  28,2  170.2  292,0  202.9  21*. 5  109,6  44.2  12.2  1161.9 

1968  .1  3*. 3  105.8  22.7     3,6  147.0  242,1  203.6  124,7    65,6  ,4  29.7  979.6 

1969  1.3  T  .5  T       5,9  63.1  115,7  173.3  167,9    *3,1  T  3.1  573.9 

1970  .7  2*.*  T  T       T  269.5  288,1  151,4  123.5    82,0  19.0  T  958.6 

MEAN  17.*  n.9  1?.8  12.*  23.0  171.9  2**, 5  202.0  153.5    75.5  12.2  20.9  958.0 
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GUANAJUATO  MEXICO  WMO  76577   20  01N  101  15W  2073  m 

NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     FFB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  602. 3 

1962  801.4 
1963 
1964 
1965 


eoO'O      799,3      799.3      800.7      600-0      801i5      802.2      BoO.O      800.9      800.2      800.5         800.6 
800-2       799.1       800.6       8Q0.1       799.5       601.9       601.5       BQO,*       801,3       801.3       801,5         800.7 


1966  _--_-...---__ 

1967  »....-■•..-,-•-- 

1968  _„.....,._-___ 

1969  _...-,».--_- 

1970  803.1   803. 9   801.9   802.4   603.6   804.4   804.6   801.4   803,6   804,0   605.4   804.5    803.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FFB     MAP     APR     may     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1015.5  1014.2  1012,3  10U.3  1012.1  1010.5  1012,3  1013.2  1010,3  1012.2  1012.3  1014,3   1012.5 

1962  1015.6  1(JU. 5  1011.8  1012.V  1011,0  1009.6  1012,7  1012.3  1010.8  1012,5  1013.9  1015.3   1012.8 

1963  _.-.--.--.-- 

1964  _„-„-.,»-.-- 

1965  _.-„-^-.»..- 

1966  _,-.-.-_--_- 

1967  *m.  *mmmmw~vmv 

1968  -...-.„>---- 

1969  _„-.-,._--_- 

1970  »«-■•-■----..- 

CLINO  1014.0  1014.3  1011,8  loll.O  1010.3  1010.2  1011,0  10U.5  1010,0  1011.4  1013.2  1014.0   1011.9 
TEMPERATURE  DE«  C 

YEAR  JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  14.1    15.2    16.8    2u,J    2I.5    19.3    1R.1    18.6    18.5    17.2    16.2    14.6     17.5 

1962  14.1    17.0    18.3    17.9    20.9    20. 8    19,4    19.1    18,4    17.7    15.3    14.5     17.8 

1963  ,..»-■»....  •»'-.« 

1964  .;.».»■,«■«..•».»>•- 

1965  -.-.-_....---- 

1966  -..--------- 

1967  _.__-..-.--- 

1968  -----».----- 

1969  -__.-..----- 

1970  14.1    U.9    18,9    21.9    21.1    20.0    19,3    19.1    18.1    18.2    14.7    15.4     18.0 

CLINO  14.1    15.8    18.2    2o.Z    21.2    20.2    1&.9    19.0    18,4    17,6    16.1    14.7     17.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  19.9     2.0     1.5    78.1    U.9    99.5    30,;    40.6    39,5    10,2     6.6     T  340.3 

1962  .1  1.4     0       9.7    38.1   135.3    57,8   IO5.8   106.7    70.9     5.2     5.3    536.3 

1963  0  T       *.'    IT.*    33,0   135.0   182.0   109.0    63.0    25,4     8.0    40.0    619.7 

1964  41.0     T  '.0     4.0    85,0   108.0   U^.O    58. 0   312.0    17,4    11.0    19,0    784.4 

1965  5  12       T       5      19      53     108     145     125     104       T      24      600 

1966  30.3    32.0     0  0       0       0     179,0   195.0    29,0     0       0      10.0    475.3 

1967  _.-_-„._.--- 

1968  -■-'•.■«-»»--- 

1969  ,_.--„------ 

1970  T  U.l     3,1      .1     7.6   170.9   119,1   252,8   277,1     9,7    25.2     T      878.7 

MEAN  13.8     8.4     2,4    16.3    2T.8   100.2   11*.*   129.5   136,0    33,9     8.0    14,0    605.0 

CLINO  12       5       6      14      31     130     1**     1*2     130      46      18      13      683 
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MFXlCO 


WMO  76255   27  55N  110  53W 


STATION  PRESSuD£  M" 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


JAN 

1016.4 
1017.3 
1017.3 
1016.2 
1016.3 

1015.4 
1016.6 
1016.9 
1014.8 
1016.9 


MB 


MA» 


APR 


MAV 


J  UN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1015.8  1013,2  1012.0    10H.2  1009.6    1011,2    10U.9  1009,8  1011,3  1013.9  1015.9 

1015.6  1014.9  1012.4    1012.0  1009.7    1011.3    1010.8  1009.7  1011.8  1014.1  1016.6 

1015.5  1014.6  1013.6    1011,8  1009.8     1010,1     1011.4  1007,9  1011.5  1014.3  1016.2 

1015.6  1015,2  1013.6    1011.9  1010.5    1010.4    1011.1  1010, I  1012.3  1014.9  1015.7 

1014.7  1014,8  1013.5    1011,1  1010.3    1011,1    1010.7  1009,8  1012.1  1014.1  1014,8 

1015.4  1013.9  1012.*    10U.1  1009.6    1010,4    1011,2  1010,6  1012.0  1014.8  1015.4 

1016.0  1014,8  1014.9    1012.4  1010.2     1012,2    1016.6  1010,0  1012.3  1014.6  1015.7 

10V5.3  1015.5  1014.4    iml.6  1011.0    1012.5    1012.6  1010,4  1011.8  1016.1  1016,3 

1014. B  1014,9  1012.4    1011,1  1011.0    1011.1    1007.9  1009,5  1010.8  1014.6  1015.4 

1016.2  1014,1  1013.7    1012.6  1011.0    1011.6    1010.4  1010,0  1012.7  1015.3  1015,9 


TEMPERATURE    O&f,    C 
YEAR         JAN  FFB 


SEP 


OCT 


DEC 


MEAN     18.5 
PRECIPITATION 
YEAR    JAN 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

19b6 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


81.2 
48.6 

6.3 
.5 

3.2 

5.6 

T 
15.9 
17.4 
.5 


FFB 


T 
2.5 

T 
1.9 

19.2 

T 

7.3 
9.3 
1.7 

4.2 


20,6    23.7    26,7 


APR 


31,3    31,2    30,6    27,8    22.6 


1.0 
,5 


2.S 

T 

2.3 

,8 


T 

T 

1.6 

T 

3.0 

,5 


6,5 

T 

.7 


3.4 

T 


2.4 
T 
T 
7.8 


JUL 

56,3 
23.2 

147,5 

70.7 

6,6 

29,4 

100,1 
12.3 
46,3 

112,3 


AUG 

49.8 
22.8 
41.0 
98.9 
14.4 

92,4 

38.7 

128.4 

7.8 

58.9 


SEP 

91.1 

7,1 

21.6 

17.6 


54,6 

27.4 

5,0 

5.7 

31.3 


1.4    60.4    55.3    26,1 


□  CT 

26.2 
.5 

1.1 
70.6 

T 

18.5 

18,0 
15,8 
31.3 

T 

18.2 


1.0 

2.0 


15.7 
3.2 


D*C 

1.2 

39,0 

,1 

T 
52.0 

36.8 
15.3 

.1 
26.3 

.5 


MEAN 

1012.7 
1013.0 
1012.8 
1013.1 
1012.8 

1012.7 
1013.9 
1013.7 
1012.4 
1013.4 


MEAN   1016.4  1015.5  1014,6  1013.3  1011.7  1010.3  1011,2  1011.0  1009.8  1011.9  1014.7  1015.8   1013.0 


1961 

19.7 

20.2 

20,9 

24.6 

27.2 

30.2 

31.4 

31.6 

30,0 

28.2 

20.8 

18.4 

25.3 

1962 

18.2 

19.6 

19,4 

25.6 

26,3 

27.5 

32,0 

32.6 

30,9 

28.1 

24.5 

20.4 

25.4 

1963 

17.4 

21*1 

21.3 

23.9 

28.5 

29.4 

31.4 

31. 1 

32.5 

29,4 

23.3 

21.1 

25.9 

1964 

17.4 

17.8 

19.2 

22.7 

26.6 

29.0 

31.8 

31.0 

30,3 

28,8 

22.2 

19,3 

24.7 

1965 

19.5 

18.8 

19.8 

23.8 

26.0 

28.9 

32.0 

31.5 

30,9 

28,6 

25.2 

20.3 

25.4 

1966 

18.2 

18.3 

21.8 

24.3 

28,0 

30.7 

30,9 

30.2 

29,4 

26,5 

23.3 

19.0 

25.1 

1967 

18.2 

19.5 

22.1 

23.0 

26.9 

29.0 

31.0 

31.0 

30,4 

27,9 

23.6 

18.1 

25.1 

1968 

18.4 

20-4 

20.9 

22,2 

25.8 

28.4 

30,5 

29.8 

30,3 

27,4 

18.9 

18.3 

24.3 

1969 

19.6 

18.2 

20,1 

24.6 

26.1 

27.5 

31,1 

31.9 

30,9 

26,6 

22.4 

18.6 

24.8 

1970 

18.8 

20-1 

20.2 

22.3 

25.9 

28.9 

30.5 

31.2 

30,1 

25,9 

22.2 

19.7 

24.7 

TOTAL 

328.0 
142.8 
221.5 
262.1 
78.6 

261.5 
271.7 
204.6 
153.8 
218.3 


11.6    17,1    214.3 
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NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jijN     JUL     AUG     *EP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

865 

7 

8*3 

2 

862 

9 

B&1 

9 

862 

9 

862 

b 

864 

5 

86$ 

2 

"62 

1 

863 

6 

B62 

7 

863 

5 

863 

4 

1962 

865 

7 

8*2 

6 

861 

5 

863 

2 

863 

1 

862 

0 

865 

2 

864 

1 

862 

8 

864 

0 

864 

8 

865 

4 

863 

7 

1963 

864 

3 

843 

6 

863 

1 

862 

1 

864 

0 

862 

0 

863 

4 

863 

9 

862 

2 

864 

6 

863 

9 

865 

1 

863 

5 

1964 

863 

8 

ttftl 

0 

862 

0 

861 

2 

H61 

9 

862 

1 

863 

3 

862 

9 

862 

1 

864 

2 

863 

7 

863 

4 

862 

6 

1965 

864 

2 

641 

2 

861 

7 

862 

0 

861 

9 

861 

9 

804 

1 

863 

2 

862 

1 

863 

b 

864 

3 

863 

3 

862 

8 

1966 

862 

3 

862 

3 

863 

4 

8*1 

1 

862 

5 

862 

5 

862 

9 

863 

2 

«62 

5 

863 

0 

865 

3 

863 

3 

862 

9 

1967 

864 

3 

063 

7 

*63 

4 

8*2 

5 

862 

4 

861 

9 

865 

1 

863 

9 

«61 

1 

863 

7 

864 

7 

863 

0 

863 

3 

1968 

865 
862 

P 
4 

863 
861 

4 
3 

863 
861 

7 
6 

862 
8*1 

4 
0 

860 
861 

9 

4 

861 
860 

5 

5 

864 
863 

B 
5 

864 
860 

8 
9 

862 
»61 

5 
7 

863 
861 

2 

3 

862 

7 
5 

864 
863 

1 

0 

863 
861 

3 

1969 

864 

9 

1970 

863 

* 

86* 

6 

860 

2 

86u 

9 

862 

8 

863 

1 

863 

S 

862 

2 

861 

9 

862 

7 

864 

8 

864 

1 

862 

9 

MEAN    864.1   862.7   862,3   861.8   862.3   862.0   864,1   863.4   862,1   863,4   864.1   863,8    863.0 

temperature  dec  c 

YEAR    JAN     pea     MAR     APR     MftY     JijN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961  13.0  lj.2  19,9  20.4  21.9  20.0  18.9  19.4  20,1  17,2  17.4  16.5 

1962  14.6  16-0  18.7  18.9  19,9  20.9  19.9  20.2  19,7  19,1  16.1  15,0 

1963  15.9  15.2  19,1  2  J. .  2  19,8  21. o  19,8  19.8  19,9  17,2  16,9  13,5 

1964  14.4  ij.i  19,3  22,2  21.6  19.4  19,7  2l,4  19,4  16,4  17.2  16.0 

1965  14.8  15.8  17.6  20.9  21,2  20.4  19,1  19.2  19.1  17,4  17.9  15.5 

1966  12.9  U. 8  15,5  20.2  19,9  19.8  19,8  20.1  19,6  18,1  15.2  14.4 

1967  13.9  u.7  17,5  2o,0  21.6  20.4  19,3  19.5  19,0  17,2  17.0  16.7 

1968  14.5  13.3  15.3  20.6  21.1  20.6  19,6  19.5  19,8  18,9  16.9  15.4 

1969  14.6  16.8  15,6  20.5  20,8  21.6  20,5  19.3  18,9  19,4  16.1  16.0 

1970  14.4  U.l  17,5  22.1  l9.*  20.5  19,0  20.0  19,2  18,6  15.0  16,7 


8.3 
8.3 
8.5 
8.2 

7.5 

8.1 
8.0 
8.3 
8.1 


MEAN     14.3    15.1    17,6    20.7    20. »    20.5    19,6    19.8    19,5    18,0    16.6    15.6     18.2 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

84.1 

55.6 

40,7 

42.1 

17 

0 

262.9 

422,6 

162.6 

101 

3 

31.6 

36,0 

38.0 

1294.5 

1962 

35.9 

'6.9 

56,1 

70.9 

68 

1 

153.3 

303,6 

172.7 

253 

2 

106,4 

154.2 

47.9 

1479.2 

1963 

27.7 

13.5 

25.4 

8.9 

83 

t 

200.0 

225,6 

237.8 

166 

1 

89,3 

37.1 

77.2 

1192.0 

1964 

70.6 

62.7 

46,7 

10.* 

63 

1 

288.7 

111,5 

56.1 

249 

2 

158,3 

57.3 

61,6 

1256.2 

1965 

48.1 

9Q.6 

39,6 

13.4 

49 

1 

400.8 

153,4 

152.3 

132 

8 

174,9 

60.5 

121,6 

1437.4 

1966 

95.1 

57.7 

87,9 

36.9 

127 

I 

343.3 

135,6 

101.1 

204 

5 

119.3 

11.4 

35.3 

1355.9 

1967 

37.0 

45-1 

38.6 

54.2 

*7 

1 

205.8 

91,9 

221.3 

256 

1 

258,7 

40.2 

19.6 

1315.6 

1968 

67.2 

«0.3 

36,9 

104.2 

121 

2 

240.9 

155,2 

153.4 

96 

0 

123.8 

134.0 

99.0 

1412.1 

1969 

48.6 

59.8 

87,5 

57.1 

57 

5 

89.0 

285,6 

496.9 

357 

4 

88,7 

45.1 

31.6 

1704.8 

1970 

40.4 

108.4 

38,9 

13.7 

89 

3 

273.4 

170,8 

156.0 

199 

5 

31.7 

24.8 

7.9 

1355.0 

*3.1    49.8    41.2    74.4   245.6   205,6   Pl.O   221.6   118,3    60.1    54.0   1380.4 


NORTH  AMERICA  139 

LA    PAZ                                                                                                        MEXICO                                         WMO    76*05       2*    ION  110    12W  18    M 
NOTES    ON    PAGE    125 

STATION    PRFSSUPE    M* 

YEAR         JAN           FFfl           MA"           APR           MAY           JUN           JUL           AUG  SEP           OCT           NOV  DEC  MEAN 

1961  1015. •<    1013.9    101?, 9    10U.6    1010.6    1009.2    1010,3    1010.9  lOO'.l    1010,6    1012.6  10U.5  1011.8 

1962  1016.5    1U14.3    1013,7    1012.0    1011.9    1009.3    1010,*    1010.2  10QB.7    1010.8    1013,2  1015.3  1012.2 

1963  1016.1     lUU.b    1013,6    1012.5    lOll.l     1009.1     100". 2    1010.1  1007,7    1010,8    1012.5  10U.8  1011.9 
196*       1015.7    1015.6    101*,*    1015.2    1013.3    1013.7    1012.0    1012.3  1010,9    1012,9    1015.5  1016,1  101*. 1 

1965  1016.5     1015.7    1015,9    10U.9    1012.8    1011.9    1012,*    1011,2  1010,8    1012.9    101*. 9  1015,1  1013.8 

1966  1016.1    1016.*    101*. 9    1013.2    1012,0    1011.*    1010,8    1011.5  1010.9    1012,1    1015,3  1016.0  1013.* 

1967  1017.5    1017.2    1015,9    1015.1    10l3,7    1010.8    1012,5    1011.7  1010,3    1012,1    1015.0  1016.3  101*. 0 

1968  1017.3    1015.8    1016,5    1015.2    1012.2    1011.8     1012.9    1012.8  1010,3    1011,6    101*. 5  1016.6  101*. 0 

1969  .,-.-.---•-- 

1970  _„-,-..------ 

MEAN   1016.*  1015.5  1015,0  1013.7  1012.2  1010.9  1011,1  1011.3  1009,8  1011,7  101*. 1  1015,6  1013.1 

TEMPERATURE  OeO  T 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

17.7 

18>* 

19. i 

21.9 

25.2 

26.5 

28.7 

29.1 

28.1 

27,1 

20.8 

18.8 

23.5 

1962 

17,* 

18.3 

18,8 

23.5 

23.9 

25.* 

29.7 

30.3 

28.3 

25,6 

23.6 

20.* 

23.8 

1963 

17.5 

18.9 

19,5 

22.1 

25.* 

25.1 

28.9 

29,1 

29.7 

26,6 

22.* 

19.7 

23.7 

196* 

16.6 

19.8 

19.3 

22.1 

2*. 6 

25.7 

28,5 

28.8 

28.* 

26,7 

20.7 

18,0 

23.3 

1965 

17.* 

17.1 

18,  * 

21. ♦ 

23.6 

25.5 

29,1 

29.1 

28,8 

26,* 

23.3 

19.3 

23.3 

1966 

1*.8 

17.1 

19,9 

22.0 

25,8 

28.1 

29,* 

29,6 

28,5 

2*, 9 

21.9 

16.* 

23.* 

1967 

16.* 

17.7 

20,2 

22.6 

26.9 

26.6 

29,1 

28.* 

28,5 

25,7 

22.9 

19,0 

23.7 

1968 

17.8 

18.7 

19.3 

21.0 

23.* 

2*.  5 

29,1 

29.* 

28.5 

26,* 

23.0 

19,3 

23.* 

1969 

18.7 

17.9 

18,3 

23.* 

2*.l 

2*.* 

29,8 

28,5 

27,7 

25,5 

22.1 

17,9 

23.2 

1970 

16.3 

18.1 

17,2 

17.2 

10.6 

2*.0 

27,1 

29.1 

2«.l 

26,1 

23.0 

18.3 

21.3 

MEAN  17.1  18.2  19.0  21.7  23.4    25.6    28.9    29.1    28,5    26,1    22.*    18,9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FFb  MA"  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C 

1961  19.0  o       n  2.8     0 

1962  2.n  T       T  0       0 

1963  3.0  0       0  0       0 
196*  0  u       0  0       0 

1965  19.8  12.0     1.0  U       T 

1966  T  1*       0  0       0 

1967  0  0       0  T       0 

1968  2*  29  20  T       T 

1969  T  8,0     TOO 

1970  3.0  1.0     2.0  0       0 

MEAN  7.1  6.*     2,3  .3     T        .2     8,1    35.2    3*. 3     8,9     T      16.7    119.* 


0 

2,0 

6*.* 

9.7 

1.0 

T 

1.0 

99.9 

0 

T 

T 

78,7 

33,8 

0 

3,0 

117.5 

0 

7.0 

*.5 

1.0 

T 

T 

10,2 

25.7 

T 

15,2 

13,0 

35,0 

28,0 

0 

30,0 

121.2 

0 

7,0 

7*,0 

8,0 

7,0 

0 

68,0 

196.8 

0 

5 

69 

136 

T 

0 

23 

2*7 

T 

T 

8*,0 

T 

9.0 

T 

20,* 

113.* 

2 

6 

2 

0 

6 

T 

T 

89 

0 

19,1 

*0.0 

5,0 

0 

0 

10.2 

82.3 

0 

20,0 

1.0 

69,6 

*.o 

0 

1.0 

101.6 

140  WORLD  WEATHER  RECORDS 

LEON                                            MEXICO  WMQ  7657S  21  07N  101  *1W  1809  M 
NOTES  ON  PAGF  125 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN     FF8  MAR  APR  MAY  jUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

l?6l  818.3   916*7  815.8  81b.*  8 1 1> ,  b  816.2  817.4  818.6  816,3  817,3  816.7  817.3  816.9 

1962  818.1   816.3  «15,3  816.9  816,1  815. A  818,3  817.8  »16.7  817.7  817.8  818.2  817.1 

1963  817.3   816.9  816.6  815.9  817,0  816.2  817,4  817.8  816.4  818,3  817.7  818.0  817.1 
196*  817.1   815-1  »16,2  816,0  8l6,4  816.2  817,3  817.  4  816.6  818.1  817.9  817.5  816.8 

1965  817.6   815.3  815,7  816,8  8l5,9  816.2  818,3  822.7  »16.5  818.1  823.6  817.3  817.8 

1966  815.8   81J.8  816,  *  815.8  1*16,1  816.3  817,2  817.6  816,5  816,7  818,',  816,9  816.6 

1967  817.3   817.2  »17.2  816.4  816.6  815.8  818,4  817.7  815, n  817,6  818.0  817.0  817.1 

1968  817.4   815. 7  816,6  816.8  »l5,2  816.0  818,8  818.3  Bp.o  816.8  816. 8  817.5  816.9 

1969  815.8   815.3  815.3  815.}  8l5.fi  814.9  817,8  815.2  816,1  815,9  817.3  816.8  815.9 

1970  817.0   817.6  815,1  816.0  816,6  817.1  817,9  817.2  816,6  816,5  818.1  817.3  816.9 

MEAN  817.2   816.2  816,0  816.1  »1&.?  816.0  817,9  818.0  816.5  817.3  818.2  817.4  816.9 
TEMPERATURE  DE*}  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  *AY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

14.6 

15-7 

18,0 

21.7 

23.7 

21.5 

20,2 

20.3 

20.1 

18,8 

17.1 

U.8 

18.9 

1962 

14.6 

17.9 

19.5 

20<1 

23.8 

23.2 

21.3 

21.3 

20.1 

19.1 

16.2 

15.6 

19.4 

1963 

15.9 

15.5 

20.0 

23.2 

22.  * 

22.0 

20,2 

20.* 

20.1 

17.4 

16.4 

1*.5 

19.0 

1964 

]  4.4 

16.9 

19.3 

22.5 

22. B 

21.9 

20,9 

20.* 

20.1 

17.2 

16.6 

14.3 

18.9 

1965 

14.0 

15. 2 

19.3 

21.6 

23.7 

22.9 

19.8 

19.9 

20.2 

17.1 

17.5 

15.3 

18.9 

1966 

13.7 

IS. 6 

17.8 

20.1 

23.1 

21.7 

21.1 

20.3 

20.6 

18.2 

15.3 

13.8 

18.4 

1967 

13.7 

16.0 

18,9 

21.  T 

23.1 

21.5 

20,7 

20.0 

19.3 

17.6 

16.4 

15.2 

18.7 

1968 

15.1 

15.6 

16,3 

21. 0 

23.1 

21.9 

20,0 

20.1 

19.6 

19,1 

16.9 

15,5 

18.7 

1969 

15.7 

17.7 

19.5 

22.1 

23.4 

24.2 

21.7 

20.9 

20.4 

19.8 

17.6 

15.4 

19.9 

1970 

15.1 

16.3 

19.2 

23.3 

13.3 

21.8 

20.9 

20.6 

19,4 

20.0 

16.2 

16,0 

18.5 

MEAN     14.7    16.2    18,8    2  1.7    22.2    22.3    20,7    20.*    20,0    18,4    16.6    15.0 
PRECIPITATION  MM 


YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

28.6 

T 

14.4 

T 

14.4 

90.8 

44.4 

38.7 

39,2 

15.2 

21.0 

1.0 

309.7 

1962 

T 

T 

T 

12.2 

3.4 

72.5 

137,1 

76.5 

64,5 

97.1 

T 

5.1 

468.4 

1963 

T 

T 

4.3 

4.5 

37,6 

83.4 

161,7 

110.0 

100,5 

32.0 

T 

28,0 

562.0 

1964 

49.9 

1-2 

.8 

32.4 

49.1 

95.2 

114,9 

114.2 

171.2 

23,4 

29.2 

7.3 

688.8 

1965 

13.9 

14.5 

T 

14.5 

7.6 

19.4 

130,8 

163.2 

123.6 

59,9 

T 

18.1 

565.5 

1966 

5.3 

30.5 

16,7 

40.9 

53.4 

97.9 

110,6 

140.8 

18.3 

54,2 

T 

T 

568.6 

1967 

24.6 

.4 

21.1 

9.4 

35.5 

135.2 

68,2 

271.9 

163.2 

35,3 

7.4 

5.8 

778.0 

1968 

2.6 

33-0 

63,4 

6.0 

22,1 

164.7 

102,5 

28.8 

io5,  a 

19.1 

5.5 

15.1 

568.6 

1969 

3.7 

1.5 

,5 

T 

3.1 

66.6 

89,6 

74.2 

14.5 

17,9 

T 

4.5 

276.1 

1970 

T 

4.9 

T 

T 

3.2 

190.1 

44,9 

111.7 

216.2 

19,4 

T 

T 

590.4 

8.6         12.3         12,0         22,9      101.6       100,5       113.0      101.7         37,4  6.3  8.5         537.6 


NORTH  AMERICA  141 

HAMZANILLO                                                                                             MEXICO                                         WMH    7665*       19    04N  10*    20W  8    M 
NOTES    nN    PAGF     125 

STATION    PRESSURE    «* 

Y6AR         JAN            FEB            MAR            A"R            "AY            JUN            JUL            AUG            SEP            OCT            NOV  DEC  MEAN 

1961  1013.9    1013.6    1012.0    10U.7    lOH.f.    1010.8    1011.8    1012.1    1010,5    1010.3    1011. 3  1013.3  1011.9 

1962  1015.1    1013.8    1012.7    1012.9    1012.1     1010. *    1012.1    1012.0    1010,7    1011.4    1013.0  10U.2  1012.5 
I9b3       1014.5    101*. 9    1012.8    10A1.9    1011.9    1010.7    1011. 1    1011.3    1009.5    1011.5    1012.2  1013.0  1012.1 

1964  1013.4    1012.1    1012.5    10H.7    1011,6    1011.0    1011,2    10U.4    1010,7    1011.8    1011.8  1013.2  1011.9 

1965  1013.6    1012.3    1012,9    1012.4    1010,4    1010.7    1011,6    1011.3    1010,1    1011,0    1011,5  1011.6  1011.6 

1966  1011.5    1012.1    1011,7    10U.8    1011,4    1010.3    1010,8    1011.5    1010,6    1010,5    1012,7  1012,$  1011.5 

1967  1013.2    1013.6    1013.2    1012.5    1012,1    1010.2    1012.3    1011.8    1010.3    1011.6    1012.2  1013.2  1012.2 

1968  1013.*    1013.4    1014,2    1012.7    1010,8    1011.6    1012,6    1012.2    1010.3    1010,4    1012,1  1012.4  1012.2 

1969  1011.5    1011.2    1011.2    loU-1    1010.7    1009.6    1011.0    1008.5    1009.0    1009, 5    1011.7  1012.1  1010.6 

1970  1013.1    1012.7    1011,8    10U.6    1011,8    1011.1    1011,2    1009.9    1009,7    1009,8    1012.9  1011.8  1011.5 

MEAN       1013.3    1013.0    1012.5    1012.0    lull. 4    1010.6    1011,6    1011,2    1010.1    1010.8    1012.1  1012.8  1011.8 

TEMPERATURE    0Er-    C 

YEAR         JAN            FFB            MAR            APR            MAY            JUN            JUL            AUG            SEP            OCT            NOV  DEC  MEAN 

1961  24.9         24.2         23,1         24. 1         26,4         27.9         28,1         28.6         27,6         28,6         26.2  25,0  26.2 

1962  24.6         24.0         21.'         23.9         26.4         27.6         28,4         28.*         27,4         27,7         26.3  25,3  26.0 

1963  24.8         23.5         23.'         25.5         27,4         28.1         27,7         28.6         27,8         27,8         26,8  25,9  26,5 

1964  25.4         24.1         23,9         23,4         25,4         26.8         28,0         28.4         27,9         27,6         27,1  24,0  26.2 

1965  24.2         23.0         23,8         24.9         27,3         27.8         28,8         28,2         28,4         28,3         28.5  26.6  26.7 

1966  25.3         25.2         25,5         23.7         26.3         28.1         29,0         28.0         28,3         27,0         26,9  24.8  26.5 

1967  24.5         23.8         24,0         24.4         26.6         27.3         28,4         27.7         27,2         27,5         26,7  24,4  26,0 

1968  24.4         23.7         22.6         23.6         26,2         25.6         28,2         28.5         27,9         28,1         26.6  25.9  25.9 

1969  25.5         25.1         2*.*         24.9         25.0         27.2         28.8         27.7         28.1         27,3         26.3  25.2  26.3 

1970  24.5         25.4         23,2         22.9         2*. 8         27.9         2B.8         28.0         27,0         28.3         25.8  24.6  26.0 

MEAN            24.8         24.2         23,6         24.3         26.3         27.4         28,4         28.2         27,8         27,8         26.7  25.2  26.2 

PRECIPITATION    MM 
YEAR         JAN  FFB  MAR 


1961 

118.7 

0 

1962 

0 

T 

1963 

0 

0 

1964 

6.5 

0 

1965 

6.4 

22 

1966 

2.9 

1967 

383.1 

0 

1968 

0 

32 

1969 

0 

0 

1970 

0 

T 

i9       117,0 


'R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

0 
0 
T 
0 
5.7 

0 
0 

.3 
0 
1.0 

91.7 
150.1 
54.1 
23.1 
81.3 

148,2 
155,3 
227,1 
388,3 
19.8 

89.0 

236.3 

76.8 

36.3 

326.6 

171.7 
407. 0 
332.6 
135,1 
66,3 

13,9 
228,5 

55.9 

107,4 

3.2 

0 
*4, 

0 
0 

0 
2 

0 

.8 

19.8 

*3.2 

93.6 

633.2 
1222.2 
966.8 

7*5,4 
626.3 

2.2 

0 
0 
0 
0 

0 

,6 
T 
0 

0 

333.0 
71.5 

221.3 
17.3 

240.1 

32,4 

106,5 

1*0,2 

44,9 

103,9 

299.0 
294.9 
*7.* 
595.5 
1*4.6 

73.2 

286,6 
396,9 
180.6 
361.7 

285,7 

128,9 

27,5 

246,3 

8.1 

0 
T 
0 
0 
20. 

8 

T 

*.o 

89,6 
19,9 
0 

1028.8 
1276.1 
1072.8 
1104.5 
879.2 

.2      128.4      136,7      214.6      261.2      110,5  6.5        27.6        955.7 
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STATION    PRESSURE    M" 

YEAR  JAN           FFB           MAR           APR           MAY           JUN           JUL           AUG           SEP           OCT           NOV           D*C              MEAN 

1961  1005.4    10O4.8    100*. 6    1003.0    1002,8    1001.6    1003,8    1003,2    1*01,3    1002,0    1003.3    1005.1       1003.* 

1962  1006.6    1Q0*.7    100*,*    1003,5    1002,8    1000.6    1003,2    1002.7    1001,2    1002,*    100*. 2    1006.1       1003.5 

1963  1006.*    1006-3    100*. 6    1003.1    1003,1    1001.*    1002,1    1002.0    1009,0    1002,3    1003,*    100*. 1       100*. 0 
196*  101*. 2    '013.2    1013,9    1012.7    10H.7    1011.8    1012.0    1012.3    1011.1    1013,0    101*. 2    10l*.9      1012.9 

1965  -  ------.-                _                -                » 

1966  -_._--._-_-- 

1967  ---.-,.«,,-»-- 

1968  __-„--_.-__- 

1969  1012.9    1013.2    1013.2    1012.1    1011,9    1001.1     1012,2    1009,*    ImO.O    1011.6    1012.3    1013. 8       1011.1 

1970  1013.6    1015. 6    101*. 1    1013.*    1013,5    1012.8    1012,1    1001.7    1010.2    1011,7    101*. 9    10l*.7      1012.* 

MEAN  1009.9    1009.6    1009,1     1008.0    1007.6    100*.9    1007,6    1005.2    1007,1    1007,2    1008.7    1009,8       1007.9 
SEA    LEVEL    PRESSURE    MR 

YEAR  JAN            FFB            MAR            APR            MAY            JUN            JUL            AUG            SEP            OCT            NOV            DEC               MEAN 

1961  101*. 7    101*. 0    101?. 6    lOll. 7    1011.3    1010.1     1011,6    1011.7    1010,0    1011,0    1012.3    10U.2       1012.1 

1962  1015. R     101*.*    1013.*    1012.7    1012,0    1010.*     1012,1    1011.5    1010,2    1011.*    1013.2    10l*.9       1012.7 

1963  1015.5    1015.5    1013,7    1012.2    1012,1     1010.0     1011,0    1011.3    1009,0    1011.6    1012.9    101*. 1       1012.* 
196*  ._-_-„-_--_- 

1965  -_-----.---- 

1966  __-_-_-_--__ 

1967  ------------ 

1968  _.---_»___-_ 

1969  1013.0    1012.8    1013,2    1012.2    1011.9    1011.2     1012,2    1009.3    1010,5    1010.8    1013,3    10l*,8       1012,1 

1970  1015.8    1015.7    101*. 3    1013.9    1013,9    1013.0    1013,0    10U.6    1011,2    1012.6    1015.*    10l*.6       1013.8 

MEAN  1015.0    101*. 5    1013,*    1012.5    1012,2    1010.9    1012,0    1011.1    1010,2    1011.5    1013.*    1014.5       1012.6 

CL1N0  1015.6    1015.2    101*. 2    1013.1    1012.3    1011. B    1012,"    1012.3    1010,7    1011.8    1013.7    1015.0       1013.2 


TEMPERATURE    De«    C 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1961 

20. 

16 

?0-6 

20.2 

22.6 

25.6 

27.7 

2R.2 

28.7 

28,2 

28,1 

23.3 

21.2 

2*. 6 

1962 

20, 

,* 

20-9 

IB. 7 

22.7 

25.9 

26.9 

21.fi 

29.1 

28,3 

27.6 

25.* 

23.0 

2*. 8 

1963 

20, 

,7 

21.3 

21.2 

23.5 

26, fc 

28.1 

2R,* 

28.9 

28,7 

28.0 

25.3 

22.7 

25.3 

196* 

29, 

,9 

19.3 

19.7 

21.9 

2*. 3 

26.7 

28,5 

28.8 

28,2 

26,3 

21.3 

18.9 

2*. 5 

1965 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

1966 

_ 

_ 

_ 

_. 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1967 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1968 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1969 

20, 

,7 

19.8 

19.5 

22.7 

25.3 

26.* 

2",0 

28.8 

28,9 

26,2 

2*,0 

20.1 

2*. 3 

1970 

19, 

,1 

20* B 

20,0 

21.1 

2*. 5 

27.9 

28,9 

29.3 

28,2 

26,5 

23.9 

20.* 

2*. 2 

MEAN     21.9    ?0.5  19.9  22.*  25.3    27.3    28,6    28.9    28.*    27,1    23.9    21,1     2*. 6 

CLIND     19.8    19.7  20.2  2l.B  2*.*    26.9    28,0    28.0    27, R    27,0    2*.0    21.2     2*. I 

PRECIPITATION  «M 

YEAR    JAN     FFB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

0  0  6.5     0 

0  T  0       0 

0  0  0       0 

0  T  0       0 


1.1 


1961 

125.3 

1962 

?.* 

1963 

T 

196* 

0 

1965 

- 

1966 

_ 

1967 

- 

1968 

_ 

1969 

.6 

1970 

8.3 

MEAN 

22.8 

CLINO 

12 

22.3 

1*0.7 

61.9 

16 

,9 

T 

3*. 7 

100,7 

10*. 9 

116, 

|0 

1*0.0 

*2.6 

270,1 

96.0 

229, 

,2 

21.2 

T 

51.3 

179.6 

1*1, 

,3 

18*. 9 

3, 

,2 

376, 

,8 

5, 

,0 

508, 

,5 

*9 

,7 

708, 

,8 

1* 

,3 

571, 

.* 

2.* 
110.2 

12*. 3 
11*. 0 

*12.i 
267.0 

20*.* 
373.0 

205,* 
0 

l.B 
2.2 

36,6 

0 

989.9 
881.0 

35.* 
3* 

133,5 
17* 

186.9 
215 

180,1 
250 

91.9 
63 

1.5 
17 

18.1 
27 

672.7 
805 
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NOTES  ON  PAGE   125 

STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY  juN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1«61   1016.?  IOH-3  1010.4  1010.9  1011.3  1011.6  1013.3  1012.9  100". 1  1010.7  1011.6  1013.5  1012.2 

1962  1016.4  1012.0  1010,3  1012.0  1012.0  1010.1  1013,2  1011.5  1010.1  1011.2  1013.7  1015.5  1012.3 

1963  1014.1  1013.7  1012.4  1010.5  1011.9  100V.6  1011.9  10U.2  1106,1  1012,1  1012.3  1015.3  1011.8 

1964  1014.3  1011.2  1010.5  1009.5  1009.6  1010.1  1011,3  1010.8  1O09.9  1011.4  1012.5  1013.1  1011.2 

1965  1014.7  1011.5  1011,7  1008.4  1010.5  1010.5  1012,8  1012.2  1009,3  1011.7  1013.3  1013.7  1011.7 

1966  1013.6  1013.2  1013,6  lOlO.l  1009.9  1010.4  1010,9  1011.5  1010,0  10O9.7  1015.1  1014,3  1011.9 

1967  1014,7  1014.3  1013,5  1013.3  1010.7  1009.5  1010,7  1012.1  1008.5  1012,1  1014,1  1013.3  1012.2 

1968  1016. n  1013.9  1014,7  10U.2  1008.7  1009.7  1013,5  1012.9  1007.3  1010.5  1012.5  1014.5  1012.1 

1969  1012.1  1011.3  1011,2  1008.9  1008.8  1007.9  1012,1  1009.1  IO09.2  1007,9  1014.0  1014.0  1010.5 

1970  1015.1  1016.7  1011,1  1010.3  1011.5  1012.5  1013,1  1011.1  1010.5  1010,7  1015.3  1014,5  1012.7 

MtAN   1014,7  1U13.2  1011,9  1010.5  1010. 5  1010.2  1012,3  1011.5  1009,0  1010.8  1013.4  1014.2  1011.9 
SE*  LEVEL  PRFSSU»E  MB 

YEAR    JAN     FFB     MA»     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1013.0  1013.4  1013.9  1014.2  1015.9  1015.6  1011.7  1013.3  1014.2  1016.1  1014.7 
1017.8  1014.6  1014.6  1012.7  1015.6  1014.1  1012.8  1013. B  1016.4  101B.2  1015.0 

1015.1  1013.2  1014.5  1012.3  1014,5  1013.9  1011,0  1014,8  1015,1  1017.9  1014.6 
1013,3  1012.1  1011.4  1012. B  1013,6  1013.5  1012,1  1014,0  1014.1  1015.8  1013.6 
1014,3  1013.5  1013,2  1013.2  1015.5  1014.7  1012.0  1014,4  1016.0  1016.1  1014.5 

1016.3  1012.9  1012.5  1013.0  1013.7  1014.3  1012.6  1012.4  1017.7  1016.9  1014.5 

1016.0  1014.6  1013.4  1012.1  1015,9  1014.7  1011,7  1014,8  1016.8  1016.0  1015.0 

1017.1  1013.9  1011.4  1012.4  1016,1  1015.4  1012.4  1013.1  1015.6  1018.2  1015.1 
1013.8  loll. 6  1010.6  10P9.2  1013,4  1010.*  1010,5  1009,7  1015.4  1015.3  1012.4 

1012.2  10H. 6  1012.8  1013.8  1014,4  1012.4  1011.9  1012,0  1016.7  1015.9  1014.0 

MEAN   1017.1  1015.7  1014,4  1013.1  1012.8  1012.6  1014,9  1013.9  1011.9  1013,2  1015.8  1016.6  1014.3 

CLlNO   1018.9  1017.7  1015,6  1014.5  1014.2  1014.3  1016,4  1015,5  1013.7  1014,6  1017.5  1018,6  1016.0 

TEMPERATURE  DE^,  r. 

YEAR    JAN     FFb     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 


1'61 

1018. 

1  0 

1016' 

•  7 

1962 

1019, 

,1 

1014, 

,7 

1963 

1016, 

,3 

1016, 

.5 

1964 

1017, 

,0 

1013, 

,6 

I9fc5 

1017, 

■  0 

1014, 

■1 

1966 

1016, 

,  ■> 

1015, 

,6 

1967 

1017, 

,2 

1016, 

.9 

1968 

101«, 

■  6 

1016, 

.5 

1969 

1014, 

,8 

1013, 

,9 

1970 

1016, 

,3 

'018, 

,3 

1*61 

22.7 

?*.l 

26,9 

27.0 

2B.3 

27.4 

27,8 

27.4 

27.0 

25.2 

25.0 

23.9 

26.1 

1962 

22.6 

23.6 

25.9 

26.4 

27.1 

27.8 

28.2 

28.3 

27.7 

27.1 

24.2 

23.2 

26.2 

1963 

24.1 

23.2 

26,5 

27.7 

28.0 

29.2 

28.1 

28,0 

27.1 

25,7 

24.6 

21.9 

26.2 

1964 

22.8 

23.7 

27.5 

29.1 

28.5 

27.8 

27.5 

27.8 

27.7 

24,7 

25.0 

24.3 

26.4 

1965 

23.8 

74.8 

25,6 

27.6 

27.9 

27.5 

27,0 

27.2 

26.9 

25,7 

24.7 

23.2 

26.0 

1966 

22.1 

23.7 

24.1 

27.4 

27.4 

27.2 

27,5 

27.8 

26.6 

25,8 

23.4 

22.3 

25.4 

1967 

23.5 

71.2 

25.7 

26.5 

28.3 

28.2 

28,0 

27.5 

27.2 

25.5 

23.8 

24.4 

26.0 

1968 

22.5 

21-7 

23.7 

27.8 

28.3 

27.9 

27.1 

27.4 

27.6 

26,6 

24.2 

23.5 

25.7 

1969 

23.7 

24.1 

2*. 5 

23.2 

28.7 

29.0 

28,3 

27.6 

26.7 

26,4 

22.7 

22.4 

26.0 

1970 

22.1 

71.5 

25,9 

29.5 

28.7 

28.3 

27,3 

27.7 

27,2 

26,7 

22.2 

24.2 

25.9 

MEAN 

23.0 

73.6 

25,6 

27. T 

28,1 

28.0 

27,7 

27.7 

27.2 

25,9 

24,0 

23.3 

26.0 

CLINO 

23.0 

73.8 

25.7 

27.2 

27,9 

27.7 

27,3 

27.4 

27,1 

26,0 

24.2 

23.1 

25.8 

PRECIPITATION  ><M 
YEAR    JAN     FF8 


1961 

19.1 

43.5 

86,8 

9.9 

88,3 

82.5 

88,2 

166.1 

240,9 

194.4 

109.7 

19,5 

1148.9 

1962 

27.5 

.5 

4,7 

62.8 

51.5 

173.7 

94,5 

«1.6 

167.8 

100.3 

1.0 

1.0 

726.9 

1963 

66.5 

2*2 

T 

T 

T 

90.6 

79,4 

179.3 

225,9 

96,9 

96.0 

93.4 

930.2 

1964 

68.5 

2.2 

4,9 

2.5 

36.5 

187.2 

164,5 

137.8 

108,8 

130.3 

48.0 

46.4 

937.6 

1965 

2.9 

88.5 

16,0 

4.5 

50.5 

68.0 

137,0 

157.3 

95,5 

102,6 

3.1 

177.1 

903.0 

1966 

5.9 

19.2 

9.5 

35.5 

81.6 

156.2 

1*9,1 

95.7 

493.9 

264,7 

16,6 

7.0 

1334.9 

1967 

28,8 

72.7 

T 

71.2 

24,4 

81.1 

80.8 

216.7 

758.7 

152.3 

35.5 

15.6 

1037.8 

1968 

75.1 

73.8 

5,2 

0 

92.7 

65.1 

164,4 

125.4 

108.3 

72,7 

8.5 

2.0 

743.2 

1969 

10.5 

9.7 

30,2 

20.8 

83,7 

95.5 

112,8 

321.1 

302.5 

25,5 

9,8 

0 

1022.1 

1970 

37.3 

J. 9 

.6 

,9 

39,2 

167.8 

230,6 

182.7 

77,4 

163,2 

2.5 

.7 

906.8 

MEAN 

34.2 

76.6 

15.8 

20.8 

54.8 

116.8 

130,1 

162.4 

208.0 

130,3 

33.1 

36.3 

969.2 

CLINO 

31 

23 

17 

21 

82 

141 

133 

143 

173 

97 

34 

32 

930 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MP 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1021.5  1015.3  1910,1  1009.7  1009.8  1009. B  1011,2  1012.7  1010.7  1013.9  1015.1  10l5,0  1012.9 

1962  1019.3  1010.9  1011.*  lOlC*  1»08.*  1007.2  1009,3  1010.0  1010,2  1012,2  1015.6  1018.*  1011.9 

1963  1017.1  101S.7  1011.*  1007.8  1010,5  1007.3  1008.7  1009.7  1011,1  101*. 8  101*. 7  1019.7  1012.* 
196*   1015.7  1012.8  1010,2  1007.2  1008,6  1008.3  1009,1  1008.1  1010,0  1015,7  1018,0  1015.*  1011.6 

1965  1015.9  1013.1  1012.6  1009.2  1007,0  1007.7  1010,1  1009.2  1O08.9  1015,2  101*. 6  1015.3  1011.6 

1966  1016.8  101*.  (J  1013.7  100B.2  1010,*  1010-0  1008,6  1009,5  1010.3  1013,8  1015.8  1015.2  1012.3 

1967  1017.1  1016.0  1011.5  1008. 1  1008.6  1006.3  1010,3  1011.6  1911.6  101*. 6  1015.5  101*. 5  1012.1 

1968  1018.2  1016.5  101*.*  10lO«»  100*.*  1007.*  1012,2  1011.6  1012.0  1012,1  1013.9  1015.3  1012.5 

1969  1016.*  1016.0  1912.*  1007.7  1008,3  1005.5  1008,8  1006.1  1911,0  1010,*  1017.3  1013,5  1011,3 

1970  1016.9  1019.1  1009,5  1006.6  1011.*  1009.8  1010,6  1008.6  1010,6  1012,1  1016.6  10U.2  1012.2 

MEAN   1017.5  1015.0  1011,7  1008. J  1008.9  1007.9  1009,9  1009.9  1010,6  1013.5  1015.7  1015,7  1012.1 

TEMPERATURE  Oil",  C 

YEAR    JAN  FFB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1*61 

9.5 

14.9 

20,6 

23.7 

27.* 

28.1 

27,6 

27.7 

26.2 

21.6 

l*.e 

13.9 

21.3 

19*2 

9.« 

19.5 

17.7 

2*.0 

27.4 

29.0 

31.2 

30.2 

27.5 

2*. 9 

17.8 

12.6 

22.6 

1963 

11.0 

1*.5 

20,* 

26.2 

26,4 

28.6 

29,7 

29.9 

25,9 

22i* 

17.2 

9.9 

21.8 

196* 

12.6 

12*5 

19,* 

25.9 

27.2 

28.8 

30.3 

30.2 

26.1 

20.3 

17.9 

13.9 

22.1 

1965 

1*.7 

15.2 

16.2 

25.2 

26,6 

28.7 

29,9 

28.7 

27.0 

20.* 

19.3 

1*.3 

22.2 

1966 

9.1 

11.8 

1«,2 

23.7 

23.8 

26.9 

29,5 

27.5 

26.2 

21.3 

18.3 

12,9 

20.8 

1967 

12.3 

1*.5 

21.9 

25.8 

27,6 

30-1 

29,6 

26.7 

23.3 

20.* 

17.5 

12.2 

21.8 

1968 

11.* 

12.* 

15.9 

23.0 

26.  8 

28. 5 

27,0 

27.7 

23.2 

22,8 

15.9 

13.7 

20.7 

1969 

1*.! 

15.0 

15,9 

31.1 

26.1 

29.9 

30,5 

28.9 

26,3 

21.8 

15.1 

13.9 

22.* 

1970 

10- A 

1**1 

17.* 

25.0 

2*. 5 

28.1 

28,8 

29.* 

25,1 

21.0 

16.2 

16,* 

21.* 

MEAN  11.6  1*.*  18,*  25.*  26.*  28.7  29,*  28.7  25,7  21,7  17,0  13.*  21.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FfB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  20.6  4.3  0  12,5  73.4  70.1  29,5  66.1  26.7  30.5  15.0  2.5  351.2 

1962  T  1.0  19.2  U.7  8,6  12.2     9.1  25.*  53,0  3,3     *.6  28.9  171.0 

1963  T  12.9  25,0  65.9  20.6  129.0  61,*  15,2  122,*  46,5     7,4  18,0  523.7 
196*       .8  15.5  5,9  16.5  37,1     9.4     8,9  30.7  89,9  55,1  16,7  2,0  288.5 

1965  3.6  9.7  *.6  5.6  75,4  65.8  20,1  3.6  90,6  8,1  13.9  32.8  333.6 

1966  30.0  IB. 8  23,7  30.J  132.9  26.6     6,9  123.2  I*. 7  13,7     3.5  2,0  *26.3 

1967  T  8.1  38,6  29.4  T       5.B     8,4  74.2  256,8  6,1     9.9  6.9  444.2 

1968  21.1  23.6  29,9  32.9  B.l     4.3  139,7  84.1  157,2  3,8  19.1  3.6  527.5 

1969  7.9  7.1  1,3  3o,5  7,6  26.2  35,3  *6.2     1.8  16,5  38,6  27,4  246.4 

1970  10.7  21.3  0  12.7  62.5     6.9  13,5  »6.6  81.0  5,8     0  0  251.0 

MEAN  9.5  12.2  13,9  25,0  42.6  35.6  33.3  5Q.5  69,4  18,9  12.9  12.4  356.2 


NORTH  AMERICA  ,45 

MONTERREY  MFXICO  WMD  76393   25  40N  100  1$W   534  M 

NOTES  ON  pAC-F   125 

STATION  PRESSu»E  M? 
YEAR    JAN     FFB     WAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

959.9 

955' 

•5 

952 

,5 

953.3 

953, 

,  i 

953.5 

955.1 

958.0 

955.2 

956,9 

956.6 

955.6 

955.5 

1962 

960.1 

95b. 

.3 

954, 

,3 

955.0 

95.4, 

,0 

952.8 

954,7 

955.0 

95*. 1 

956,3 

959.5 

961,3 

956.0 

1963 

959.6 

95B. 

■  0 

955, 

,4 

952.6 

955, 

,  !• 

952.6 

953.8 

954.8 

955.2 

957,8 

956.9 

960.3 

956.0 

1964 

957.? 

9*5' 

•  1 

954 

,« 

955.1 

954, 

,*> 

955.8 

955.8 

953.7 

954.4 

958,1 

956.3 

957.4 

955.7 

1965 

957.7 

956 

■  i 

955 

,* 

956.2 

V52, 

,9 

953.6 

955,7 

954.6 

954.0 

957,9 

957,6 

958.3 

955.9 

1966 

960.0 

959. 

•  z 

958, 

,9 

954.5 

956, 

,0 

956.4 

958,4 

959.2 

955.9 

957,3 

959.9 

958.8 

957.9 

1967 

960.4 

95b, 

.  1 

056, 

,1 

954.0 

954, 

,B 

954.3 

956,0 

956.5 

955,9 

958,4 

974.1 

966,5 

958.8 

1968 

97(1.7 

980, 

,4 

979, 

,8 

979.4 

979, 

16 

979.4 

980,2 

980.0 

981.1 

981,0 

968,5 

960.5 

977.4 

1969 

958.9 

959, 

,4 

957, 

,9 

952.6 

954, 

,? 

952.2 

953.7 

953.8 

957,9 

958,1 

962,9 

960,0 

956.8 

1970 

963.2 

963, 

3 

956, 

,1 

952.1 

956, 

,4 

954.6 

955,9 

953.1 

955.6 

957,2 

960.8 

960,0 

957.4 

MEAN 

961.6 

960' 

'1 

958, 

,1 

956.5 

957, 

,2 

956.5 

957.9 

957.9 

957,9 

959,9 

961.3 

959.9 

958.7 

TEMPERATURE  Oe 

R  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

12.4 

16, 

,9 

22, 

i  * 

24.0 

27, 

,8 

28.3 

27,6 

27.9 

25,9 

22.4 

17.0 

15.8 

22.4 

1962 

12.8 

22, 

,5 

19, 

,7 

24.7 

26, 

,1 

27.5 

29,7 

29.6 

26,8 

24,2 

19.1 

14.5 

23.1 

1963 

13.1 

16, 

,4 

21, 

,5 

26.  8 

25, 

,4 

2(1.3 

28,5 

29.2 

26.3 

22,7 

19.3 

U.9 

22.5 

196* 

4.8 

14, 

.5 

21, 

iO 

25.6 

26, 

,9 

27.0 

29,2 

30.0 

26.4 

21.6 

19.4 

15.5 

21.8 

1965 

17.0 

15, 

■  J 

18, 

,4 

25.2 

26, 

,3 

27.9 

29,1 

26.9 

27.1 

21.5 

21.0 

16.3 

22.7 

1965 

16.7 

12' 

1 

l", 

,3 

23.9 

2*, 

,6 

25.5 

27,9 

28.1 

26.8 

21,6 

19.1 

15.4 

21.8 

1967 

14.3 

16. 

6 

21, 

,8 

25.  B 

26, 

B 

27.9 

29,3 

26.* 

23.7 

20.8 

18,6 

14,2 

22.2 

1968 

13.1 

]». 

7 

16, 

,9 

22.6 

25, 

B 

27.1 

26,4 

27.1 

2*. 6 

22.9 

17.0 

15.5 

21.1 

1969 

16.7 

16' 

7 

17, 

,0 

23.6 

25, 

1 

27.7 

29,6 

28.0 

25.3 

21,8 

16.5 

16.9 

22.1 

1970 

12.9 

IS' 

4 

1", 

,5 

24.6 

2*. 

iO 

27.1 

27,5 

28.  4 

2*. 7 

21.0 

18,0 

18.8 

21.7 

MEAN     13.4    16.1    19,6    24.7    25.8    27.4    28,4    28.2    25,8    22,1    18.5    15.5     22.1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC     TOTAL 


1961 

10.7 

3.3 

46.3 

20.3 

1.9 

64.9 

40,1 

26.1 

123.9 

57.0 

17,4 

2.3 

414.2 

1962 

3.6 

5.  1 

5.5 

3.9 

10.1 

84.7 

0 

32.4 

234,3 

68,8 

16,8 

12.0 

477.8 

1963 

5.4 

6.4 

47,7 

61.6 

62.5 

43.0 

55,3 

39.2 

242.7 

21.5 

7.2 

25.4 

616.1 

1964 

6.9 

3.6 

11.7 

33.8 

31.1 

10.0 

15,3 

20.4 

245,5 

4,0 

38.9 

10,4 

431.8 

1965 

9.0 

14<2 

11.9 

21.3 

52.9 

35.6 

,4 

50.4 

143,5 

39,5 

24.3 

26,8 

429.8 

1966 

42.1 

4o.  a 

25,9 

48.3 

146,3 

84.5 

,2 

84.5 

155,7 

67,7 

46.9 

2,0 

744.9 

1967 

13.4 

15.2 

45,4 

10. 0 

41.5 

7.8 

61,6 

78.9 

125.1 

70,4 

41.7 

1.1 

512.1 

1968 

25.2 

18.3 

9,4 

41,4 

47.9 

31.0 

112,8 

90.0 

175.3 

115.5 

11.5 

.5 

678.8 

1969 

.7 

6.2 

4,4 

12.6 

40.  W 

93.4 

36,4 

135.1 

138.9 

122.2 

59.0 

10.4 

660.0 

1970 

11.5 

106.4 

.8 

25.1 

20.4 

30.6 

84,7 

19.2 

184.8 

32,7 

0 

3.8 

520.0 

20,9    27.9    45.5    48.6    40,7    57.6   177,0    59.9    26.4     9,5    548.9 


146  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MQRELIA  MEXICO  WMO  76665   19  42N  101  07W  1923  m 

NOTfS  ON  PAGF  125 

STATION  PRESSURE  H* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AU&     SEP     CCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

BIO. 

.8 

Bf'9. 

.9 

809, 

,2 

809, 

,0 

810, 

,0 

809, 

8 

810. 

,8 

811, 

,4 

810, 

,0 

810, 

,9 

809, 

,9 

BIO, 

.5 

810, 

2 

1962 

811. 

.3 

610. 

.3 

808, 

,8 

810. 

■1 

8o9, 

i  B 

809, 

1 

811, 

,0 

810, 

,3 

nil, 

,0 

810, 

,6 

811, 

,1 

811, 

,0 

810, 

.* 

1963 

810. 

.7 

810. 

.1 

809, 

,8 

809. 

,2 

*>10, 

i* 

809, 

* 

810, 

,2 

810, 

,8 

809, 

,1 

810, 

,9 

810, 

,5 

810, 

,8 

810, 

,2 

196* 

810. 

.2 

8*8. 

■I 

BO', 

* 

809, 

,2 

BO9, 

6 

809, 

2 

810, 

,2 

810, 

,3 

«09, 

,3 

BIO, 

,7 

810, 

,7 

810, 

,5 

809, 

,8 

1965 

81&. 

•3 

808. 

.8 

809, 

2 

809, 

,8 

809, 

,0 

809, 

.1 

810, 

,9 

810, 

,3 

809, 

,3 

810, 

,5 

810, 

,9 

810, 

,3 

809, 

,9 

1966 

809. 

.3 

809. 

.* 

809, 

,7 

809, 

,3 

609, 

,s 

809. 

3 

810, 

,9 

810. 

,5 

808, 

,9 

809, 

,7 

810, 

,8 

810, 

,2 

809, 

,8 

19&7 

810. 

■  3 

810. 

•  1 

810, 

,2 

809, 

,7 

809, 

,h 

B09, 

■  I 

810, 

,9 

610. 

,1 

808, 

,* 

810, 

,7 

810, 

,6 

809, 

,8 

810, 

.0 

1968 

810. 

.3 

809. 

7 

809, 

,7 

80*, 

,7 

808, 

,5 

809. 

2 

811, 

,5 

811, 

,2 

809, 

,7 

809, 

,9 

810, 

,1 

BIO, 

,5 

809, 

,6 

1969 

808. 

.8 

80S. 

2 

808, 

,1 

808, 

,7 

809, 

2 

B08. 

1 

8in, 

,5 

807, 

,* 

8Q8, 

,7 

808, 

,9 

810, 

,0 

810, 

iO 

808, 

,9 

1970 

- 

- 

- 

■ 

- 

m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEAN    810.2   809.*   809.3   808.9   809.5   809.2   810,8   blO.3   809,*   810,3   810.5   810.*    809.9 
TEMPERATURE  DEf.  C 
YEAR    JAN     FE8     MA»     APR     «AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

15.* 
1*.5 
16.* 
1*,6 
13.9 

15-5 

16.5 
15.  S 
16.6 
1*.2 

17,* 
18,0 
l«.l 
18.0 
1».0 

19.  B 
18.8 
21.5 

20.1 
20- » 

21.7 
21.1 

20.8 
20.5 
21.2 

19.* 
20.6 
20-3 
19.5 
20-1 

18,9 
19,* 
18,2 
18,7 
1B.1 

18.7 
19.1 
18.6 
18.7 
17.7 

18,8 
18.2 
18.3 
1«.5 
18.5 

17,8 
18.5 
17.0 
16.* 
16,5 

16.1 
16.1 
15.7 
15.3 
16.6 

U.7 
15.* 
1*.9 
H.l 
15.2 

17.9 
18.0 
18.0 
17.6 
17.5 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1*.6 
13.6 
15.2 
15.0 

15.2 

16,2 

14.7 
17.* 

17.1 
18,5 
17.1 
19,6 

18.0 
20.2 

2o.l 
20.5 

20.* 
21.0 
21.2 
21.7 

20.2 
20.* 
19.8 
22.3 

18,7 
19,2 
18,1 
19,7 

18.9 
18.7 
18.5 
19.1 

18.3 
18.1 
18.5 
19.2 

17.1 
17,3 
22.* 
18.9 

16.* 
16.1 
16.1 
16.9 

13.  S 
15.2 

1*.9 
15.1 

17.* 
17.9 
18.1 
18. 8 

MEAN 
CLINO 

1*.8 
13.5 

IS. 8 
15.9 

l«.l 

18,0 

19.9 

19.7 

21.1 
20.7 

20.3 
19.9 

18,8 
18.5 

18.7 
IB.* 

18.5 
18.2 

18,0 
17,* 

16.1 
15.6 

1*.8 
14.5 

17.9 
17.5 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAM 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

19.8 

0 

0 
19.* 
10.5 

2.5 

0 

T 

0 

*3.B 

5.1 
0 

7,3 
13,2 

T 

.2 

*.B 

T 

1.7 

1*.0 

26,0 
22.3 

**.* 
33.6 
69,9 

1*0.5 
11*. 5 
198.5 
2*5.7 
16*. 7 

155.0 
167.9 

226.* 
131.1 

192.8 

72.7 
125.* 
190.8 
1*5.3 
309.9 

81.4 
208.8 
108.8 
153.0 
117,6 

2*.i 
*1.9 
98.0 
78.6 
BO. 3 

37.<, 

3.0 

1*,6 

13.1 

6.8 

1.5 
10.9 
15.3 
22.6 

0 

566.2 
699.5 
907.1 
857.3 
1010.3 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

18.1 

85.7 

T 
6.0 

11.9 

.1 
16.6 

T 

26,0 
7,6 

T 
0 

**■* 
7.3 

17.2 
2.0 

lll.b 
35.5 

70, B 
10. 0 

135.1 

115.0 

179.2 

58.3 

195,9 
158,* 
207,7 
108,8 

2*1.6 
125.5 
169.8 
116. B 

176,5 
210.1 
126.8 
168.* 

66,5 

70.6 
25.0 
33.6 

20.9 

10.0 

T 
T 

13.2 

U.O 

8.1 
6.0 

1061.9 
836.8 
B21.2 
509.9 

MEAN 
CLINO 

17.7 
13 

8.3 
6 

6,6 

7 

10.2 
15 

*7.* 
*2 

150.2 
135 

171,6 
171 

166.* 
153 

150,2 
13* 

57,6 
59 

11.8 
19 

9,8 
9 

807.8 
763 

NORTH  AMERICA 


DAXACA 

NOTES  ON  PAGE  125 


MEXICO 


WMG  76775   17  04N   96  43W  1563  M 


STATION  PRESSu'E  M* 

YEAR    JAN     FPU 

1961 
1962 

1963 
196* 
l9b5 


1906 
1967 
196B 
1969 

1970 


345.5       d13.7       844,4       S'x.,9       Hi,".. 3       844.2       846,1       8*5. 4       844,6      845,9      846.4       845,6         844.3 


844.5       844.6       844,9      84$, 9       844,7       844.6       846,2       845.8       845,5       845,2       846,9       845.3 
645.*       845.6       845,4       e45.1       845,1       844.1       846,3      845.9       844,2       845,9      846.6       845.2 


845.3 
845.4 


TEMPERATURE  ngr,  f 
YEAR    JAN     FES 


APR 


1961 

- 

„ 

. 

. 

- 

„ 

, 

• 

. 

, 

. 

- 

_ 

1962 

17. n 

19.3 

21.7 

21.5 

22.2 

21.7 

21.* 

21.3 

20.5 

20.0  , 

18.3 

18.5 

20.3 

1963 

18.9 

18.4 

21.9 

23.1 

22.3 

22.0 

20.1 

20.6 

19,9 

19.4 

18.8 

16.8 

20.2 

1964 

17.4 

19.6 

22.1 

22.9 

22.4 

20.6 

20.5 

21.2 

20.4 

19.3 

19.0 

18.1 

20.3 

1965 

17.4 

18.9 

21,2 

23.0 

23.5 

21.6 

20.8 

20.6 

21,3 

19.4 

18.9 

18.5 

20.4 

1966 

17.7 

19-9 

21,4 

22.6 

22.6 

20.3 

21.3 

21.2 

20,2 

19,8 

16.7 

17.0 

20.0 

1967 

17.8 

18.5 

20.5 

21.6 

23.1 

21.5 

21.5 

21.2 

20.5 

19.4 

18.1 

18.4 

20.2 

1968 

- 

_ 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

. 

1969 

18.9 

?1.5 

2?,  2 

23,6 

23.4 

23.1 

21.4 

20.1 

20,9 

20.4 

18.7 

1B.1 

21.0 

1970 

18.3 

18. 5 

21.8 

23.9 

21.8 

20.9 

19.8 

20.6 

19.7 

19,9 

16.3 

17.0 

19.9 

21.5    22.8 


21.3    20,9    20.9    20,4    19,7    18,1 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


0 
25.3 
13.2 

1.0 

4.0 


1-2 

2-0 
2.2 

T 

8-7 

0 

10.1 

T 
1.0 

2.7 


.6 

.6 

T 
1.0 

24,9 

10,6 
17,0 
20,6 


41.9 
12.5 
7.0 
2.5 

11.2 
27.8 
14.3 
9.1 
10.6 


79.5 

62.9 

107,5 

24,0 

44.3 
40, H 
53.1 
42.0 
95,4 


159.6 
118.0 
130.1 
217.3 

121.5 
138.8 
224.3 

98.7 
102.9 


49,5 
195,1 
72,6 
52,8 

51.8 
28,2 
26.1 

111.9 
128,5 


140.2 
102.5 
42.9 
169.8 

62.0 

90.0 

46.7 

347.5 

207.1 


SEP 


117.7 

126,0 
104.7 
44,8 

105.5 
46,9 
84.1 
34,8 

121.6 


26,3 

33.7 
16.0 
39.7 

128,6 

101,9 

59,7 

13,9 

40.0 


DEC 


.4  3,7 

T  0 

6.0  T 

T  1.0 


7,5         13.7        55,2       13H         71.7      120. 


78,6         46,2 


3.2 
12.0 
35.3 

6,0 
17.9 

8.1 


0 

4.0 

3.9 

0 


620.6 
653.3 
489.0 
553.1 

561.7 
501.0 
601.9 
699.7 
728.0 


1.3        54Q.8 
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PIEDRAS  NEGRAS  MfXlCH  HMD  762*3  28  42N  100  32W  220  M 
NOTES  ON  PAGE  125 

STATION  PRESSUBE  M* 

YEAR  JAN     FFB  MAP  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  993-1   9*7.1  982,5  9«2.6  9B2.5  982.3  98*. 3  985,6  <>82.9  986, S  987.9  987,8  985.4 

1962  992.1   9*4.0  984,7  985,0  983,9  982.9  98*. 7  982.1  086,0  587,7  991.1  993.7  986.5 

1963  992. R   99Q.6  986.9  983.5  986,3  983.0  9B4.8  985. 4  986,3  989,0  989,4  99*. 7  987.7 
196*  990.P   9«B'2  985,7  983,!  96*. B  983.9  984,8  983.7  985,5  990.7  989.6  990,3  986.8 

1965  991.3   9R9.1  98R.6  985.2  983. 4  983.2  9B5.8  985.4  984.4  989,8  989.3  990,1  987.1 

1966  992.0   99Q.4  989,6  986.9  985.0  984. B  9B5.4  985.2  985,7  990.7  991.1  992,9  988.3 

1967  -.---„»----- 

1968  _.-,-.------ 

19(,9  .,-.-„■--«.-- 

1970  .,---.------ 

MEAN  993.0      9«B.2  986,3  984.*  98*. 3  9R3.4  985,0  984.6  985.1  989,1  989.7  991,6  987.0 

SEA   LEVEL    PRESSURE    MP 

YEAR  JAN            FEB  MAP  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1014.2    \01B.1  101*,*  1012.3  1011,7  1011.0  1013,4  1015.3  1012,0  1016.7  1019.2  1019.8  101*. 7 

1962  1023.6    1015.0  1015,6  1012.2  1010.7  1009.5  1011,2  1010.8  1012.7  101*. 9  1019.*  1022.6  101*. 9 

1963  1021.1     1019.0  101*. 6  1010.3  1013.2  1009.2  1011,1  1011. B  1013,2  1017,1  1017.7  10?*. 2  1015.2 
196*  1020.0    1017.3  101*,0  10l0.3  1"11.7  1010.7  1011.5  1010.5  1012.6  1018.6  1017.9  1018.8  101*. 5 

1965  1020.3    1U18.0  101*. »  1012.5  1010.3  1010.7  1012,6  1012,1  1011.2  1017,6  1017.2  1018.7  101*. 8 

1966  1021.2    1019.1  1017,4  10U.3  1012.7  1012.8  1011.3  1011. 7  1012.5  1015,5  1018.9  1019.3  1015.3 

1967  1021.3    1019.9  1017,*  loU.3  1 0 1 1 ,  1  1009.6  1012,7  101*. I  1014.1  1017.0  1018.9  1018.0  1015.5 

1968  1022.5    1021.3  1018,8  loU.O  1009,9  1010.1  101*. 5  1013.6  1013,5  101*, 8  1017.1  1020.0  1015.8 

1969  1017.2    1016.3  101". 9  1017.6  lull. 6  1008.2  1010,7  1009.7  1013.*  1013,9  1020.9  1017.0  101*. 6 

1970  1022.0    1021.0  1013,5  1010.3  101*. 8  1013.*  1013,3  10U.0  1013,1  1015,3  1020.2  1017.9  1015.5 

MEAN  1020.3    1018.9  1015,9  1012.2  1011.B  1010.5  1012,2  1012.1  1012,8  1016,1  1018.7  1019.6  1015.1 

TEMPERATURE    DER    t 

YEAR  JAM            FEB  MA«  APR  M4Y  JUN  JUL  AUG  5EB  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  9.0         1J.7  l".'  21.6  26.5  28.7  29.0  28.8  27, P  21.9  1*.4  12.3  21.0 

1962  i.2         IB. 3  16,9  22. I  27.5  29.1  31.6  31.2  28.2  25,4  17.2  11.2  22.3 

1963  8.6         12.6  20,0  25.2  26.0  29.8  30,1  31.6  27,9  23,6  17,0  8,2  21.7 
196*  10.5          11.3  17,9  2*.«  26.1  29.9  31,3  30.*  26.8  19,9  17.2  11,3  21.* 

1965  9.8         1J.2  1*,9  23.7  25.1  29.0  30.5  30.0  27.8  20.7  18.8  13.9  21.5 

1966  8.3         10.7  17,1  22.7  2*. 5  27.5  31.6  29.0  26.2  22,0  17.7  U,7  20.8 

1967  11.5          13.1  21,7  25.3  27.4  30.3  31.1  29.1  25.4  21.*  16.8  H.6  22.1 

1968  11.3         11.7  15,9  2!. 5  26.0  29.*  29.6  31.6  26.7  23.3  16.2  13.9  21.* 

1969  13.6          15.*  15,9  23,9  25,4  30.0  33.1  32.4  26.7  21,5  15.6  14.4  22.3 

1970  9.6          15.0  17,6  24,2  25.4  ?6.3  30,5  30.8  26,8  20,7  14.8  15.2  21.4 

MEAN  10.0         13.5  17,7  23,5  2&.u  29.0  3n,8  3o.5  27,0  22.0  16.6  12,4  21.6 
PRECIPITATION    MM 

YEAR  JAN            FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AU&  5EP  OCT  NOV  OEC  TOTAL 


1961 

37.5 

23-1 

1.8 

41.8 

28.7 

23.8 

5*, 6 

*.5 

3.4 

63.9 

10.6 

7.6 

301.3 

1962 

1.* 

8.3 

8,3 

59.3 

5.5 

105.9 

,9 

19,5 

44.3 

3.1 

17.5 

13.0 

287.0 

1963 

1.5 

63.9 

1.0 

100.1 

75.6 

20.1 

30,9 

T 

59,2 

1*6,8 

27.9 

19,6 

5*6.6 

196* 

11.7 

16.0 

32,8 

18.0 

123.7 

9.9 

20,9 

58.8 

305.2 

40.  * 

1.* 

8,9 

6*8.1 

1965 

13.6 

14.2 

14.0 

33.6 

175,6 

7.* 

132.7 

86.7 

82,6 

7.0 

21.8 

74.* 

663.6 

1966 

2*.* 

34.) 

39,2 

29.7 

86,6 

6.6 

,2 

3.* 

T 

2,0 

11.2 

T 

237.* 

1967 

1 

13 

*9 

19 

T 

5* 

21 

32 

87 

62 

3* 

15 

387 

1968 

51 

73 

29 

68 

162 

28 

26 

2 

174 

5* 

43 

T 

710 

1969 

10.0 

32.0 

7,0 

179.0 

1*0.0 

21.0 

33,0 

77.* 

32,9 

216,0 

59.0 

8.0 

815.3 

1970 

41.0 

*9.0 

21.0 

2.0 

155.0 

3*.0 

22,0 

21.4 

198,0 

T 

T 

3.0 

5*6.* 

20. S         55.1         95.3         31.1         3*. 2         3o.6         98,7         59,6         22.6         15. 0        51*. 5 
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PRH&RESQ                                                                                                   MExICP                                         WHO  76593  21    17N       89    *0W  14    M 
NOTES    ON    PAGF      125 

STATION    PRFSSu°E    MP 

YEAR         JAN            FFB            MA°            APR            »AV            J  UN  JUL  AUG            SEP  OCT            NOV            DEC  MEAN 

1961  1017. B    1015*6    101?. 1     1012.5    1013,1     1014.6  1015,1  10U.8  H14.4  1013.1  1013.6  1015.6  101*.* 

1962  101P.3    101*. 1    1012.3    10U.3    101*. 1    1012.2  1013.6  1012.0  1010,6  1011,5  1013,9  1015.6  1013.5 

1963  1014.2    '014.0    1113.0    10U.I    1012,*    1010.5  1012,6  1012.1  1009.2  1012.7  1013.1  1016.0  1012.6 

1964  1014.9    1011.6    1011.3    10l0.*    1010."    1011.3  1012,*  1011.9  1010,*  1012.*  1013.7  10l*.l  1012.1 

1965  1015.*    1012.1    101?.*    10U.T    1011,*    1011.*  1013,8  1012.8  1010,1  1012,2  101*. 2  101*. 3  1012.7 

1966  101*.)     1013.8    101*.  5    10U.2    1011.1     1011.5  1012,0  1012,5  1010,8  1C13.8  101*. 3  1012.9  1012.7 

1967  1013.8    1013.6    1012,8    10U.2    1010,4    1008.9  1012,3  1010.6  1010,3  1009,9  1012.3  101*. 2  1011.7 
196B       101*.*    1012.*    1013,2    1009.7    1007.3    1008.3  1012,3  1011.5  1108,3  1009,1  1011.5  1012.8  1010.9 

1969  1010.*    1019.*    1009,6    1007.2    1D06.B    1005.9  1010,3  1007.5  1007,5  1006,*  1012.0  1011,6  100B.7 

1970  1012.7    101*. 7    100". 6    1007.9    1009.5    1010-2  1010,8  1008.8  HoS.4  1008,3  1013.1  1012.*  1010.5 

MEAN       101*. 6    1013.1    1012,0    lOlO.T    1010.7    1010.5  1012,5  1011,5  1010.0  1010,9  1013.2  10l*.0  1012.0 
TEMPERATURE    OgG    C 

YEAR         JAN           FFB           MAR           APR           MAY           JUN  JUL  AUG           SEP  OCT           NOV           DEC  MEAN 


1961 

22.6 

?3.9 

26.0 

26.2 

27.1 

27.1 

26.6 

26.9 

27.3 

26,2 

25.7 

2*.l 

25.6 

1962 

22.* 

?*.  8 

2*. 9 

25.6 

25.  H 

26.9 

27,2 

27.6 

27.3 

27.1 

2*.0 

22.6 

25.5 

1963 

23.* 

22.3 

25.8 

25.9 

25.9 

27.3 

27,0 

27.9 

27.* 

26.6 

25.0 

22.* 

25.6 

196* 

22.7 

?3-5 

26,6 

27.6 

27.1 

27.3 

26,8 

26.8 

26.7 

25,5 

25.2 

2*. 5 

25.9 

1965 

23.* 

2*.  3 

2*. 9 

26.0 

26.3 

26.3 

26,5 

26.* 

27.1 

26.3 

25.2 

23.7 

25.5 

1966 

22.0 

23.8 

23,8 

26.5 

26. B 

27.* 

27,* 

27.* 

26,9 

25.6 

2*.* 

22.5 

25.* 

1967 

23.* 

23.0 

2*. 6 

25.8 

27.0 

27.* 

27,* 

27.2 

27,* 

26,* 

2*. 5 

2*. 6 

25.7 

1968 

22.7 

?1.8 

23.2 

26.0 

27.3 

27.8 

26,9 

27.0 

27,0 

26,5 

2*. 2 

23.6 

25.3 

1969 

23.1 

23. 1 

23.6 

26.7 

27.3 

27.8 

27,8 

27.3 

26,8 

26.8 

2*. 2 

23,3 

25.7 

1970 

21.9 

21,5 

2*. 5 

28.0 

26.8 

28.1 

27,3 

27.* 

27,0 

27.1 

23.5 

23.6 

25.6 

2*. 8         26.*         26,7         27.3         27,1         27.2         27,1         26,*         2*. 6         23.5 


PRECIPITATION    MM 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

10.1 

31.9 

6,2 

T 

T 

26.9 

19,7 

*5.2 

129,6 

96.2 

2*.* 

9.9 

400.0 

1962 

3.5 

T 

T 

2.2 

36.2 

28.8 

T 

10.0 

6.2 

5,7 

10.0 

T 

102.6 

1963 

T 

T 

T 

T 

T 

29.* 

**.l 

1*.9 

98,8 

1.7 

28.1 

23.9 

2*0.9 

196* 

37.* 

6.2 

T 

T 

3.2 

5.7 

1*,6 

10. 0 

62,0 

60,9 

11.0 

22.0 

233.0 

1965 

T 

«2.3 

T 

T 

1.* 

88.1 

39,8 

26.0 

56,6 

198.3 

T 

125.2 

587.7 

1966 

5.0 

>*.7 

3,2 

6.2 

82.7 

6*.0 

62,6 

28.7 

11*. 1 

11.5 

T 

5.9 

408.6 

1967 

11.5 

19.2 

T 

25.* 

1. 1 

T 

26,7 

*2.6 

21*. 8 

158.2 

29.5 

13.* 

5*3.5 

1968 

12.2 

T 

T 

T 

31.6 

20.0 

23,9 

30.1 

6,5 

T 

*.& 

6.2 

135.1 

1969 

6.9 

5>* 

*,8 

38.5 

2*. 2 

69.6 

73,* 

173.6 

*7.1 

31.2 

T 

T 

*7*,7 

1970 

25.0 

T 

?,2 

T 

T 

*3.e 

59,2 

*9.0 

9.0 

16.2 

T 

T 

20*.* 

1,6  7.2         18.2         37.6         36,*         *3,0        7*. 5         58,0         10.8         2o,7         333.1 
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PUEBLA  MfXlCO  WMO  76685   19  02N   98  U«  2150  M 

NOTES  ON  PAOE  125 

STATION  PRESSu»E  M* 
YEAR    JAN     EPS     MA'     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  791.9  7«0>7  790.1  7'0«3  791,5  790.8  792,1  792.6  790.6  790,9  790.8  T*l.b  791.2 

1962  792.4  7RB.1  790,6  79l,7  791,*  79Q.9  792.8  792.4  791,4  791,7  792,2  792,6  791.3 

1963  792.1  7«1.4  791, J  7'M  792,4  791.4  792,0  792.6  791,1  792,5  792.1  792,2  791.9 

1964  791.6  789.8  790, »  79l,J  791,8  791.2  792,0  792,3  791,6  792,3  792.5  792,3  791.6 

1965  792.0  790.0  790,8  79l,5  790.9  790.9  792,2  791,9  791,0  791,8  792.4  791,6  791.4 

1966  »"■       -••■i       ■'•»•»• 

1967  -•.,-.-■„■....».- 

1968  -.---.-.--.- 

1969  ............ 

1970  787.3   7"7.9   785,6   786.6   787,5   788.0   788,1   787,2   786.5   786.8   785.4   787.8    787.1 

MEAN    791.2   7«9.7   789,9   790,4   790,9   790.3   791,5   791.S   790.4   791,0   790.9   791,4    790.8 

TEMPERATURE  DE«  e 
YEAR    JAN     FPB     MAR     A?R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

14.3 
13.9 
15.1 
14,2 
13.5 

15.3 
17-1 
14.9 
16.5 
14.8 

17,6 
19,0 
19. t 
17,3 
17,9 

20.3 

18. 3 

20. J 
20.3 
19.1 

20.4 
19.6 
19.5 
19.2 
19.7 

18.8 
19.9 
18.9 
17.8 
18.6 

17,7 
18,5 
17.4 
17.6 
17.7 

18,4 
18.9 
18.0 
18.0 
17.0 

17.4 
18.3 
17.5 
17.8 
17.7 

16,7 
17.8 
16.2 
15,9 
16.0 

15.8 
14.7 
14.9 
15.6 
16.0 

U.4 
15.1 
14.2 
13.5 
U.7 

17.3 
17.6 
17.2 
17.0 
16.9 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

13.8 

12.7 

13.0 
13-9 

17,2 
iTtl 

18.3 
20.8 

19.4 
1».2 

18.3 
18.3 

17,7 
17.4 

17,5 
18.1 

16.6 
16,9 

16.8 
17.2 

14.8 
13.3 

U.2 
13.7 

16.7 
16.6 

MEAN 

14.0 

13.4 

17.9 

19.7 

19.6 

18.7 

17.7 

18.0 

16.1 

16.7 

15.0 

14.3 

17.0 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

17.6 

0 

0 

3.3 
16.3 

T 
0 
0 
0 
9.6 

7.9 

T 

»,0 

0 

2,7 

13.4 
53.* 
7.0 
23.4 
35.1 

33.9 
92.5 

76.3 

138.  8 

89.9 

119.5 
121.6 
133.6 
203.7 
88.1 

147,0 
55,4 
198,* 
107,9 
107,7 

71.9 
107.3 
191.0 
163.3 
294.8 

156, 0 
128,7 
95,2 
194.2 

116.8 

54.8 
92.5 

111.7 

13.7 

106,7 

43.5 
38.6 
9.9 
16.9 
51.8 

e.e 

9.9 

0 

T 
10.1 

674.3 
701.9 
831.3 
865.2 
929.6 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1.1 

T 

0 
1.3 

11.9 

0 

♦9.1 

2.0 

65.3 

44.0 

189.7 
216.4 

212.1 

127.7 
117.3 

103,8 
171,5 

127,7 
35,9 

3.3 
1.1 

2.3 

0 

696.3 
801.6 

MEAN 

5.5 

1.6 

4,4 

26.5 

77.? 

153.2 

120,5 

153.3 

138.0 

77,6 

23.6 

4.4 

785.8 
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SALINA  CRUZ 
NOTES  ON  PAGF  125 


WMO  76833   16  12N   95  12W 


STATION  PRESSu'E  M* 


1008,4  1008,5  1007,2  1007,4  1008.7  1009,4 

lOOti',2    lOOe.7  1007,2  1007.3  1008,*  1008,1  1007,5  1008,1  1009,5  1010.2 

100«,2  1007.3  1U07.6  1007.2  1008,0  1007.5  1O06.7  1008,4  1009,2  1001,0 

1000.8  1000.7  1000,7  1000.7  1000,8  1000.8  1O00.7  1000,9  1000,8  1000,9 

1000.9  1000.8  1000,6  1000.8  1000,8  1000.8  1000,7  1000.9  1000.9  1000.9 


1009.3  1007.6  1007.1  1007.2  1007-4 

'009.0 

'010. 1 

looo.e 

1000-8 


JAN     Ffb     MAP     APR     MAY     JON     JUL     AUG     SEP     DCT     NOV     DEC 

1010. 
1011  . 
1002. 
1001. 
1001. 

1000.9  1000.8  1000,9  1000.7  1000,6  1000.7  1000,8  1000.8  1000,8  1000,8  1001,0  1001,0 

1001.O  1001. 0  1001.0  1000.8  1000,8  1000.7  1000,9  1000.8  1000,7  1000,8  1000,9  1000.8 

1001. 0  1001.0  1001,1  1000.8  1007,5  1007.9  1000,9  1000.9  1000,7  1000,8  1010,0  1009,9 

1000.9  10O0.8  1000,9  1000.7  1000.7  1000.6  1000,8  1000.7  1000,7  1000.7  1000.9  1000,9 

1001.0  '010.7  1007,9  1007.6  100».5  1008.2  100". 4  1007.7  1007,6  1007,4  1010.7  1009,4 

1004.4  1003.8  1003.5  100*. 2  100*. 2  1003, 8  1003.7  10Q3.3  1003,6  1005.3  100*. 4 


YtAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


MEAN   1003.2 


TEMPERATURE  DfcC  £ 
YEAR    JAN     FF8 


MAR 


APR 


MAY 


J  UN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


MEAN 

1008.7 
1008.6 
1007.0 
1000.8 
1000.8 

1000.8 
1000.9 
1003.5 
1000.8 
1007.9 

1003.9 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

25.0 
24.6 
26.1 
25.) 
25.8 

25.5 
?6>8 
75.3 
76.0 
?5.9 

27,5 
27,4 
28,3 
27,8 
26,8 

28 
28 
29 
29 
29 

9 
0 
1 
3 
3 

30,2 
29.8 
30.8 
29,8 
30,* 

28.9 
28.4 
29.5 
28.5 
28.2 

28,9 
29,3 
28,7 
28,4 
29,8 

30.1 
29.6 
29.8 
28.8 
29.* 

28.6 
28,9 
28.5 
28.2 
29,6 

28,4 
26,1 
25.6 
27.2 
27.4 

25.8 
26.7 
27.0 
27.6 
28.1 

26.3 
26.2 
25.0 
26.4 
24.4 

27.8 
27.8 
27.8 
27.8 
27.9 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

25.5 
25.0 
25.9 
26.3 
25.8 

26.1 
?5.2 
25.0 
?7.3 
25.2 

26,9 
27,9 

25.6 
27.1 
27.0 

28 
29 
28 
30 
28 

0 
I 

0 
8 
9 

29,8 
29.7 
28,9 
30.5 
29.1 

29.6 
28.3 
28.6 
29.9 
29.4 

29,6 
30,0 
29,5 
29.4 
29.2 

29.3 
29.5 
29.* 
27.2 
28.5 

28,4 
27,5 
28,6 
28.0 
27,2 

27.5 

27,6 
28,7 
28.3 
28.1 

26.3 
26.9 
27.2 

27.4 
25.4 

24.8 
26.6 
26.3 
26.5 
27.2 

27.7 
27.8 
27.6 
28.2 
27.6 

MEAN 
CLIND 

25.5 
25.4 

25.8 
25.7 

27.2 

26.7 

26 
28 

9 
2 

29," 
29.2 

28.9 
28.0 

29.3 

28,5 

29.2 

28.* 

28,4 
27,* 

27.7 
26,5 

26.8 
26.5 

26.0 
27.2 

27.6 
27.2 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

EFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

T 
T 
T 
T 
T 

13.0 

T 
10.2 

T 

T 

T 
T 
T 
7.0 

T 

T 

2 

18.8 

T 
20.5 

T 

8.2 

1*0.0 
*02.8 
95.3 
2**.0 
285.3 

117,* 
17*.* 
11*.* 
161.5 

T 

108.6 
239.2 
106.7 
157.5 
133.6 

125.5 
133.2 
178,4 
186,3 

100.6 

2.0 
140.3 

T 

3.0 
172.8 

360.5 

T 

52.7 

.5 

T 
T 
2.5 

T 

886.3 
1091.1 
578.2 
761.8 
700.5 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

T 
T 
T 
T 
2.* 

T 

7.* 

8.4 

T 

2.3 

T 
12.0 
T 
8,4 

T 

0 

81.8 

T 

166,4 

T 

37.4 

91.0 
379.4 
193.0 
663.5 
1*7.9 

5*,0 

29,6 

133.8 

297.2 

166,3 

238.1 
155.7 
235.9 

790.2 
27o.6 

150,7 
*11,2 
156,7 
*22.1 
953,4 

149.3 

43.2 

16,8 

119.9 

100.2 

28.0 
1.0 

T 
54.7 

T 

797.9 
1039.5 

911.0 
2356.0 
1680.5 

MEAN 
CLINQ 

.2 

* 

4.1 
3 

2.7 

1 

3 

6 

33.3 

56 

26*. 2 
266 

12*. 9 
166 

2*3.6 
153 

281.8 
?46 

74,8 
94 

41.3 

8,7 
2 

1080.3 
1003 

152 
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MEXICO 


WHO  76390   25  26N  101  OQW  1609  H 


STATION  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN  FF8 

1961  8*9.0  846-9 

1962  «*9.0  8*6.1 

1963  8*7.3  8*7.6 
196*  8*7.*  8*4-7 

1965  8*8.6  8*5.1 

1966  8*7.0  8*7.2 

1967  8*7.6  8*7.3 

1968  8*8.*  8*7.0 

1969  8*6.3  8*5.2 

1970  8*6.9  8*8.3 

MEAN  8*7.8  8*6-5 
TEMPERATURE  DeG  C 

YEAR  JAN  F-F& 


OCT 


DEC 


8** 

S 

8*5 

1 

8*7 

1 

8*7 

3 

8*8 

8 

8*9 

7 

6*7 

0 

8*8 

9 

8*7 

3 

8*7 

2 

8*7 

* 

8*5 

1 

8*7 

3 

8*6 

7 

8*6 

1 

8*8 

6 

8*9 

0 

8*7 

B 

8*8 

7 

8*9 

0 

8*9 

2 

8*7 

7 

8*6 

* 

8*5 

8 

8*7 

9 

8*5 

9 

8*7 

7 

8*8 

6 

8*8 

* 

8*9 

7 

8*8 

2 

8*9 

2 

fl*7 

7 

8*5 

3 

8*5 

0 

8*6 

6 

8*6 

9 

8*7 

9 

8*7 

a 

8*7 

6 

852 

9 

8*9 

1 

8*7 

6 

8*7 

* 

8*6 

0 

8*6 

5 

8*5 

* 

8*6 

5 

8*8 

B 

8*8 

1 

6*7 

1 

850 

0 

8*9 

* 

8*7 

9 

8*7 

5 

8*8 

6 

8*7 

3 

8<,9 

* 

8*7 

3 

8*6 

6 

8*7 

2 

8*7 

3 

8*8 

1 

8*9 

0 

8*6 

6 

8*7 

6 

8*6 

6 

8*5 

2 

8*5 

9 

8*5 

3 

8*8 

1 

8*8 

5 

8*7 

3 

8*9 

1 

8*9 

0 

8*7 

1 

8*7 

3 

8*6 

3 

6*6 

I 

8** 

6 

8*6 

1 

8*9 

8 

8*9 

0 

8*8 

a 

8*8 

3 

8*7 

9 

8*8 

0 

8*7 

5 

8*5 

1 

e** 

7 

H*5 

5 

8*5 

1 

8*7 

B 

8*6 

1 

8*7 

5 

8*6 

3 

8*8 

9 

8*6 

3 

8*6 

2 

8*3 

B 

8** 

* 

8*7 

8 

8*7 

L 

850 

1 

8*7 

5 

8*7 

2 

8*7 

1 

8*9 

1 

8*7 

6 

8*7 

3 

8*5,8   6*5.7   8<,6,7   8*6.*   8*8,*   8*8.2   8*7,6   8*8,9   8*8.7   8*7,7    8*7.* 


APR 


-AY 


1961 

8.8 

12.9 

17,9 

19.6 

23.0 

22.3 

21.2 

21.0 

20,2 

17.5 

13.7 

13.7 

17.7 

1962 

10.6 

17.3 

15,8 

18.9 

22.0 

23.0 

2*. 5 

23.* 

20.7 

19,5 

1*.* 

11.2 

18.* 

1963 

12.0 

12-2 

1«.0 

22.9 

20.8 

22.8 

23,3 

23.1 

19.2 

16,2 

1*.* 

9.7 

17.9 

196* 

11.2 

11-3 

17.1 

21.9 

21. 6 

22.* 

22,8 

23.5 

20,1 

16,3 

15.* 

13.0 

18.1 

1965 

12.9 

11.9 

15,3 

21.* 

23.3 

22.5 

22,* 

21.3 

21.0 

16,0 

16.0 

12.9 

18.1 

1966 

8.6 

10<9 

1*.2 

19.7 

19.9 

21.0 

22,3 

22.0 

20,6 

16.3 

15.0 

U.* 

16.8 

1967 

10.8 

12.7 

17,6 

21.9 

22.6 

23.3 

23,3 

20.5 

18,0 

15,5 

1*.6 

1*,0 

17.9 

1968 

11.7 

11.* 

13.5 

19.6 

22.3 

22.3 

21,0 

21.6 

19.1 

18,9 

15.9 

1*.0 

17.6 

1969 

13.8 

13.9 

13,7 

20.6 

20,8 

23.9 

2*,* 

.  22.' 

20,2 

19.1 

13.5 

13.1 

18.3 

1970 

9.9 

11.9 

15,7 

21.5 

19,3 

22.1 

21,9 

23.0 

19,7 

17,9 

l*.o 

16.0 

17.7 

15,*    20.8    21,6 


22,7    22.2    19,9    17,3    1*,7    12,9 


PRECIPITATION  MM 


FFB 


SEP 


DEC 


1961 

15.6 

T 

6 

0 

2.2 

*«* 

50.* 

111.2 

36.3 

9.5 

13.9 

7.2 

.2 

256.9 

1962 

1.0 

3-5 

5 

8.5 

7.2 

28.6 

10.8 

2*. 7 

29.6 

33.9 

*,5 

26.0 

180.8 

1963 

T 

T 

T 

5.1 

70,9 

*2.* 

5,6 

18.* 

*0,6 

27,6 

13.8 

23.8 

2*8.2 

196* 

11. 0 

6.5 

T 

2.? 

*2.6 

22.1 

15,* 

56.* 

100.5 

8,0 

25.8 

12.1 

309.7 

1963 

2.8 

9-9 

* 

6.0 

l».l 

56.8 

**.3 

92.0 

39.6 

29,* 

17.* 

27.1 

283.8 

1966 

52.6 

10-2 

6 

6 

21.3 

56.9 

27.3 

71,5 

85.* 

36,8 

30,9 

0 

10.* 

*11.9 

1967 

6.3 

l*-0 

60 

1 

37.7 

,* 

17.8 

9.7 

39.9 

195.7 

39,0 

1.0 

*.5 

*26.1 

1968 

20.3 

17.9 

19 

3 

27.8 

17.7 

26.8 

60.0 

70.0 

61.0 

1.5 

10.9 

5.0 

338.* 

1969 

*.l 

T 

0 

2.8 

1.8 

53.5 

37,0 

*2.5 

22.5 

6,0 

*1.9 

2*. 8 

236.9 

1970 

22.6 

23.1 

T 

T 

17.1 

36.1 

28,0 

*5,0 

51,7 

3.2 

T 

0 

228.8 

9.3    U.*    23,7 


39,*    *5.1    39,0 


19.3 


12.3    13.*    292.2 


NORTH  AMERICA  153 

TAMP1C0  MEXICO                                         WMO  765*8  22    12N  97    5lW  18    M 
NOTES    ON    PAGF     125 

STATION    PRESSURE    M* 

YEAR         JAN           FFB           MAR           APR           MA*  JUN           JUL           AUG           SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1019.2    10H.6    1010.2    10H.2    1010.6  1010.4    1013.1     1018.0    1010,0  1013.5  1013.7  10U.3  1013.2 

1962  1018-*    1J11.0    1011.2    1012.2    1011.6  1009.3    1013.0    1011.*    1010.4  1012.5  1014.6  1016.9  1012.7 

1963  1016.2    10)5.3    1012,7    1006.6    1009.2  1006.3    1008,4    1008.5    1007.2  1011.6  1011.3  1015.6  1010.7 

1964  1013.2    1012.7    1008.5    1005.5    1007,2  1010.5    1008,2    1007.3    1006,6  1011.7  1011.3  1012.2  1009.6 

1965  1013.2    1012.9    1012.5    1010.2    1009,1  1009.2    1009,7    1011.8    1009,5  1011.1  1014.1  1014.9  1011.5 

1966  1016.5    1UU.9    1014,8    1009,8    1010.9  1011.0    1010,5    1011.0    1010,3  1010,9  1016.4  1015.5  1012.7 

1967  1017.3    1015.6    1013,9    1010.8    1010.3  1009.4    1013,4    1012.2    1012,0  1C14.3  1014.2  1013.3  1013.1 

1968  1017.6    1016.4    1015.6    10U.3    1008.6  1019.1     1013.9    1013.3    1010."  1011.8  1013.8  1016. 1  1014.0 

1969  1013.6    1012.1    1013,0    1009.8    1009,5  1007.5     1011.3    1008. 8    1010.1  1010.0  1015.8  1013.2  1011.3 

1970  1015.7    1U16.7    1010.3    1008.1    1011,8  1011. 1    1012,3    1008.8    1009.0  1010.3  1015.5  1013.7  1011.9 

MEAN      1016.1    10)6.2    1012,3    1009.5    1009,9  1010.4    1011,4    1011.1    1009,7  1011,8  1014,1  1014,6  1012.1 

TEMPERATURE    OEG    C 

YEAR          JAN            f-ft            MAR            APR            MAY  JUN            JUL            AUG            SEP  OCT  NOV  D(C  MEAN 

1961  16-3         19.5         23,1         24.1         26.9  27.4         27.3         28.2         27.7         25.2         21.7  21.6  24.1 

1962  17.6         23.0         21.8         23.8         26.4  28.0         28,3         29.1         27,7         26,7         23.1  19,5  24.6 

1963  17.0         18.6         23,0         25.8         26.6  27.5         27,7         28.4         28,0         25,5         23,2  16.5  24.0 

1964  1S.1         19.0         22.4         25.6         2  7 .  i  27.7         28,6         28.7         28,1         25,5         23.4  19,2  24.5 

1965  20.3         19.6         20,8         23, J         27,?  28. o         2?. 6         27,4         28,0         24,3         24.4  21,2  24.5 

1966  16.5         17.3         29.3         25.0         26.5  27.3         28,6         28.2         28,1         25,0         22.6  18.9  24.4 

1967  17.4         19.2         22.8         26.0         26,7  28.1         28,2         27.6         26,1         24,7         22.5  20.5  24.2 

1968  18.1         18.2         19,6         24.3         26, 8  28.1         27,8         28.0         27,4         26,3         22.3  19.9  23.9 

1969  14.3         ?o*T         19,7         25.2         27,2  18.6         28,6         28.1         27,2         26,4         21.2  20.8  23.2 

1970  17.7         19.1         20,8         24.7         25,1  26.8         28,8         28,6         26,6         25,0         20.1  22.1  23.8 

MEAN           17.3         19.4         22,3         25.0         26,7  26.8         28,2         28.2         27,5         25.5         22.5  20.0  24.1 

CLINO           11.9         20.3         22,0         24,7         26,8  28.0         28,0         28,3         26,5         25,6         22.0  19,7  24.2 


PRECIPITATION    mh 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1961 

53.1 

5.5 

10, 

,s 

2.V 

28.4 

241.9 

153.1 

21.5 

167,4 

119.1 

27.7 

24.4 

857.8 

1962 

1.0 

T 

2, 

,7 

19.  B 

36.9 

217.7 

51.8 

75.5 

218,3 

122.4 

116.5 

31.3 

893.9 

1963 

10.7 

T 

1«, 

,3 

17.8 

90.0 

93.4 

167,9 

74.3 

260.5 

45,5 

17.0 

97.3 

892.9 

1964 

11.4 

14.5 

T 

33.2 

98.1 

97.1 

66,2 

18.6 

129,6 

2.0 

100.3 

69,2 

640.2 

1965 

14.5 

4.5 

T 

19.7 

3.0 

125.7 

87,6 

236.3 

160,6 

100.5 

46,7 

28,5 

827.6 

1966 

23.4 

44.2 

19, 

,2 

4.4 

31.5 

329.9 

66,6 

67.4 

74,0 

227.4 

21.5 

6.7 

936.2 

1967 

37.5 

4.0 

6?, 

18 

3.6 

T 

21.2 

12.0 

208.6 

724,0 

70.9 

119,5 

3.0 

1267.1 

196B 

53.1 

18.0 

38, 

,4 

59.0 

64,0 

100.0 

84,0 

118.8 

1B7.7 

168,7 

55,8 

64.7 

1032.2 

1969 

30.7 

10-2 

2, 

,6 

6.0 

9,9 

30»0 

120,3 

432.1 

447,4 

112.9 

17.0 

1.0 

1220.1 

1970 

8.0 

40.8 

T 

5.0 

23,0 

336.7 

129,9 

66.7 

579,3 

80.9 

7.0 

T 

1279.3 

MEAN 

24.5 

14.2 

15, 

,3 

17.1 

38,7 

159.4 

95,9 

132.0 

294,9 

107.0 

52.9 

32.6 

984.7 

CLINO 

38 

19 

13 

19 

49 

143 

151 

130 

297 

146 

48 

30 

1083 
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STATION  PRESSURE  Hi 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

991, 

rO 

9«0' 

■  5 

989, 

,6 

989, 

,5 

990, 

,1 

989, 

,9 

990, 

,7 

990.5 

989, 

,7 

988, 

,7 

990, 

,2 

99o, 

,6 

990. 

,1 

1962 

991, 

,3 

9°o, 

.* 

989, 

,9 

990, 

,1 

990, 

4 

989. 

,9 

990, 

,6 

990.8 

9B9, 

,9 

990, 

iO 

990. 

,9 

991, 

,5 

990. 

-5 

1963 

991, 

,3 

991 

■  5 

990, 

,1 

9B9, 

,9 

990, 

,2 

989. 

,9 

990, 

,5 

990.0 

989, 

,3 

989, 

,9 

990, 

,6 

99o, 

,8 

990, 

,3 

196* 

990, 

,0 

9»9. 

,6 

990, 

,1 

990, 

.1 

990, 

1 

990, 

>0 

990, 

,5 

990.6 

990, 

,1 

990, 

,3 

990, 

,2 

991, 

■  0 

990, 

,3 

1965 

991, 

,0 

9»9 

■  5 

990, 

,4 

99o, 

,6 

989, 

,4 

989, 

,9 

990, 

,0 

990.2 

989, 

iO 

990, 

,0 

990, 

,1 

989, 

.7 

990, 

,0 

1966 

989, 

•  0 

9B9, 

•  7 

989, 

,4 

989, 

.4 

990, 

I  u 

989, 

.7 

989, 

,9 

99o.3 

989, 

,7 

989, 

,2 

990, 

,4 

990, 

,2 

989, 

,7 

1967 

990, 

,4 

990' 

•  9 

990, 

,1 

990, 

.] 

990, 

,3 

989, 

■  5 

990, 

,7 

990.5 

989, 

,7 

989, 

,9 

989, 

,9 

990, 

,8 

990, 

,3 

196B 

990, 

,P 

9<>o- 

■  9 

991, 

,4 

990i 

,5 

989, 

,8 

990, 

.3 

991, 

id 

990.1 

989, 

,5 

989, 

,2 

990, 

,3 

990, 

,5 

990, 

,4 

1969 

989, 

,3 

9P8 

,8 

989, 

? 

989, 

,0 

988, 

,5 

988, 

.4 

989, 

,<? 

989.0 

988, 

,1 

988, 

,3 

989, 

,4 

99o, 

<0 

989, 

,0 

1970 

990, 

,  3 

99y, 

,0 

989, 

,3 

989, 

,4 

969, 

,9 

99Q, 

,2 

990, 

,5 

989.4 

989, 

,0 

988, 

,8 

99o, 

,6 

989, 

<5 

989, 

,8 

MEAN  990.6   99o«2  99PtO  989.9   989,9  989.8  99n,4  990.1  989,4  989.4  990.3  990.5  990.0 
SEA  LEVEL  PRFSSU06  MR 

YEAR  JAN     FF8  MAR  APR     "AY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1010.0  1009.4  1008,2  lOOg.l  1U0B.7  1008.7  1009,4  1009.3  1008,2  1007.6  1009.1  1009,6  1008.9 

1962  1010.5  1009.8  1008,7  1008.8  1008.9  1008.8  1009,3  1009.6  1008,5  1008, 8  1009.5  1010.3  1009.3 

1963  1009.8  1010.4  1008.7  1008.5  1008, H  1008.5  1009.1  1008.6  1*08.1  1008,8  1009.3  1009,5  1009.0 

1964  1009. A  1008.3  100*. 6  1008.6  1008.7  1008.9  1009,1  1009.2  1008.7  1008,9  1008.7  1009.6  1008.9 

1965  1009.8  IO^b.1  1009.1  1009.1  IO08.O  1008.6  1008.9  1008.9  1007.7  1008,5  1008.6  1008,2  1008.6 

1966  1037.7  1008-4  1008.0  1008. 1  1008.5  1008.3  1008.3  1008.9  1008.5  1007,8  1009.2  1009.1  1008.4 

1967  1009.0  1009.6  1009,4  1008.8  1008.7  1008.2  1009,3  1009.1  1008,6  1008,7  1009,6  1010.0  1009.1 

1968  1009.7  1009.9  1010. 0  1009.2  1008,5  1009.2  1009.6  1009.7  1008.4  1007,9  1009.1  1009,3  1009.2 

1969  1007.9  1007.7  1007,9  1007.3  1006.9  1006.8  1008,6  1007.8  1006,8  1006.9  1008.1  100B.8  1007.6 

1970  -„-,-.------ 

MEAN  1009.3  10O9-1  1008,7  1008.5  1O08.4  1008.4  1009,1  1009.0  1008.2  1008,2  1009.0  1009.4  1008.8 
TEMPERATURE  Dfi    C 

YEAR  JAN     FFB  MA"  APR     MAY  jun     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  OEC  MEAN 

1961  26.3    ?6.8  27. »  28,1    2?. 6  26.2    26,1    26.7    25,6    26,2    25.0    25.9  26.5 

1962  25.9    26.4  27,4  27.5    27.2  25.6    26,6    26.2    25.8    25,9    25.8    25.5  26.3 

1963  25.1    25.9  27,3  27.*    26.8  26.3    26,2    26.8    25.3    26,1    25.6    25.7  26.2 

1964  25.7    26.5  2«.2  27.7    27.0  25.6    25,9    26.2    25.8    25,5    25.7    25.0  26.2 

1965  25.0    26.1  26,'  27.3    27.2  25.9    26,7    26.2    25,8    25,8    26.2    26.2  26.3 

1966  26.3    27.3  27.7  28.0    26. B  25.7    26,7    26.*    26,0    26,0    25.6    25.0  26.5 

1967  26.6    26.3  26, J  27.3    26.9  25.6    26,3    26.1    25.4    26,0    26.2    25.7  26.2 

1968  25.6    25.1  2»,7  27.6    26,2  25.5    26,2    26.3    25,7    25,7    25.9    26.0  26.0 

1969  26.0    ?7.1  28,8  29.3    29.0  27.1    27,3    26.0    26.2    26.3    27.3    27,1  27.3 

1970  26.9    ?7.8  28,7  29.4    28.6  27.4    26,6    26.4    25,9    26,5    26.3    26.6  27.3 

MEAN  25.0    28.5  27,6  28.0    27.3  26.1    26,5    26,3    25,8    26,0    26.0    25.9  26.5 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR     *AY  JUN     JUL     AUG  5EP     OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

2, 

4 

7 

,9 

139.4 

U3.5 

324.2 

378.2 

337.5 

*43,4 

359,5 

273.1 

10, 

,9 

2*13.7 

1962 

T 

16, 

6 

,2 

113.8 

249,3 

684.5 

207.7 

461.0 

606,0 

316,8 

77.0 

T 

2732.9 

1963 

T 

2, 

3 

44, 

,1 

*7.0 

392.3 

406.9 

420,7 

348.  7 

791,4 

259.1 

186.7 

0 

2899.2 

1964 

0 

T 

13, 

,5 

1*1.0 

235.3 

317.7 

535,6 

238.1 

330.6 

278.3 

*1.5 

9, 

,2 

21*0.8 

1965 

19, 

,4 

11. 

,7 

25, 

,5 

1*5.3 

402.5 

382.4 

263,4 

266.5 

592,6 

292.3 

19.9 

T 

2*21.5 

1966 

16, 

,0 

T 

T 

87.8 

407,2 

196.6 

316.9 

488.9 

596,0 

396.1 

3.7 

,7 

2509.9 

1967 

T 

T 

124, 

iO 

89.3 

187. 9 

498.1 

386,8 

248.3 

314,9 

205.9 

51.5 

16 

,2 

2122.9 

1968 

,  1 

1. 

,0 

T 

79.0 

30*. 6 

808.5 

311.6 

210.5 

*11.1 

221.6 

19.3 

23, 

,8 

2391.1 

1969 

4, 

2 

.8 

80, 

,0 

*6.0 

269.2 

574.9 

378,8 

435.9 

697.0 

555.2 

*1.1 

6, 

,2 

3089.3 

1970 

1. 

,0 

T 

T 

59.5 

80,5 

357.5 

730,4 

*50.1 

475.2 

423.2 

155.7 

T 

2733.1 

,3    28,8    94.8   267.2   455.1   393.0   3*8.6   525.8   330.8    87.0     6.7   2545.4 


NORTH  AMERICA  155 

TDRREDN  MEXICO  WMO  76382   25  34N  103  25W  1150  M 

NOTES  ON  PAGF  125 

STATION  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

89o< 

.? 

887. 

6 

884, 

,1 

884, 

,3 

H84, 

,8 

885 

.7 

887, 

,5 

888, 

,8 

"86, 

,1 

888, 

,7 

887, 

,3 

888, 

.0 

887, 

,0 

1962 

PBB 

,4 

88*. 

,3 

883, 

,5 

884, 

,6 

882. 

,3 

882 

.0 

885, 

,3 

885, 

,6 

884, 

>6 

885, 

,e 

886, 

,7 

887, 

,8 

885, 

.1 

1*63 

R86, 

.4 

d«6. 

-8 

884, 

,3 

883, 

,2 

H84, 

18 

888 

■  3 

884, 

,3 

885, 

,6 

885, 

18 

887, 

,7 

886. 

,9 

888, 

,5 

886, 

■1 

1964 

887, 

,5 

883. 

.7 

R83, 

1* 

882, 

,9 

"83, 

,4 

883 

.7 

885, 

iO 

884, 

,7 

"84, 

,4 

888, 

,8 

886, 

,8 

886, 

,4 

885, 

.1 

i'65 

887, 

,2 

884. 

'0 

883, 

,1 

883, 

ib 

881, 

1  4 

882 

.4 

885, 

,2 

884, 

,7 

883, 

,6 

887, 

,6 

886, 

,8 

886, 

,4 

884, 

,7 

1^66 

885, 

,4 

884. 

■2 

885, 

,1 

882, 

,5 

884, 

,3 

883 

.8 

884, 

,1 

884, 

,8 

885, 

,2 

886, 

,5 

887, 

,9 

886, 

.6 

885, 

,0 

1967 

887, 

.6 

886. 

•  9 

885, 

iO 

882l 

,7 

884, 

,7 

882 

.6 

885, 

,8 

886, 

,1 

885, 

,4 

886, 

.2 

887, 

,2 

885 

.2 

885, 

,4 

1968 

888. 

.1 

886. 

1 

885, 

,5 

8841 

,0 

882, 

,0 

882 

.9 

886, 

,6 

886. 

,b 

885, 

,6 

885, 

,4 

885, 

,2 

886, 

,6 

885, 

,4 

1969 

885. 

.0 

883. 

2 

883, 

,1 

880, 

,0 

882, 

,7 

881, 

.9 

884, 

,9 

883, 

,0 

885, 

iO 

883, 

,1 

887, 

,4 

885, 

a 

883, 

,7 

1970 

886. 

,6 

887. 

1 

882, 

il 

881, 

,6 

885, 

,3 

885, 

.3 

884, 

,3 

885, 

5 

884, 

.2 

884, 

,5 

887, 

,6 

885, 

,9 

885. 

,0 

MEAN    887.3   BB5.4   884,0   882,9   H83.6   883.9   885,3   885,5   885,0   886,4   B87.0   886,7    885.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     ARR     MA*     JUN     JUL     AUG     SER     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1015. 
1017. 
lnl4, 
1016, 
1015, 

it 

,7 
,t 
,4 

,n 

10  13. 

1011, 

1014, 
1012, 
1012, 

•  7 
,3 

,8 
,0 
,3 

1612, 

1009, 

imo, 

1010, 
1010, 

,9 
,8 
,7 
,? 
,  1 

1010, 

I0l0< 
1008, 
1008, 
1009, 

,6 
,8 
,4 
,3 
,2 

1011, 
1008, 
1010, 
1007, 

1P06, 

,P 
,2 

,9 

,2 

1010, 

1007, 
1007, 
1009, 
1007, 

,0 

,5 
9 
,4 
■  2 

1011, 
1010, 
1009, 
1010, 
1010, 

,6 
,4 
,2 
,5 
,5 

1007, 
1010, 
1011, 
1010, 
1010, 

,2 

,6 
,1 
,0 
,0 

1109, 
1009, 
1011, 

1010, 

1009, 

1  9 

,9 
,8 

,2 
,0 

1013, 
1011, 
1015, 
1015, 
1014, 

,4 
,8 
iO 

,1 

,8 

1014, 
1014, 
1014, 
1014, 
1014, 

,0 

,2 
,6 
,6 
,2 

1013, 
1016, 
1017, 
1014, 
1015, 

,9 
,7 
,9 
,8 
,2 

1012, 
1011. 
1012, 
1011, 
1011, 

,0 
,6 
,2 
,6 
,2 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 

1014, 
1017, 
1017, 
1013, 
1015, 

,7 
,0 
,? 
2 
,3 

1012, 
1014. 
1014. 
1010. 
1016, 

,4 
-8 
,2 
,5 

,2 

1012, 

mil, 

1013, 
1010, 
1008, 

,1 
,4 
,0 
,2 
,8 

1008, 
1007, 

1010, 

1007, 
1007, 

,2 
,9 

,4 
,5 
,0 

10Q9, 
1008, 
1"0T, 
1007, 

1010, 

,8 
,9 
,0 
t5 
,1 

1008. 
1O07. 
1007. 
1005, 
1009, 

,8 
6 
,8 

,H 

,7 

1009, 
1011, 
1012, 
1009, 
1011, 

,3 

,4 
,4 
,9 

,0 

1010, 
1012, 
1012, 
1008, 
1009, 

,4 
,0 
,4 
,0 
,3 

l"lli 
1011, 
1012, 
1010, 
1"10, 

,0 
,5 
,1 

,5 
,5 

1012, 
1014, 

1011, 

1008, 

1011, 

,7 
,0 
,4 
,8 
,5 

1015, 
1014, 
1012, 
1015, 
1015, 

,7 
,8 
,4 
,3 
,4 

1015, 
1013, 
1015, 
1013, 
1013, 

,3 
,1 
,1 

,4 
,5 

1011, 
1012, 
1012, 
1010, 
1011, 

,7 
-0 
,1 
,1 
,5 

MEAN 

1015, 

,7 

1013, 

.2 

1010, 

,9 

1006, 

,8 

1U08, 

,H 

1008, 

,2 

1010, 

,6 

1010, 

,1 

mo, 

,6 

1012, 

,9 

1014, 

,5 

1014, 

,9 

1011, 

,6 

TEMPERATURE 

DEC  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

"SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

11, 
13, 
14, 
12, 
15, 

,9 

,4 
,9 

1  g 

2 

15, 
20, 
16. 
14. 
15 

,7 

,4 
2 

,3 

•  0 

21, 
20, 
22, 
20, 
19, 

,4 
,2 
,4 
,3 

,8 

24, 
23, 
26, 
26, 
25, 

,5 
,8 
,6 
,0 
,4 

28, 
2T, 
27, 
27, 

27, 

,6 

,0 

,3 

27, 
29, 
28, 
27, 
28. 

,7 
,3 
,3 

,4 
,4 

26, 
29, 

28, 
27, 
28, 

,4 
,5 
,3 
,« 
il 

27, 
28, 
27, 
27, 
26, 

,3 
,8 
,4 
,9 
,7 

26, 
27, 
25, 
25, 
26, 

,4 
,0 
,0 
,6 
,1 

22, 
24, 
22, 
21, 
20, 

,6 
,6 
,2 
iO 

,1 

18, 
19, 
17, 
18, 
20, 

,6 
,0 
,9 
,6 
,0 

17, 
14, 
13, 
15, 
15, 

,1 

,9 
,8 

,2 
,0 

22, 
23, 
22, 
22, 
22, 

,4 
,2 
,5 
,0 
,3 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

12, 
12, 
13, 
15, 
13, 

,? 

,9 

,5 
,2 
,6 

15, 
16, 
16, 
17, 
15, 

,3 
.4 
•1 
.6 
,3 

1', 
22, 
16, 
18, 
19, 

,4 
,9 
,3 
,» 

24, 

27, 
23, 

25 
21, 

,0 
,2 
,2 
,3 
,4 

26, 

2», 
27, 
27, 
26, 

,1 
,0 

4 
,1 
,0 

27, 
27, 
28, 
29. 
27, 

,8 
,9 

,4 

,8 
2 

28, 
27, 
26, 
29, 
27, 

,1 

,5 
,3 
,6 
,5 

26, 
25, 
25, 
28, 
28, 

,0 
,9 
,5 
.1 
.2 

25, 
23, 
22, 
25, 
24, 

1 
,4 
,5 
,8 
,5 

22, 
20, 
23, 
24, 

21, 

,3 
,6 
,8 
,5 
,6 

18, 
18, 
IB, 
17, 
17, 

,9 

,2 

,4 
,6 
,7 

13, 
16, 
15, 
15, 
18, 

,8 
,0 
,4 
,5 

,4 

21, 
22, 
21, 
22, 
21, 

,6 
,2 

,5 
,9 
,8 

MEAN     13,5    16.2  20,1    24. T    27.3    28.2    27,9    27.2    25,1    22.3    18.5    15,5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FFB  MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

0  0 

1  0 


1961 

33 

1962 

T 

1963 

T 

1964 

T 

1965 

16 

1966 

2 

1967 

T 

1968 

5 

1969 

12 

1970 

T 

4 

2 

28 

14 

T 

23 

5 

T 

T 

17 

1 

7 

3 

26 

5 

54 

16 

3 

44 

10 

8 

T 

1 

54 

31 

15 

11 

4 

0 

11 

13 

T 

11 

42 

5 

5 

23 

6 

22 

70 

19 

2 

T 

0 

7 

25 

68 

68 

9 

4 

T 

4 

10 

60 

71 

9 

0 

T 

9 

2 

11 

3 

3 

0 

T 

109 

T 

13 

70 

3 

T 

143 

4 

5 

134 

3 

9 

115 

0 

T 

149 

0 

2 

181 

7 

4 

229 

6 

2 

48 

0 

0 

1T9 

2.8     9.1    18.3    12.1    29.4    36.6     7.1     2.3     3.5    1J5.7 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     CCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
196S 

1018, 
1018, 
1015, 
1015, 
1015, 

,7 
,4 
.5 

i  A 

1015, 
1012, 
10U, 
1012, 

1012 

,3 
.3 
,8 
.1 
•  1 

mio, 
mil, 

1012, 
1011, 
1012, 

,7 
,7 
,2 
,2 

,0 

ion, 

1013, 
1009, 

looe, 

1010, 

,3 
,2 
,6 
,7 
,* 

1011, 

10  12, 
1012, 
1010, 
1009, 

,3 
,  1 
,1 
,0 
,5 

1011, 
1010, 
1009, 
1010, 
1009, 

,0 
,3 

,2 
,5 
,9 

1013, 
1013, 
1011, 
1011, 
1012, 

,5 
,8 
,3 
,5 
,7 

1013, 
1012, 

ion, 

1010, 
1011, 

,8 
,* 
,8 
,9 
,8 

1010, 

mio, 

1009, 
1009, 
1009, 

3 
3 
B 
,9 
,8 

1013, 
1012, 
1013, 
101*, 
1013, 

,7 
,1 

,9 
,1 
,0 

1013, 
101*, 
1013, 
1013, 
101*, 

,0 
,7 
,7 
,5 
,1 

10U, 
1016, 
1017. 
101*, 

101*, 

,7 

■0 
,1 
,1 

,3 

1013.1 
1013.1 
1012.6 
1011.9 
1012.1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1'70 

101*. 
1016, 
1016, 
1012, 
1015, 

,9 

,5 
.9 

,R 
,3 

1019, 
1015- 
1015, 
1011, 
1016, 

,5 
,b 

,b 
,6 
,6 

10l*( 
101*, 

ion, 

1012, 
1010, 

,5 
,0 

,4 

,7 
,3 

1009, 
1010, 
lOlOi 

1009, 
1008, 

,5 
,8 
,9 

,0 
,3 

1010, 
1010, 
1008, 
1009, 
1011, 

3 
,0 

,s 

3 
B 

1010, 
1009, 
1009, 
1007, 
1011, 

,7 
.3 
,1 
8 
* 

1010, 
1013, 
101*, 
1011, 
1012, 

,9 
,6 
,0 
,6 
,* 

10U, 
1011, 
1013, 
1008, 
1009, 

,1 
,9 
,5 

,5 

,9 

1010, 
1009, 

loio, 
loio, 

1009, 

2 

,* 
,6 
,0 

,9 

1011, 

1013, 

ton, 

1009, 
1010, 

,5 
,* 
,7 

,* 
,9 

1016, 
101*, 
1013, 
1015, 
1016, 

,3 
,7 
,1 
,1 

,2 

1015, 
1013, 
1015, 
1013, 
101*, 

0 
,3 
,0 
,* 

2 

1012.0 
1012.7 
1012.9 
1010.9 
1012.3 

MEAN 

1016, 

,0 

1013, 

,6 

1012, 

,5 

1010, 

,2 

1010, 

5 

1009, 

9 

1012, 

5 

1011, 

,6 

1010, 

,0 

1012, 

,* 

101*. 

,* 

101*, 

,7 

1012.3 

TEMPERATURE 

oe 

:P,  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

20, 
20, 
21, 
20, 
22, 

,i 

,7 
,1 
,5 
<\ 

21, 
23, 
21 
21 
21' 

.1 

,9 
■2 

,3 
.8 

2*, 
23, 

2*, 
23, 
22, 

,3 
,9 
,5 

,* 
,7 

25, 
*6 
26, 
26, 
26, 

,5 
,2 
,6 

,7 
,* 

27, 
27, 
27, 
27, 
27, 

7 
,1 
,6 

8 

,7 

27, 
28, 

28, 
27, 
27, 

,8 
,* 
,* 
,8 
,9 

27, 
28, 
27, 
28, 
27, 

,3 
,1 
,9 
,2 

,7 

26, 
28, 
28, 

28, 
27, 

,2 
,8 
,* 
,6 
,5 

27, 
28, 
28, 
28, 
28, 

,9 
,1 
,0 
3 
,1 

26, 
27, 
26, 
26, 
26, 

,0 
,7 
,* 
,0 
,* 

2*, 
2*, 
2*, 
25, 
25, 

,5 
,9 

,8 
,3 
,3 

23, 

23, 
20, 
22, 
23, 

,* 
,2 
,9 
,7 
>1 

25.3 
27.6 
25.5 
25.6 
25.6 

1966 
1967 
1968 
1969 
1*70 

?0, 
20, 
21, 
21, 

20, 

,  * 

,9 

,7 
,9 

20, 
21, 
21, 
21, 

21, 

■1 
■  3 
,S 
•2 
,1 

22, 
2*, 
21, 
21, 
22, 

,0 
,1 
,* 
,5 
,7 

26, 
26, 
25, 
26, 

25, 

,0 

,6 
,5 
,3 
,8 

22, 
27, 
27, 
27, 
26, 

,2 
,1 

,6 
8 
,0 

27, 
28, 
28, 
28, 
27, 

,7 
2 

,0 
,9 
,8 

23, 
2«, 

27, 
28, 

27, 

,6 
,0 
,7 
,6 
i'6 

28, 
2B, 
28, 
27, 

28, 

,b 

,0 
,0 
,3 
,5 

27, 
27, 
28, 

27, 
27, 

,7 
,2 
,1 

,6 

,7 

26, 
25, 
27, 
27, 
26, 

,* 
,8 
,3 
,6 
,8 

23, 

2*. 
2*, 
23, 
22, 

,5 
,3 
,7 
,9 
,7 

21, 
23, 
22, 
23, 

23, 

,* 

,* 
,* 
,0 
,2 

2*.l 
25.* 
25.3 
25.6 
25.1 

MEAN 
CLINO 

21, 
21, 

,0 
.1 

21 
22 

■  7 
•2 

23, 
23, 

,0 
,* 

28, 
25, 

,2 

,3 

26, 

27, 

,9 
,1 

28 
27, 

,1 

,6 

27, 
27, 

,5 
,5 

28 
27, 

,2 

27, 
27, 

,9 

,3 

26, 
26, 

,6 
,3 

2*. 
2*, 

,* 
,0 

22, 
22, 

,7 

,3 

25.5 

25.1 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

15.3 

,9 

33, 

,1 

*.l 

7, 

,7 

317.* 

809,3 

182.5 

2*7,8 

176,3 

13.7 

*0.6 

18*8.7 

1962 

T 

,* 

1, 

,1 

88.5 

8*, 

,1 

1*3.5 

*97,5 

193.8 

329,7 

287,* 

90.7 

21.* 

1738.8 

1963 

20.7 

1 

•  0 

T 

15.8 

**, 

,9 

3*6.9 

51*. 3 

279.9 

'05.3 

19,3 

11.8 

62.0 

1621.9 

196* 

3.5 

10 

.5 

8, 

,8 

T 

1*<>, 

,5 

377.8 

236,5 

118.8 

250.6 

1*3.2 

3*.* 

16.0 

13**. 6 

1965 

*5.9 

21 

>2 

11, 

,7 

1.0 

11, 

,1 

306.7 

303.9 

*83.2 

2*2,1 

132,3 

116.5 

16.7 

1695.0 

1966 

20.3 

ST, 

.9 

22, 

,0 

26.0 

57, 

,9 

505.1 

208,2 

170. S 

275,5 

195,3 

42.9 

.9 

1562.1 

1967 

16.5 

23 

.9 

1', 

,7 

58.0 

T 

131.* 

305,3 

*36.* 

36*. 8 

93,* 

115.4 

»3.9 

1618.7 

1968 

60.6 

6 

,* 

10, 

,6 

T 

9*, 

,8 

1*8.6 

263,3 

32*.  2 

26*. 1 

205,7 

120.9 

25,0 

152*.* 

1969 

**.6 

,9 

63, 

,2 

5.1 

10, 

,0 

85.6 

282,3 

889,3 

717.9 

48,2 

I*. 5 

2*. 3 

2185.9 

1970 

8.0 

19 

,3 

6, 

,* 

T 

* 

267.5 

396,5 

3**,  8 

49*. 0 

25,8 

31.1 

IS.* 

1609.2 

MEAN 

23.6 

12 

.2 

17, 

,7 

19.9 

*5, 

,6 

263.1 

381,7 

3*2.3 

3*9,2 

132,7 

59,4 

27,6 

1675.0 

CLINO 

22 

16 

1* 

19 

65 

283 

358 

283 

353 

175 

76 

26 

1672 
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STATION  PRESSURE  M* 


OEC 


1961 

747. 

,6 

746. 

•  2 

745, 

,7 

746, 

.2 

747, 

,8 

7*7.5 

748, 

,6 

7*9, 

,3 

747, 

.1 

747, 

,6 

746, 

,9 

746, 

,7 

747, 

,3 

1«62 

7*7, 

•  ? 

7*6, 

,5 

745, 

.0 

74ft. 

,9 

747, 

,2 

746.3 

748, 

,8 

7*8, 

,6 

747, 

,7 

748, 

,2 

747, 

,6 

747, 

,7 

747, 

,3 

l9b3 

7*6, 

,7 

7*5, 

.9 

746, 

,5 

746, 

,6 

747, 

,7 

7*6.9 

747, 

,7 

7*8, 

,3 

747, 

,4 

748, 

,6 

746, 

,9 

747, 

.2 

747, 

2 

196* 

7*6, 

,1 

7**. 

,1 

745, 

,5 

746. 

,* 

747, 

iO 

7*6.6 

747, 

,9 

74B, 

,1 

747, 

,3 

748, 

.4 

747, 

,7 

746, 

,8 

746, 

,8 

1965 

7*7, 

>1 

7*4, 

.1 

745, 

,3 

747, 

.1 

746, 

,3 

7*6.9 

748 

,2 

748, 

,1 

747, 

,3 

748, 

,3 

748, 

,5 

7*6, 

■  7 

747, 

,0 

1966 

7**, 

,7 

744, 

.7 

746, 

iO 

74S. 

,9 

747, 

,2 

7*7.3 

747, 

.8 

748, 

,0 

747, 

16 

747, 

,3 

748, 

,1 

745, 

,8 

746, 

,7 

1967 

7*6, 

i* 

7*6. 

.5 

746, 

,9 

7*6 

,6 

747, 

,2 

7*6.7 

748, 

.8 

748, 

,2 

746, 

,<5 

747, 

,7 

748, 

,2 

745, 

,8 

747, 

,2 

1966 

7*6, 

.9 

745, 

a 

746, 

iO 

746, 

,8 

746, 

,0 

746.4 

749, 

il 

749, 

,1 

747, 

,5 

747, 

,6 

746, 

,2 

746, 

,8 

747, 

0 

1969 

7*5, 

2 

7**, 

,4 

743, 

,9 

745, 

,* 

746, 

,0 

746.1 

748, 

,5 

746, 

,1 

747, 

,2 

746, 

,5 

747, 

,4 

746, 

.0 

746, 

,1 

1970 

7*6, 

,0 

7*6, 

8 

744, 

,1 

7*6, 

,1 

747, 

,5 

747.9 

748, 

,6 

747, 

,7 

747, 

iO 

747, 

,2 

748, 

,2 

747, 

,5 

747, 

,1 

MEAN         7*6.*       7*5.5       745,6  746,4  747,0  746.9  74B.4  748.2  747,3  747,7  747.6      746.7  747.0 
SEA    LEVEL    PBfS«!U0E    M« 

YEAR         JAN            FFb            MAR  APR  *AY  JUN  JUL  AUG  "SEP  OCT  NOV            DEC  MEAN 

1961  1014.6    1013.0    1011.1  IOU.O  1012,0  1010.2  1011,5  1012.6  1009.9  1011,9  1012.1    1013.3  1011.9 

1962  1014.6    1014.0    1010.7  1012.0  1011.0  1009.5  1012.6  1012.0  1010,6  1012.3  1013.0    1014.5  1012.2 

1963  1013.4    1013.0    1012.6  10U.9  1012.2  1009.7  1010,4  1011.2  1010.0  1012.4  1012.5    1013.9  1011.9 

1964  1012.5    1010.0    1011.1  10U.3  1010.9  1009.6  1010,7  1010.8  1009.9  1012.0  1013.1    1012.6  1011.2 

1965  1013.6    10O9.9    1011,1  1012.*  1010.2  1009.9  1011.3  1010.5  1009.7  1012.0  1013.9    1013.2  1011.5 

1966  1010.6    1010.8    1011,8  1010.3  10U.0  1010.3  1010,4  1010.9  1010,4  1010,9  1014.2    1012.2  1011.2 

1967  1013.1    1013.8    1013,5  10U.9  1011,3  1009.5  1012,1  1011.0  1009,5  1011.5  1013.5    1012.5  1011.9 

1968  1014.5    1012.9    1011,9  1012.0  10o9,7  1009.5  1012.3  1012.3  1010,0  1011.4  1011.5    1013.8  1011.8 

1969  1012.1    1011.0    1009,2  1010.2  1009.2  1009.0  1011.4  1008.1  1O10.0  1009.5  1012.6    1012.1  1010.4 

1970  1012.9    1014.2    1009,1  1010.6  1011.4  1010.9  1011,1  1009.9  1009,1  1010.3  1013.6    1014,3  1011.5 

MEAN  1013.2    1012.3    1011,?  IOU.*  1U10.9  1009.8  1011,4  1010.9  1009,9  1011.4  1013,0    1013.2  1011.6 

CL1N0  1014.4    1013. B    1012,6  10U.1  1009,8  1009.9  1011,4  IOU.O  1010,4  1011.6  1014.0    1014.6  1012.0 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FP6     MAR  APR  *A.Y  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

9.4 

10.7 

12.5 

16.9 

19.* 

16. 4 

14,0 

14. 6 

14.8 

13.9 

13.5 

10.7 

13.9 

1962 

10.1 

12.5 

12.9 

13.8 

18.6 

18.0 

16.3 

15.8 

14.7 

1*.7 

12.0 

9.5 

14.1 

1963 

11.1 

10«2 

14.1 

17.6 

16,* 

15.8 

14,9 

15.7 

13.6 

11.7 

11. 5 

8.8 

13.3 

1964 

8.1 

10>3 

1?.7 

16.7 

1<>.7 

16.0 

15.4 

15.7 

14.6 

11.9 

12.0 

10. 0 

13.3 

1965 

9.1 

8.1 

13.6 

15. 2 

17.7 

17.0 

14,8 

13.7 

1*.B 

12.4 

14,4 

9.2 

13.3 

1966 

7.2 

B.9 

11.9 

13.8 

17.0 

16.3 

15.4 

14.7 

1*.7 

12.8 

11.6 

9.5 

12. 8 

1967 

8.3 

10.8 

13,5 

16.5 

16.9 

16.3 

16,0 

14.* 

13,0 

12.0 

12.9 

9.7 

13.4 

1968 

10.3 

9.6 

10.2 

15.  B 

18,3 

16.5 

13,8 

13.8 

13.0 

13.7 

11.3 

9.0 

12.9 

1969 

10.5 

10.7 

11.2 

15.8 

16,3 

18.7 

15.9 

15.5 

13.7 

14,0 

12.4 

10.1 

13.7 

1970 

8.9 

9.2 

11.9 

17.1 

1».9 

15.5 

15.0 

15.2 

13.3 

14,6 

12.1 

13.1 

13.6 

MEAN 

9.3 

10-1 

12.» 

1J.9 

17.* 

16.7 

13.2 

14.9 

l*.o 

13.2 

12.4 

10.0 

13.5 

CLlNO 

9.5 

10.8 

12.9 

15.1 

16.7 

16.1 

14,5 

14.8 

13.8 

13.1 

11.4 

10.0 

13.2 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FgB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

1.9 

0 

2.3 

T 

5.5 

25.5 

40,6 

55.5 

10.0 

13,8 

T 

0 

155,1 

1962 

7.7 

11.8 

0 

19.6 

T 

23.3 

3.1 

33.5 

3*. 8 

8,8 

T 

.1 

142.7 

1963 

0 

T 

T 

T 

4,6 

27.8 

26,1 

33.6 

23.2 

19,4 

11.0 

U.I 

157.5 

196* 

5.9 

8.6 

T 

T 

17.!. 

10.6 

63,0 

32.5 

*7.1 

26,3 

T 

7.4 

218.9 

1965 

T 

1.5 

0 

24.0 

1.7 

14.1 

31.8 

102.1 

18.9 

20.9 

.2 

3.7 

218.9 

1966 

6.0 

1.2 

2.0 

8,8 

,* 

37.9 

23.7 

44.3 

5,9 

20.1 

T 

T 

150.3 

1967 

15.1 

.5 

14.6 

T 

l*.o 

14.6 

32,3 

67.6 

19.5 

16,2 

3.5 

T 

197.9 

1968 

T 

.4 

28,5 

T 

T 

3.9 

19,5 

75.4 

45,7 

9.1 

T 

17,2 

199.7 

1969 

4.9 

.6 

T 

T 

T 

8.9 

19,* 

20.2 

15.7 

T 

T 

T 

69.7 

1970 

T 

9.5 

T 

T 

T 

59.9 

37,0 

65.4 

121.1 

16,1 

10.6 

T 

319.6 

MEAN 

4.2 

3.4 

4.7 

5.2 

4.* 

22.7 

29,7 

53.0 

3*. 2 

19.1 

2.5 

4.0 

183.0 

CLINO 

7 

3 

2 

3 

1* 

50 

69 

62 

60 

23 

13 

7 

313 
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UNITED  STATES  contiguous  (100  Stations) 

GENERAL:  Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table  headings  are  those  in  use 
at  the  end  of  1970  or  the  last  year  for  which  data  are  published. 

For  stations  having  pressure  data,  the  value  Hz,  height  of  the  barometer  above  mean  sea  level,  is 
used  in  the  heading;  for  stations  without  pressure  data,  the  elevation  is  H,  height  of  the  ground 
above  mean  sea  level  at  the  station. 

STATION  PRESSURE:   Monthly  means  of  station  pressure  were  computed  using  all  digitized  observations 
available  (TD  1440)  as  input,  and  applying  the  formula, 


Hpc 


=  PHp  x  exp[(*2  -  *!)/R  T*] 


where  T*  is  assumed  =T  (actual  temperature  in  °C+273 . 16°K)  .   "^2  ~  ^1  =  difference  in  geopotential 
meters  between  the  station  pressure  observation  height  and  the  climatological  station  pressure 
height . 

R  =  2.8704  x  106  erg/g°K 
=  Station  Pressure 


Hp 
PHpc 


=  Climatological  Station  Pressure 


SEA  LEVEL  PRESSURE:   Monthly  mean  sea  level  pressures  were  computed  by  summing  all  observed  station 
pressures  reduced  to  sea  level  (TD  1440)  and  dividing  by  the  number  of  observations. 

TEMPERATURE:   The  monthly  mean  temperature  was  computed  by  using  one  half  the  sum  of  the  monthly 
mean  daily  maximum  and  monthly  mean  daily  minimum  temperatures.   The  monthly  mean  temperatures  have 
not  been  adjusted  for  changes  in  location. 

PRECIPITATION:   These  data  were  measured  using  either  a  weighing  rain  gauge,  a  triple  register  rain 
gauge,  or  an  8  inch  rain  gauge. 


Date 
Begin    End 


Station 
Name      Location 


Long. 


ABILENE,  TEXAS 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport 


99°41'W   530 


ALBANY,  NEW  YORK 


01/01/61-01/27/65 
01/01/61-01/19/65 
01/20/65-12/31/70 


U.S.  Post  Office 
Municipal  Airport 


42°39'N 

73°45'W 

- 

6 

42°45'N 

73°48'W 

30 

84 

42°45'N 

73°48'W 

30 

84 

01/01/61-03/15/65 
03/16/65-12/31/70 


ALBUQUERQUE,  NEW  MEXICO 
Municipal  Airport 


35°03'N 

106°37'W 

1515 

1620 

1620 

2 

5 

35°03'N 

106°37'W 

1515 

1620 

1619 

2 

5 

ALPENA,  MICHIGAN 


01/01/61-06/19/62 
06/20/62-12/31/70 


Alpena  Airport 


45°04'N 

83°33'W 

186 

210 

211 

45°04'N 

83°34'W 

186 

210 

211 

ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


01/01/61-08/31/64 
09/01/64-12/31/70 


Otis  &  Post  St. 
Asheville  Airport 


35°36'N 

82°32'W 

687 

671 

691 

35°26'N 

82°33'W 

687 

652 

659 
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Date  Station 

Begin     End         Name       Location 


Long. 


BEEVILLE,  TEXAS 

01/01/61-07/31/62        Experiment    Station 

08/01/62-01/11/68 

01/12/68-12/31/70 


28°27'N  97°42'W 
28°27'N  97°42'W 
28°27'N     97°42'W 


69 

- 

2 

1 

73 

- 

2 

1 

78 

- 

2 

1 

BIRMINGHAM,  ALABAMA 

01/01/61-06/02/63   Municipal  Airport 

06/03/63-08/25/65 

08/26/65-12/31/70 


33°34'N  86°45'W  213  186  192  2  2 
33°34'N  86°45'W  213  189  192  1  2 
33°34'N     86°45'W   213    189   190     1    2 


BISMARCK,    NORTH   DAKOTA 
01/01/61-12/31/70        Municipal   Airport 


46°46'N    100°45'W   511    502   507 


BLOCK  ISLAND,  RHODE  ISLAND 
01/01/61-12/31/70    State  Airport  41°10'N 


71°35'W    36 


BLUE  HILL,  MASSACHUSETTS 
01/01/61-12/31/70   Blue  Hill  Observatory 


42°13'N 


71°07'W   192    192   195 


BOISE,  IDAHO 


01/01/61-08/20/64        Air   Terminal 
08/21/64-12/31/70 


43°34'N 

116°13'W 

835 

865 

871 

2 

1 

43°34'N 

116°13'W 

835 

865 

871 

1 

1 

BOZEMAN,    MONTANA 
01/01/61-12/31/70        State    College 


45°40'N    111°03'W 


BROWNSVILLE,  TEXAS 


01/01/61-11/02/66        International   Airport 
11/03/66-12/31/70 


25°54'N 

97°26'W 

17 

5 

10 

1 

9 

25°54'N 

97°26'W 

17 

6 

10 

1 

9 

BURLINGTON,    VERMONT 
01/01/61-12/31/70        International   Airport 


44°28'N 


73°09'W   123    101    106 
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Date  Station 

»in    End        Name      Location 


z     t    r 


CAIRO,  ILLINOIS 
01/01/61-12/31/70   U.S.  P.O.  and  Court  House    37°00'N     89°10'W   109     96    114     2    1 


CALHOUN,  LOUISIANA 
01/01/61-12/31/70   La.  State  Coll.  Exp.  Sta.     32°31'N 


CAPE  HATTERAS,  NORTH  CAROLINA 


01/01/61-07/31/67   Weather  Bureau  Building      35°16'N 
08/01/67-12/31/70      "       "      "  35°16'N 


75°33'W 

3 

2 

7 

2 

75°33'W 

3 

2 

7 

2 

CHARLESTON,  SOUTH  CAROLINA 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  32°47'N 


CHATHAM,  MICHIGAN 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Farm 


01/01/61-07/31/63 
08/01/63-12/31/70 


CHICAGO  ILLINOIS 
Midway  Airport 


41°47'N 

87°45'W 

190 

186 

187 

2 

41°47'N 

87°45'W 

190 

185 

187 

1 

01/01/61-12/31/70 
01/01/61-12/31/70 


CINCINNATI,  OHIO 


Abbe  Observatory 
Federal  Building 


39°09'N 

84°31'W 

- 

232 

39°06'N 

84°31'W 

191 

169 

01/01/61-02/05/67 
02/06/67-12/31/70 


COLUMBIA,    SOUTH    CAROLINA 
Metropolitan   Airport 


33°57'N 

81°07'W 

106 

33°57'N 

81°07'W 

106 

01/01/61-12/31/70 
01/01/61-12/31/70 


COLUMBUS,  OHIO 


85  Marconi  Boulevard 
Port  Columbus  Int'l.  AP 


39°58'N 

83°00'W 

- 

724 

40°00'N 

82°53'W 

251 

248 

01/01/61-05/15/62 
05/16/62-12/31/70 


CONCORDIA,  KANSAS 


7th  &  Washington 

Blosser  Municipal  Airport 


39°34'N 

97°40'W 

424 

419 

425 

16 

13 

39°33'N 

97°39'W 

424 

448 

449 

1 

1 
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Date  Station 

>in    End        Name      Location  Lat .       Long.      Hpc     H     Hz    Ht   Hr 


COTTONWOOD  2E,  SOUTH  DAKOTA 
01/01/61-12/31/70   S.  D.  College  Exp.  Sta.      43°58'N    101°52,W    -     736    -      2    1 

CRETE,  NEBRASKA 
01/01/61-12/31/70   Doane  College  40°37'N    96°57'W     -     437    -      2    1 

DAVIS,  CALIFORNIA 

01/01/61-05/25/65   Agriculture  College  38°32'N    121°45'W    -      16    -      2    1 

05/26/65-12/31/70        "         "  38°32'N    121°46'W    -      18    -      2    1 

DENVER,  COLORADO 

01/01/61-12/31/70   New  Post  Office  Building     39°45'N    105°00'W    -    1591    -     32   30 
01/01/61-05/04/69   Stapleton  International  AP   39°46'N    104°53'W   1613   1610   1614 
05/05/69-12/31/70       "  "       "   39°46'N    104°33'W  1613   1610  1622 

DES  MOINES,  IOWA 

01/01/61-12/31/70   E.  1st  &  Walnut  41°35'N    93°37'W     -     244    -      2    1 

01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  41°32'N    93°39'W    262    286   294 

DEVIL'S  LAKE,  NORTH  DAKOTA 

01/01/61-06/14/63   715  5th  Ave.  48°07'N    98°52'W    450    448   450     4    1 

06/15/63-12/31/70    "   "   "  48°07'N    98°52'W  446  2    1 

DICKINSON,  NORTH  DAKOTA 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  46°53'N    102°48'W    -     750    -      2    1 

DODGE  CITY,  KANSAS 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  37°46'N    99°58'W    765    787    792     2    1 

DULUTH,  MINNESOTA 

01/01/61-08/10/65    International  Airport        46°50'N    92°11'W    345    435   434     2    1 
08/11/65-12/31/70        "        "  46°50'N    92°irw    345    435   434     2    2 

EASTPORT,  MAINE 

01/01/61-09/12/62   County  Road 

09/13/62-09/22/63 

09/23/63-12/31/70 


44°55'N 

67°00'W 

- 

24 

- 

2 

1 

44°55'N 

67°00'W 

- 

19 

- 

2 

1 

44°55'N 

67°00'W 

- 

24 

- 

2 

1 
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Date  Station 

>in    End        Name      Location 


EL  PASO,  TEXAS 
01/01/61-12/31/70    International  Airport        31°48'N     106°24'W   1152    1194   1198      2     8 

ELY,  NEVADA 
01/01/61-12/31/70   Yelland  Field  39°17'N    114°51'W   1909    1906   1907     1    1 

EUREKA,  CALIFORNIA 
01/01/61-12/31/70   P.O.  Bldg.,  5th  &  H  Street   40°48'N    124°10'W    18     13    24    22   20 


FAYETTEVILLE,  ARKANSAS 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  36°06'N     94°10'W 


GALVESTON,  TEXAS 

01/01/61-12/31/70   U.S.  Post  Office  Bldg.       29°18'N     94°48'W    -       2    -     35   21 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  29°16'N     94°51'W    16      2     7 


GENEVA,  NEW  YORK 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  42°53'N     77°00'W    -     180 

GOODWELL,  OKLAHOMA 
01/01/61-12/31/70   A  &  M  College  36°36'N    101°39'W    -    1005 

GRAND  CANYON,  ARIZONA 
01/01/61-12/31/70   National  Park  36°03'N    112°08'W    -    2118 

HAVRE,  MONTANA 

01/01/61-01/24/61  210  2nd  Street  48°34'N  109°40'W  764  758  760 

01/25/61-07/10/62  City-County  Airport  48°33'N  109°46'W  764  787  788 

07/11/62-07/12/68  "     "      "  48°33'N  109°46'W  764  787  788 

07/13/68-12/31/70  "     "      "  48°33'N  109°46'W  764  788  788 

HELENA,  MONTANA 

01/01/61-08/20/63   Municipal  Airport  46°36'N    112°00'W   1257   1187   1188     1    1 

08/21/63-12/31/70       "        "  46°36'N    112°00'W   1257   1167   1188     1    1 


3 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 
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Date  Station 

Begin    End        Name      Location  Lat .       Long. 


HURON,  SOUTH  DAKOTA 


44°23'N 

98°13'W 

397 

391 

395 

1 

1 

44°23'N 

98°13'W 

397 

391 

392 

1 

1 

30°25'N 

81°39'W 

13 

7 

12 

1 

5 

30°25'N 

81°39'W 

13 

6 

12 

2 

4 

30°25'N 

81°39'W 

13 

6 

12 

5 

4 

01/01/61-02/01/68   Municipal  Airport 
02/02/68-12/31/70 


INTERNATIONAL  FALLS,  MINNESOTA 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  48°34'N     93°23'W   343    359   359 

JACKSONVILLE,  FLORIDA 

01/01/61-12/30/65   Municipal  Airport 
12/31/65-02/24/69   Imeson  Airport 
02/25/69-12/31/70 

KEY  WEST,  FLORIDA 
01/01/61-12/31/70    International  Airport        24°33'N     81°45'W     7      17 

LAS  VEGAS,  NEVADA 
01/01/61-12/31/70   McCarran  International  AP    36°05'N    115°10'W   570    659   661 

LEWISBURG,  TENNESSEE 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  35°27'N     86°48'W    -     240 

LITTLE  ROCK,  ARKANSAS 
01/01/61-12/31/70   Adams  Field  34°44'N     92°14'W   109     78    85 

LOGAN,  UTAH 
01/01/61-12/31/70   State  University  41°45'N    111°49'W    -    1458 

LOS  ANGELES,  CALIFORNIA 

01/01/61-05/28/68  International  Airport 

05/29/68-12/31/70 

01/01/61-06/30/64  312  N.  Spring  Street 

07/01/64-12/31/70  Los  Angeles  Civic  Center 

LYNCHBURG,  VIRGINIA 

01/01/61-12/11/62    Preston  Glenn  Airport 
12/12/62-06/29/63   Municipal  Airport 
06/30/63-12/31/70 


33°56'N 

118°23'W 

32 

30 

37 

- 

- 

33°56'N 

118°24'W 

32 

30 

34 

- 

- 

34°03'N 

118°14'W 

- 

95 

- 

1 

72 

34°03'N 

118°14'W 

- 

82 

- 

12 

11 

37°20'N 

79°12'W 

209 

289 

291 

2 

1 

37°20'N 

79°12*W 

209 

289 

296 

2 

1 

37°20'N 

79°12'W 

209 

279 

296 

1 

1 

STATION  NOTES  165 


Date  Station 

Begin     End        Name       Location  Lat .        Long. 


MACON,  GEORGIA 


01/01/61-07/15/64   Cochran  Field  32°42'N     83°39'W   113    109   110 

07/16/64-12/31/70   Lewis  B.  Wilson  Airport      32°42'N     83°39'W   113    108   110 


MADISON,  WISCONSIN 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport 


MARQUETTE,  MICHIGAN 
01/01/61-12/31/70    U.S.  P.O.  4  Court  House      46°34'N     87°24'W    224     206    219     14    13 


MEMPHIS,  TENNESSEE 

01/01/61-08/18/65   U.S.  Post  Office  35°09'N     90°03'W    -      83-24   31 

08/19/65-12/31/70   International  Airport        35°03'N     89°59'W   122     79    86     11 


MIAMI,  FLORIDA 
01/01/61-12/31/70    International  Airport 


MIDLAND,  TEXAS 

01/01/61-06/29/63   Midland-Odessa  Regional  AP 

06/30/63-05/10/65 

05/11/65-12/31/70 


MINNEAPOLIS-ST.  PAUL,  MINNESOTA 

01/01/61-10/23/62    International  Airport 

10/24/62-05/23/63 

05/24/63-12/31/70 


MONTROSE  NO.  2,  COLORADO 
01/01/61-12/31/70    601  N.  Park  Ave. 


MOUNT  SHASTA,  CALIFORNIA 

01/01/61-05/25/69   U.S.  Forest  Service  41°19'N    122°19'W  1093   1080   1082     1    1 

05/26/69-12/31/70     "     "      "  41°19'N    122°19'W   1093   1080  1082     2    2 


NASHVILLE,  TENNESSEE 

01/01/61-08/09/64   Berry  Field  36°07'N     86°41'W   166    176   177     2    2 

08/10/64-12/31/70   Metropolitan  Airport         36°07'N     86°41'W   166    180   183     2    2 


31°56'N 

102°12'W 

872 

870 

875 

9 

9 

31°56'N 

102°12'W 

872 

869 

875 

1 

9 

31°56'N 

102°12'W 

872 

869 

875 

1 

2 

44°53'N 

93°13'W 

280 

251 

262 

2 

12 

44°53'N 

93'13'W 

280 

251 

262 

2 

1 

44°53'N 

93°13'W 

280 

254 

262 

2 

1 
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Date 
Begin     End 


Station 
Name      Location 


Long. 


01/01/61-12/31/70 


NEW  HAVEN,  CONNECTICUT 
Tweed  New  Haven  Airport 


72°53'W 


01/01/61-12/14/61 
12/15/61-12/31/70 
01/01/61-12/31/70 


NEW  ORLEANS,  LOUISIANA 

600  Camp  Street 

701  Loyola  Ave.  (WBO) 

Audobon  Park  Golf  Course 


29°57'N 

90°04'W 

16 

3 

17 

29°57'N 

90°05'W 

16 

- 

54 

29°56'N 

90°08'W 

- 

2 

- 

01/01/61-12/31/70 
01/01/61-01/11/61 
01/12/61-12/31/70 


NEW  YORK,  NEW  YORK 

Central  Park  79th  &  81st  St.  40°47'N 
17  Battery  Place  40°42'N 

30  Rockefeller  Plaza         40°46'N 


73°58'W 

- 

40 

- 

1 

1 

74°01'W 

96 

3 

10 

126 

121 

73°59'W 

96 

21 

26 

- 

- 

01/01/61-08/11/64 
08/12/64-12/31/70 


NORTH  PLATTE,  NEBRASKA 
Lee  Byrd  Field 


41°08'N 

100°41'W 

860 

84  7 

848 

2 

1 

41°08'N 

100°41'W 

860 

846 

848 

2 

1 

OKLAHOMA  CITY,  OKLAHOMA 

01/01/61-10/18/65   Will  Rogers  World  Airport  35°24'N  97°36'W  370  390  395  2  2 

10/19/65-11/28/65     "    "      "      "  35°24'N  97°36'W  370  390  391  2  2 

11/29/65-12/31/70     "    "      "      "  35°24'N  97°36'W  370  392  391  2  2 


01/01/61-12/30/61 
12/31/61-07/31/63 
08/01/63-12/31/70 


OMAHA,  NEBRASKA 
Municipal  Airport 


41°18'N 

95°54'W 

337 

298 

304 

10 

1 

41°18'N 

95°54'W 

337 

298 

304 

10 

9 

41°18'N 

95°54'W 

337 

298 

304 

1 

9 

01/01/61-05/28/62 
05/29/62-12/31/70 


PARKERSBURC,  WEST  VIRGINIA 


211  6th  Street 

39°16'N 

81°34'W 

- 

187 

194 

21 

19 

5th  &  Juliana  Street 

39°16'N 

81°34'W 

- 

187 

202 

24 

23 

01/01/61-10/09/63 
10/10/63-12/31/70 


PENSACOLA,  FLORIDA 


Palafox  &  Chase  Street 
Municipal  Airport 


30°25'N 

87°13'W 

17 

4 

16 

17 

16 

30°28'N 

87°12'W 

17 

34 

35 

2 

1 

01/01/61-12/31/70 


PHILADELPHIA,  PENNSYLVANIA 
International  Airport        39°53'N 


75°15'W 
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Date  Station 

>in     End        Name       Location  Lat .        Long. 


PHOENIX,  ARIZONA 

01/01/61-12/31/70   Sky  Harbor  International  AP  33°26'N  112°01'W  337  340  339     1    1 

PITTSBURGH,  PENNSYLVANIA 

01/01/61-12/31/70   U.S.  P.O.  &  Federal  Bldg.  40°27'N  80°00'W  -  228  -     87   87 

01/01/61-01/25/68   Greater  Pittsburgh  Airport  40°30'N  80°13'W  257  347  373 

01/26/68-12/31/70      "         "        "  40°30'N  80°13'W  257  347  370 


PORTLAND,  OREGON 

01/01/61-12/31/70   Custom  House  45°32'N    122°40'W    -       9 

01/01/61-12/31/70    International  Airport        45°36'N     122°36'W    47      6 


PRESQUE  ISLE,  MAINE 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  46°39'N     68°00'W    -     183    -      2    1 

QUILLAYUTE,  WASHINGTON 
08/01/66-12/31/70   Quillayute  Airport  47°57'N    124°33'W    62     55    55     2    2 

RAPID  CITY,  SOUTH  DAKOTA 

01/01/61-11/14/65   Municipal  Airport  44°03'N    103°04'W   993    965   966     2    1 

11/15/65-12/31/70       "        "  44°03'N    103°04'W   993    964   966     2    2 

SACRAMENTO,  .CALIFORNIA 

01/01/61-09/27/64    1725  23rd  Street  38°34'N    121°29'W    -       7    -     11    26 

09/28/64-12/31/70   Post  Office  &  Court  House    38°35'N    121°30'W    -       8    -     26   26 
01/01/61-12/31/70   Executive  Airport  38°31'N    121°30'W    20      5    13     -    - 

SAINT  CLOUD,  MINNESOTA 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  45°35'N     94°11'W   318    315   316     2    2 

SAINT  LEO,  FLORIDA 
01/01/61-12/31/70   Saint  Leo  Abbey  28°20'N     82°16'W    -      58    -      2    1 

SAINT  LOUIS,  MISSOURI 
01/01/61-12/31/70   Lambert  Field  38°45'N     90°23'W   173    163    172     1    1 
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Date  Station 

Begin    End        Name      Location  Lat .       Long. 


SALT  LAKE  CITY,  UTAH 
01/01/61-12/31/70    Municipal  Airport  40°46'N     111°58'W   1328    1286   1287 


SAN  DIEGO,  CALIFORNIA 


01/01/61-01/31/61   Municipal  Airport 

02/01/61-07/31/69 

08/01/69-12/31/70 


SANDUSKY,  OHIO 


01/01/61-08/31/63   U.S.  Post  Office 
09/01/63-12/31/70     


SAN  FRANCISCO,  CALIFORNIA 


01/01/61-07/15/63    International  Airport 
07/16/63-12/31/70 


SHERIDAN,  WYOMING 


01/01/61-09/18/64   County  Airport 
09/19/64-12/31/70 


SPOKANE,  WASHINGTON 


32°44'N 

117°10'W 

27 

6 

11 

6 

8 

32°44'N 

117°10'W 

27 

6 

11 

2 

8 

32°44'N 

117°10'W 

27 

4 

10 

2 

11 

41°27'N 

82°43'W 

193 

185 

192 

2 

1 

41°27'N 

82°43'W 

- 

185 

192 

2 

1 

37°37'N 

122°23'W 

6 

2 

27 

2 

1 

37°37'N 

122°23'W 

6 

2 

27 

1 

1 

44°46'N 

106°58'W 

1155 

1202 

1203 

2 

2 

44°46'N 

106°58'W 

1155 

1208 

1203 

2 

2 

01/01/61-05/16/65    International  Airport        47°37'N    117°31'W   588    718   721     1    2 
05/17/65-12/31/70         "  "  47°38'N    117°32'W   588    718   721     1    2 


TATOOSH  ISLAND,  WASHINGTON 
01/01/61-07/31/66    Tatoosh  Island  48°23'N     124°44'W    26     31     35     2     1 

TOPEKA,  KANSAS 
01/01/61-12/31/70   Municipal  Airport  39°04'N     95°38'W   301    267   269     1    1 

UNION,  OREGON 
01/01/61-12/31/70   Experiment  Station  45°13'N    117°53'W    -     843    -      2    1 

URBANA,  ILLINOIS 
01/01/61-12/31/70    University  of  Illinois       40°06'N     88°14'W    -     226    -      2     1 
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Date  Station 

Begin    End        Name      Location  Lat .       Long. 


01/01/61-06/30/67 
07/01/67-12/31/70 


WALLA  WALLA,  WASHINGTON 
01/01/61-12/31/70   U.S.  Post  Office  46°02'N    118°20'W   302    289   298    18    15 


VICKSBURG,  MISSISSIPPI 

U.S.  P.O.  &  Court  House 

32°22'N 

90°53'W 

75 

71 

90 

25 

23 

Military  Park 

32°21'N 

90°51'W 

- 

78 

- 

2 

1 

01/01/61-12/31/65 
01/01/66-08/29/68 
08/30/68-12/31/70 


WASHINGTON,  DIST.  OF  COLUMBIA 

24th  &  M  St . ,  N.W.            38°54'N 

77' 

>03'W 

- 

22 

- 

26 

25 

National  Airport            38°51'N 

77' 

'02'W 

34 

4 

23 

1 

1 

38°51'N 

77' 

'02'W 

34 

3 

23 

1 

1 

WINNEMUCCA,  NEVADA 


01/01/66-08/07/68   Municipal  Airport 
08/08/68-04/30/70 


05/01/70-12/31/70 


WOODSTOCK,  MARYLAND 
01/01/66-12/31/70   Woodstock  College  39°20'N     76°52'W 


WOOSTER,  OHIO 
01/01/66-12/31/70   Experiment  Station  40°47'N     81°55'W 


YUMA,  ARIZONA 


01/01/61-03/23/64    International  Airport 
03/24/64-12/31/70 


40°54'N 

117°48'W 

1323 

1310 

1312 

2 

1 

40°54'N 

117°48'W 

1323 

1311 

1312 

1 

1 

40°54'N 

117°48'W 

1323 

1311 

1312 

1 

2 

32°40'N 

114°36'W 

43 

61 

62 

1     1 

32°40'N 

114°36'W 

43 

59 

62 

1    1 
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ABILENE  UNITED  STATES  WMD  72266   32  26N   99  *1W   537  M 

NOTES  DN  PAGE  159 

STATION  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

961 

9*5 

951 

951 

952 

953 

955 

956 

954 

956 

957 

956 

955 

1962 

960 

953 

953 

95* 

951 

953 

954 

95* 

954 

955 

957 

959 

955 

1963 

957 

957 

95* 

951 

93* 

951 

953 

954 

955 

957 

956 

960 

955 

1964 

956 

95* 

952 

950 

953 

952 

953 

952 

95* 

958 

956 

956 

95* 

1965 

956 

95S 

956 

953 

952 

932 

•  54 

95* 

953 

957 

956 

956 

955 

1966 

958 

956 

956 

952 

95* 

95* 

953 

95* 

95* 

956 

958 

956 

955 

1967 

957 

957 

954 

952 

953 

952 

955 

956 

956 

956 

957 

956 

955 

1968 

959 

958 

956 

95* 

951 

952 

956 

956 

955 

955 

956 

956 

955 

1969 

954 

95* 

955 

952 

95» 

950 

953 

952 

955 

955 

959 

95* 

95* 

1970 

957 

9«8 

952 

950 

955 

953 

955 

953 

95* 

95* 

957 

956 

955 

MEAN    957.5   959.7   953.9   951.9   952.8   952.2   95*. 1   95*. 1   95*,*   955.9   956.9   956.5    954.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1017 

1012 

10U 

1012 

1013 

1013 

1016 

1014 

1017 

1018 

1019 

1016 

1962 

1022 

101* 

1015 

1015 

1011 

1012 

1014 

1013 

1014 

1016 

1019 

10«1 

1016 

1963 

1020 

1019 

1015 

10U 

101* 

1011 

1012 

1014 

1015 

1017 

1018 

1023 

1016 

1964 

1018 

1016 

1013 

10U 

1012 

1012 

1013 

1011 

1014 

1019 

1018 

1018 

1015 

1965 

1018 

1017 

1018 

1013 

1011 

1012 

1014 

1013 

1013 

1018 

1017 

1018 

1015 

1966 

1021 

1019 

1017 

1012 

1014 

1013 

1012 

1014 

1014 

1017 

1019 

1018 

1016 

1967 

1019 

1019 

1015 

1012 

1013 

1011 

1014 

1015 

1016 

1016 

1018 

1018 

1016 

1968 

1021 

1021 

.  101* 

1015 

10U 

1012 

1016 

1015 

1015 

1015 

1017 

1018 

1016 

1969 

1016 

1016 

1017 

1012 

1013 

1009 

1012 

1011 

1015 

1015 

1020 

1016 

101* 

1970 

1020 

1020 

1014 

1010 

1015 

1013 

1014 

1012 

101* 

1015 

1018 

1017 

1015 

MEAN   1019.8  1017.8  1015.*  1012.2  1012.6  1011.8  1013.6  1013.*  101*.*  1016.3  1018.2  1018.6   1015.* 

TEMPERATURE  DgS  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

4.8 

8.9 

14.4 

18.6 

23.4 

24.6 

26.2 

26.5 

22,7 

18,4 

10.0 

7.2 

17.1 

1962 

4.3 

12.3 

11.7 

17.8 

25.2 

25.2 

28,2 

29.1 

24,0 

20.6 

12.8 

8.1 

18.3 

1963 

3.7 

8.* 

15.9 

*1'3 

23.9 

26.4 

30.1 

29.8 

26,0 

22.8 

14.1 

5.2 

19.0 

196* 

7.9 

7.2 

14,0 

20.* 

2«.l 

27.4 

30.6 

29.6 

24,5 

18,9 

13.7 

9,2 

19.0 

1963 

9.1 

7.7 

8.9 

zo.; 

22.4 

26.3 

29.8 

29.3 

26,2 

19.2 

16,8 

10.8 

18.9 

1966 

4.1 

6.9 

13,8 

17.3 

21.7 

26.6 

30,5 

26.9 

24,0 

17,8 

15.3 

7.0 

17.7 

1967 

8.9 

8.1 

17.3 

22.2 

22.5 

27.7 

28.2 

26.8 

21.7 

17.6 

12.3 

6.5 

18.3 

1968 

6.6 

6.4 

11.7 

16.5 

21.9 

26.3 

27.1 

28.1 

23.6 

20,8 

11.4 

7.5 

17.3 

1969 

B.9 

8.9 

8,6 

18.7 

21.3 

25.8 

30,8 

29.8 

24,4 

16,6 

11.9 

8,7 

17.9 

1970 

4.9 

9.3 

10.8 

18.4 

21.3 

26.2 

29.1 

28.8 

25.6 

17,4 

10.7 

10.  8 

17.8 

MEAN 

6.3 

8.4 

1?.7 

19.1 

22.8 

26.3 

29.1 

28.5 

24.3 

19,0 

12.9 

8.1 

18.1 

CL1N0 

7.0 

9.1 

12.8 

17.9 

22.1 

26.8 

28,4 

28.3 

24.4 

19.0 

11.7 

7.8 

17.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A^R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

101 

39 

17 

T 

33 

24* 

110 

36 

200 

42 

7* 

8 

904 

1962 

2 

1 

30 

33 

39 

194 

113 

38 

130 

58 

27 

20 

689 

1963 

0 

9 

1 

»9 

158 

41 

7 

90 

17 

10 

68 

11 

431 

1964 

60 

63 

32 

70 

39 

39 

66 

1*9 

34 

13 

36 

4 

6*5 

1963 

29 

38 

15 

71 

128 

94 

Ifl 

40 

47 

68 

*7 

25 

620 

1966 

22 

lu 

10 

173 

12 

29 

3 

129 

104 

93 

7 

1 

533 

1967 

T 

6 

26 

12 

112 

72 

34 

14 

138 

44 

73 

62 

593 

1968 

no 

49 

54 

8* 

61 

28 

182 

23 

13 

* 

117 

3 

728 

1969 

21 

33 

53 

63 

197 

61 

55 

208 

104 

50 

28 

63 

936 

1970 

1 

47 

61 

65 

93 

49 

T 

39 

61 

30 

2 

6 

45* 

MEAN 

34.6 

29.5 

29,9 

61.2 

87.2 

89.1 

59.0 

76.6 

86,8 

37.2 

*9.9 

20.3 

657 

CL1N0 

22 

28 

26 

58 

HO 

68 

58 

37 

53 

72 

28 

32 

592 
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ALBANY  UNITED  STATES  WMO  72518   42  45N   73  «BW    90  M 

NOTES  ON  PAGF  159 

STATION  PRESSURE  M» 
VEAR    JAN     EPB     MAP     APR     "AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1013 

1015 

1012 

1005 

1012 

1010 

1011 

1014 

ini5 

1013 

1014 

101) 

1012 

1962 

1016 

1016 

1012 

ioU 

1014 

1012 

1010 

1013 

mi4 

1011 

1016 

1013 

1013 

1963 

1015 

1013 

1012 

1008 

1014 

1010 

1010 

1010 

1016 

1015 

1010 

1014 

1012 

1964 

1012 

1007 

1012 

1016 

1012 

1011 

1012 

1012 

1016 

1015 

1015 

1017 

1013 

1965 

1014 

1013 

1013 

1012 

1012 

1013 

1011 

1011 

1017 

1011 

1013 

1014 

1013 

1966 

1013 

1017 

1013 

10U 

1013 

1013 

1010 

1011 

1011 

1013 

1016 

101J 

1013 

1967 

1014 

10)3 

1018 

1013 

1011 

1014 

1012 

1014 

1015 

1015 

1011 

1016 

1014 

1968 

1021 

1007 

1011 

1013 

1011 

1010 

1014 

1013 

1015 

1013 

1010 

1011 

1012 

1969 

1016 

1012 

1009 

1012 

1012 

1010 

1012 

1011 

1015 

1016 

1013 

1010 

1012 

1970 

1012 

1014 

1012 

10  1 1 

1015 

1012 

1012 

ion 

1014 

1019 

1014 

1013 

1013 

MEAN   1014.6  1012.7  1012.4  10U.5  1012.6  1011.5  1011,4  1012.0  1014,8  1014,1  1013.2  1013.6   1012.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     F(fB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     5EP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1017 

1019 

1016 

1009 

1016 

1014 

1015 

1018 

1018 

1017 

1018 

1016 

1016 

1962 

1019 

1020 

1016 

1013 

1018 

1016 

1014 

1016 

1017 

1013 

1020 

1016 

1017 

1963 

1018 

1016 

1016 

1012 

1017 

1014 

1014 

1014 

1020 

1019 

1013 

1018 

1016 

1964 

1016 

'Oil 

1015 

1020 

1016 

1015 

1016 

1016 

1020 

1019 

1019 

1021 

1017 

1965 

1018 

1017 

101* 

1013 

1016 

1017 

1015 

1015 

1021 

1013 

1017 

1019 

1017 

1966 

1017 

1021 

1017 

1018 

1016 

1017 

1013 

1015 

1014 

1017 

1020 

1019 

1017 

1967 

1017 

1016 

1022 

1017 

1015 

1018 

1015 

1018 

1019 

1019 

1015 

1020 

1018 

1968 

1025 

1011 

1015 

1017 

1015 

1014 

1018 

1017 

1019 

1017 

1014 

1013 

1016 

1969 

1020 

1016 

1013 

1016 

1016 

1013 

1015 

1015 

1019 

1020 

1016 

1014 

1016 

1970 

1016 

1U18 

1016 

1013 

1019 

1015 

1016 

1014 

1017 

1023 

1018 

1016 

1017 

MEAN   1018.3  1016.5  1016.2  1015.4  1016,4  1015.3  1015,1  1013.8  1018,4  1018,1  1017.0  1017,3   1016.7 

TEMPERATURE  DEO  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

•  7.4 

-  2- 

2 

1.8 

7.6 

14.1 

20.4 

22.7 

21.8 

21.4 

13.1 

5.3 

-  1.1 

9.8 

1962 

-  4.1 

-  3. 

1 

2,8 

9.3 

16.3 

20.8 

21.3 

21.* 

15.9 

10,9 

3.1 

-  3.6 

9.1 

1963 

-  3.1 

-  6. 

6 

2.* 

8.8 

14.6 

20.2 

23,1 

20.1 

15.0 

14,3 

7.9 

-  5.7 

9.1 

1964 

-  2.9 

-  3. 

7 

2,6 

6.4 

17.4 

20.0 

23.9 

20.1 

17.4 

11.4 

6.6 

-   .9 

10.0 

1965 

-  5.9 

-  5. 

4 

-   ,* 

3.7 

15.3 

19.4 

20.5 

20.8 

17,6 

10.7 

3.1 

-   .7 

8.2 

1966 

-  s.e 

-  4. 

8 

1.3 

6.7 

12.2 

19.7 

22,3 

20.7 

14.4 

9.2 

5.7 

-  2.6 

8.3 

1967 

-  2.8 

-  7. 

8 

-  1.7 

6.4 

10.2 

21.1 

22,0 

20.7 

16.3 

10,6 

1.6 

■  1.7 

7.9 

1968 

.  9.6 

-  6. 

1 

2.8 

10.6 

12.7 

19.) 

22.6 

20.3 

17.6 

11.8 

3.6 

-  4.7 

8.6 

1969 

-  6.2 

-  4. 

1 

-   .' 

8.7 

13.5 

18.9 

20,9 

21.* 

16.9 

9,4 

4.3 

-  3.8 

8.1 

1970 

-12.4 

-  4. 

9 

.0 

9.3 

15.8 

18.8 

22.2 

20.9 

17.4 

11.6 

5.5 

-  5.8 

8.2 

MEAN 

-  6.2 

-  3. 

1 

1.1 

8.2 

14.2 

19.9 

22.2 

20.8 

17.0 

11.3 

4.7 

•  3.3 

8.7 

CLINO 

.  3.5 

-  2. 

9 

2.1 

9.1 

15.3 

20.6 

23,3 

22.1 

17.6 

11.7 

5.4 

-  1.4 

10.0 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MftY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

0C7 

NOV 

DEC 

70TAL 

1961 

44 

»>1 

65 

66 

119 

119 

89 

79 

58 

38 

79 

46 

863 

1962 

54 

*2 

39 

80 

31 

62 

33 

33 

89 

74 

55 

60 

732 

1963 

69 

44 

72 

27 

36 

38 

24 

61 

60 

6 

115 

44 

636 

1964 

88 

44 

72 

34 

23 

29 

38 

43 

8 

14 

II 

81 

525 

1965 

51 

49 

36 

59 

22 

41 

80 

92 

114 

60 

51 

28 

683 

1966 

58 

69 

92 

37 

60 

75 

99 

37 

142 

56 

45 

77 

847 

1967 

31 

43 

65 

94 

85 

72 

86 

35 

37 

88 

68 

99 

845 

1968 

38 

9 

67 

67 

122 

111 

12 

45 

38 

55 

139 

117 

820 

1969 

54 

42 

34 

89 

67 

135 

129 

55 

52 

39 

141 

163 

1002 

1970 

21 

50 

73 

76 

43 

80 

49 

85 

96 

63 

38 

99 

773 

MEAN 

50.8 

49. 

5 

61.5 

64.9 

63.0 

78.2 

65.9 

60.5 

71.4 

49.3 

76.2 

81.6 

772.8 

CLINO 

64 

57 

73 

74 

92 

95 

109 

84 

102 

72 

74 

69 

965 
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ALBUOUERQUE  UNJTEB  STATES  WMO  72363   35  03N  106  37W  1619  H 

NOTES  ON  PACE  159 

STATION  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FEB     MA9     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1?61 

853 

849 

844 

845 

8^7 

8*8 

850 

852 

8*9 

850 

849 

6*9 

8*9 

1962 

851 

847 

846 

848 

846 

8*7 

851 

851 

850 

851 

851 

832 

8*9 

1963 

8*9 

aso 

847 

846 

848 

8*6 

8*9 

831 

852 

852 

850 

832 

849 

1964 

849 

847 

345 

845 

8^7 

8*7 

850 

830 

850 

852 

8*9 

B49 

8*8 

1965 

850 

846 

846 

847 

845 

8*7 

851 

830 

84S 

852 

851 

8*9 

8*9 

1966 

8*9 

848 

849 

846 

848 

B*8 

849 

830 

851 

851 

851 

8*9 

8*9 

1967 

851 

.850 

848 

846 

8*8 

8*7 

851 

8S3 

831 

851 

851 

8*8 

850 

1968 

852 

830 

849 

847 

846 

8*8 

851 

851 

850 

850 

8*9 

8*9 

8*9 

1969 

8*7 

846 

847 

846 

847 

8*6 

850 

849 

350 

847 

832 

8*8 

8*8 

1970 

850 

831 

844 

845 

848 

8*9 

831 

830 

830 

849 

B5l 

8*9 

8*9 

MEAN    850.1   848.4   8*6,3   8*6.1   847,0   8*7.3   850.3   850.7   850.1   850.5   850.4   8*9.4    8*8.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

102* 

1017 

1010 

1010 

1009 

1009 

1011 

1014 

1012 

1015 

1018 

1018 

1014 

1962 

1022 

101* 

1013 

1012 

1010 

1009 

1013 

1013 

1014 

1016 

1019 

1022 

1015 

1963 

1020 

1019 

1014 

1011 

1011 

1008 

1010 

1014 

1015 

1C17 

1018 

1022 

1015 

196* 

1020 

1017 

1013 

lOll 

1011 

1009 

1012 

1012 

1013 

1017 

1017 

1018 

1014 

1963 

1019 

1013 

1014 

1013 

1009 

1009 

1013 

1012 

1012 

1018 

1018 

1019 

1014 

1966 

1020 

•018 

1016 

lOll 

1011 

1011 

1011 

1012 

101* 

1016 

1019 

1019 

1015 

1967 

1022 

1019 

101? 

1010 

1012 

1010 

1013 

1016 

1015 

1017 

1018 

1018 

1015 

1968 

1022 

1019 

1016 

1013 

1010 

1009 

1014 

1014 

1013 

1015 

1017 

1020 

1015 

1969 

1016 

1015 

1013 

lOll 

1011 

1007 

1012 

1011 

1014 

1013 

1022 

1017 

1014 

1*70 

1020 

1020 

1011 

1010 

1012 

1011 

1013 

1012 

1013 

1015 

1019 

1019 

1015 

MEAN 

1020.3 

1017.3 

1013,3 

1011.2 

1010.6 

1009.2 

1012,2 

1013.0 

1013,3 

1015.9 

1018.5 

1019.2 

1014.6 

CLINO 

1018.3 

1015.4 

1012.1 

1010.0 

1008.3 

1007.3 

1010,9 

1011.4 

1012,0 

1014.6 

1018.2 

1019.5 

1013.2 

TEMPERATURE  DIG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1.1 

4< 

,8 

8,3 

12.5 

l8,  8 

24.3 

24,8 

24.0 

18.7 

13.8 

4.6 

1.2 

13.1 

1962 

-   .2 

3. 

7 

5,1 

14.5 

17.8 

22.6 

24,6 

25.3 

20,8 

14.5 

8.3 

2.7 

13.3 

1963 

•  1.4 

4. 

,7 

7,3 

I*. 3 

20,0 

23.7 

27.4 

24.4 

22,3 

16.4 

7.6 

1.6 

14.0 

1964 

•  1.1 

-  1. 

6 

5,3 

10.9 

18, 8 

23.1 

25.7 

24.9 

20,7 

15.2 

6.5 

1.9 

12.3 

1963 

3.8 

4< 

1 

7,0 

12.7 

16.3 

20.8 

25,3 

24.1 

19.2 

14.4 

9.1 

2.1 

13.3 

1966 

-  LI 

7 

7.6 

12.6 

19.6 

22.7 

26.6 

24.3 

20.2 

13.8 

8.2 

1.3 

13.0 

1967 

.7 

*, 

7 

11.1 

1*.3 

17.7 

21.9 

26,2 

23.6 

20,2 

14,6 

7.8 

.2 

13.6 

1968 

2.7 

6> 

3 

8,2 

11.9 

17.1 

2*.0 

24,5 

22.4 

20,0 

14.6 

6.0 

-  1.1 

13.1 

1969 

3.3 

3< 

16 

3.1 

U.l 

19.0 

23.1 

26,8 

26.1 

21.1 

12.1 

5.2 

3.9 

13.6 

1970 

1.4 

6. 

iO 

6,7 

u.* 

1».0 

22.6 

26,4 

25.4 

19.7 

11.4 

6.9 

2.4 

13.3 

MEAN 

.9 

Ii 

9 

7,2 

12.9 

18.* 

22.9 

25,9 

24.5 

20,3 

14.1 

7.0 

1.6 

13.3 

CLlNO 

1.7 

4. 

4 

7,9 

13.2 

18.* 

23.8 

25,8 

24.8 

21.4 

14.7 

6.7 

2.8 

13.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

f=PB 

MA» 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

6 

3 

15 

19 

0 

3 

69 

43 

28 

12 

12 

17 

227 

1962 

26 

3 

3 

2 

0 

5 

31 

T 

18 

19 

15 

13 

137 

1963 

7 

6 

1* 

* 

1 

3 

36 

76 

16 

19 

7 

T 

189 

1964 

2 

28 

3 

15 

9 

T 

47 

25 

40 

1 

3 

12 

187 

1965 

12 

15 

1? 

12 

5 

25 

42 

15 

30 

23 

8 

36 

235 

1966 

11 

1 

T 

1 

1 

42 

41 

27 

26 

14 

2 

0 

173 

1967 

0 

11 

6 

T 

1 

43 

15 

84 

20 

5 

4 

14 

203 

1968 

0 

25 

38 

13 

25 

1 

85 

38 

8 

3 

15 

21 

272 

1969 

2 

9 

10 

*3 

33 

15 

24 

24 

27 

60 

0 

18 

267 

1970 

T 

7 

11 

1 

8 

10 

31 

37 

20 

6 

2 

6 

139 

MEAN 

6.6 

11" 

5 

11.* 

U.2 

8.3 

14.7 

42.1 

38.9 

23.3 

16.2 

7.0 

13.7 

204.9 

CLINO 

10 

10 

12 

12 

19 

14 

30 

34 

24 

19 

10 

12 

206 
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ALPEN4  UNITED  STATES  WMn  72639   *5  04N   83  34W   211  M 

NOTES  ON  PAGF  159 


STATION  PP.FSSu'fc  Mn 


APR     WAV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NDV     DEC 


1961 

995 

907 

992 

988 

995 

991 

993 

996 

994 

994 

995 

99; 

993 

1«62 

993 

9<>6 

996 

993 

994 

995 

993 

993 

995 

992 

99B 

993 

994 

1963 

994 

903 

992 

99l 

995 

993 

993 

994 

998 

997 

990 

994 

994 

1964 

989 

9P9 

992 

993 

993 

992 

994 

991 

995 

994 

993 

995 

993 

1965 

99? 

901 

995 

994 

992 

995 

993 

992 

995 

991 

992 

992 

993 

1966 

997 

997 

992 

994 

994 

994 

992 

992 

992 

990 

993 

994 

993 

1967 

991 

993 

997 

994 

994 

994 

992 

995 

997 

993 

991 

994 

994 

196B 

1001 

990 

993 

992 

992 

991 

995 

995 

994 

991 

991 

992 

993 

1969 

995 

997 

992 

994 

994 

989 

993 

993 

996 

995 

992 

994 

994 

1970 

992 

99* 

994 

991 

995 

993 

992 

993 

99A 

997 

992 

99J 

993 

MEAN    993-9   90J.7   993.5   992.4   993.8   992.7   993.0   993.4   995.0   993,4   992.7   993,2    993.4 

SEA  LEVEL  PRFSSURfc  HP- 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1018 

1020 

1016 

1011 

1018 

1014 

1015 

1018 

1017 

1017 

1018 

1015 

1016 

1962 

1016 

1019 

1019 

1016 

1016 

1017 

1015 

1016 

1017 

1014 

1021 

1016 

1017 

1963 

1017 

1017 

1015 

1014 

1018 

1015 

1015 

1016 

1021 

1019 

1013 

1017 

1016 

196* 

1012 

1012 

101S 

1016 

1015 

1015 

1016 

1014 

1017 

1017 

1016 

1018 

1015 

1965 

1016 

1014 

101" 

1017 

1015 

1018 

1015 

1014 

1018 

101* 

1015 

1015 

1016 

1966 

1021 

1021 

1015 

1017 

1017 

1016 

1014 

1014 

1014 

1013 

1016 

1017 

1016 

1967 

1014 

1016 

1020 

1017 

1016 

1016 

1014 

1017 

1020 

1015 

1013 

1017 

1016 

1968 

1024 

1014 

mi6 

10U 

1015 

1013 

1017 

1017 

1016 

1014 

1014 

1015 

1016 

1969 

1018 

1021 

1015 

1016 

1016 

1011 

1015 

1015 

1019 

1018 

1015 

1017 

1016 

1970 

1016 

1017 

1017 

1014 

1018 

1015 

1014 

1015 

1016 

1019 

1015 

1016 

1016 

MEAN   1017.2  1017.1  1016,6  1015.2  1016,4  1015.0  1015,0  1015.6  1017,5  1016,0  1015.6  1016.3 

TEMPERATURE  0£r.  C 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-10. ft 

-  5-3 

. 

1.8 

3.0 

9.B 

15.1 

19,0 

17.9 

16,6 

9,1 

2.2 

- 

4.2 

5.9 

1962 

.  8.9 

•ll.l 

- 

2.7 

4.1 

13.2 

15.4 

17.7 

17.8 

12.4 

8,5 

1.3 

• 

5.8 

5.2 

1963 

-12.1 

-12.9 

- 

3.6 

3.4 

9.2 

17.3 

19.6 

16.0 

12.4 

12.3 

4.9 

- 

7.7 

5.1 

196* 

-  5.6 

-  5.6 

- 

2.8 

5.1 

13.5 

16.1 

19,8 

16.3 

13,1 

7,7 

3.8 

- 

4,9 

6.4 

1965 

-  8.7 

-  7.8 

- 

5.3 

2.2 

12.7 

15.1 

16,6 

16.7 

13.4 

7.1 

1.3 

- 

1.6 

5.1 

1966 

-  9.5 

-  5.1 

.0 

3.8 

8.2 

17.4 

20.3 

18.3 

13.2 

8,0 

.9 

„ 

3.2 

5.9 

1967 

-  5.9 

-10-8 

- 

3,8 

4.6 

7,8 

18.1 

17.8 

16.6 

12.9 

8.0 

-   .7 

- 

3.5 

5.1 

1968 

-  7.6 

-  9.8 

.0 

7.1 

8.8 

16.3 

18,9 

18.0 

15,8 

10.0 

2.0 

- 

5.6 

6.2 

1969 

-  6.5 

-  6.3 

- 

4,2 

5.3 

10,2 

13.8 

18.7 

20.1 

13.8 

6,8 

1.2 

- 

5.2 

5.6 

1970 

-10.2 

•  8.6 

- 

4.3 

5.5 

10.9 

16.3 

20.6 

18.8 

14,4 

9,7 

2.3 

• 

4,9 

5.9 

MEAN 

-  8. ft 

-  8.3 

_ 

2.9 

4.6 

10,4 

16.1 

18,9 

17.7 

13.8 

8.7 

1.9 

„ 

4.9 

5.6 

CLINO 

-  6.8 

-  7.4 

- 

3,5 

3.9 

10.3 

15.9 

11.8 

18.1 

13,3 

7.9 

1.4 

• 

4.4 

5.6 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FES     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

4 

36 

68 

43 

37 

69 

42 

68 

152 

29 

62 

34 

644 

1962 

59 

71 

22 

36 

89 

75 

2* 

72 

73 

28 

20 

41 

610 

1963 

2* 

17 

85 

37 

139 

96 

5* 

104 

49 

24 

42 

47 

718 

1964 

33 

9 

49 

65 

77 

28 

109 

77 

93 

28 

59 

39 

686 

1965 

71 

*7 

32 

87 

108 

75 

26 

93 

118 

35 

69 

49 

810 

1966 

38 

30 

71 

41 

27 

61 

23 

*5 

35 

34 

189 

60 

694 

1967 

80 

54 

29 

78 

*9 

207 

79 

81 

50 

38 

68 

»1 

894 

1968 

30 

*4 

22 

40 

65 

97 

60 

135 

169 

50 

76 

77 

865 

1969 

57 

9 

3» 

43 

79 

213 

*6 

64 

55 

121 

42 

32 

799 

1970 

46 

7 

52 

51 

51 

50 

112 

23 

121 

37 

55 

84 

689 

MEAN 

**.? 

32.4 

46,8 

54.1 

72.1 

97.1 

57.5 

76.2 

93.5 

46.4 

68.2 

52.4 

7*0".  9 

CLINO 

50 

*1 

51 

67 

74 

68 

73 

77 

92 

61 

60 

47 

761 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


'ASHEVILLE 
NOTES  ON  PACE  159 


UNITED  STATES 


WMO  72315   35  26N   82  33W   6J9  M 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965    938 


APR 


DEC 


938 


. 

„ 

- 

a 

. 

. 

941 

940 

941 

941 

. 

936 

936 

9*1 

9*1 

9*0 

9*0 

943 

939 

940 

940 

940 

938 

938 

938 

9*1 

939 

940 

937 

939 

941 

939 

939 

941 

9*0 

938 

9*0 

940 

941 

941 

941 

938 

939 

940 

939 

939 

937 

936 

943 

942 

941 

939 

937 

938 

939 

935 

936 

9*0 

937 

939 

9*0 

941 

941 

938 

935 

938 

933 

937 

9*2 

940 

940 

939 

942 

941 

938 

938 

939 

1966  938     9*0 

1967  939     937 

1968  942     93* 

1969  9*0   •  936 

1970  938     936 

MEAN  939.2   937-2   937.3   938.3   939.3   939.5   940.2   9*0.3   940.9   940.0   939.0   938.6 

SE*  LEVEL  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  „.„-„-. 

1962 

1963 

1964 

1963 


1019    1019    1016    1017    10l9    loi9    1017 


1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


1020 
1020 
1023 
1021 
1019 


1021 
1016 
1019 
1016 

1019 


1019 
1020 
1019 
1015 
1015 


1017 
1019 

1018 
1017 
1016 


1017 
1016 
1015 
1018 

1021 


1019 
1018 
1016 
1015 
1016 


1017 
1018 
1020 
1017 
1017 


1018 

1018 
1019 
1020 
1018 
1017 


1019 
1021 

1015 
1019 
1020 
1019 

1020 


1019 
1018 

1019 
1020 
1018 
1021 
1020 


1021 
1020 

1021 
1019 
1017 
1018 
1018 


1021 
1020 

1020 
1020 
1019 
1015 
1016 


TEMPERATURE  DE^  C 
YEAR    JAN     FE6 


MAP 


APR 


1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


1.* 
3.0 
1.3 
3.* 
2.» 

1.1 
3.7 
1.3 
2.6 


1.8 

*.3 


6.7  10.1  10. 

7.7  6,3  U, 

1.2  10.6  1*. 
1.5  7.9  U. 

3.3  3,8  1*. 


2.3 
1.7 
.2 
3*2 
1.9 

3.2 


6,* 
9,9 
«.l 
5.2 
8.2 

7,9 

7.9 


PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FE 


U. 
U. 
12. 
13. 
1*. 

13.0 
13.3 


APR 


MAY 

15.6 
20,8 
17.6 
18.5 
18.8 

1*.6 
15,* 
16.1 
18. » 
17.6 

17.* 
18.0 


JUN 

20.3 
21.2 
20.7 
22.7 
19.3 

16.9 
19.3 
20.8 
22.6 
21*2 


JUL 

22.3 
23,2 
21.9 
22.7 
22.3 

21.7 
20,* 
22.8 
2*.* 
23.6 

22.6 

23,6 


AUG 

22.2 
22.4 
22.2 

22.1 
21.7 

21.1 
20.3 
23.* 
21.5 
22.8 

22.0 
23.1 


SEP 

20,2 
18,6 
19.0 
18.5 
19.3 

17.2 
15.7 
17.8 
18,8 
21.5 

18.7 
19.9 


SEP 


OCT 

12.9 
14.6 
15.3 

11.1 
12.1 

10.9 
11.9 
13.7 
13.4 
15.0 

13.1 
14,2 


DEC 


10.2 
7.8 
8.8 
9.8 
8.0 

7.2 
5.9 

7.8 
6.7 
7.8 

6.0 
8.1 


4.3 

1.3 

.3 

4.7 
4.6 

3.1 
5.4 
2.3 
2.5 

6.0 

3.4 


DEC 


939.2 


1019 

1019 
1019 
1016 
1018 
1018 


MEAN      1020.3    1018.0    1017,3    1017.3    1017,7    1017.3    1017,7    1018.3    lnp.o    1019,3    1019.1    1019,0      1018.4 


MEAN 

13.1 
13.2 

12.8 
13.1 
12.7 

11.2 
12.0 
12.3 
12.8 
13.4 

12.7 
13.6 


TOTAL 


1961 

37 

132 

81 

76 

77 

113 

65 

207 

27 

60 

123 

153 

1153 

1962 

113 

"1 

105 

83 

72 

157 

82 

66 

61 

61 

61 

62 

1016 

1963 

44 

*3 

195 

77 

6* 

69 

7* 

97 

92 

T 

112 

62 

931 

196* 

72 

91 

130 

132 

2* 

20 

8* 

226 

136 

215 

6* 

73 

1267 

1965 

55 

117 

130 

67 

85 

105 

11* 

102 

119 

7* 

33 

* 

1005 

1966 

86 

167 

66 

139 

120 

62 

62 

196 

116 

136 

8* 

60 

131* 

1967 

51 

56 

73 

28 

172 

113 

175 

287 

6* 

64 

65 

136 

132* 

1966 

74 

16 

169 

60 

7* 

129 

182 

8* 

67 

128 

76 

79 

1136 

1969 

67 

129 

102 

90 

8* 

97 

191 

16* 

77 

67 

*9 

118 

1235 

1970 

*4 

61 

67 

75 

** 

69 

128 

62 

30 

1*1 

*6 

69 

836 

MEAN 

64.3 

90.5 

111.8 

82.7 

81.6 

93.* 

117.7 

131.3 

78.9 

96.6 

71.3 

81.6 

1121.9 

CLIND 

61 

77 

95 

81 

73 

89 

109 

92 

71 

63 

56 

7* 

961 

NORTH  AMERICA 


175 


BEEVILLE 

NOTES  ON  PAC-F  160 


UNITED  STATES 


28  27N   9T  42W    78  M 


TEMPERATURE  Dg<".  C 


APR 


DEC 


1961 

8.5 

11 

7 

18,6 

19.9 

23.3 

27.2 

27,8 

27.7 

26.2 

21.6 

15.3 

13.0 

20.4 

1962 

8.9 

IB 

5 

15.3 

20.9 

25.1 

27.1 

29,3 

30.3 

27.0 

2*. 8 

16.7 

U.7 

21.3 

1963 

8.3 

11 

9 

19,0 

24. B 

25.8 

28.3 

29.2 

30.1 

27.9 

23.8 

18.4 

8.9 

21.4 

1964 

11.3 

10 

8 

1*.* 

22.6 

25.6 

27.6 

29.1 

29.9 

27.7 

20.9 

19.5 

12.9 

21.2 

1965 

14.1 

11 

6 

13,9 

22.6 

2*. 8 

27.* 

29,2 

29.0 

28,0 

20.6 

20.8 

1*.7 

21.* 

1966 

8.9 

10 

9 

16, B 

22.0 

23.9 

26.7 

28,7 

29.2 

26.7 

21.6 

19.3 

13.2 

10. 7 

1967 

11.9 

12 

7 

20,1 

23.1 

25,4 

28.3 

29,4 

27.6 

24.8 

21.2 

17.9 

13.3 

21.5 

1968 

10.7 

10 

9 

15,* 

21.5 

24.8 

26.4 

27,1 

28,2 

23.3 

23.1 

16.4 

12.6 

20.2 

1969 

13.3 

14 

3 

13,9 

21.8 

23.1 

27.2 

30,2 

29.3 

26,4 

21.9 

16.3 

14.6 

21.0 

1970 

9.0 

13 

7 

15.1 

21.* 

22.5 

25.8 

27,6 

28.2 

26,2 

21.3 

13.8 

17.6 

20.4 

MEAN 

10.5 

12 

9 

16,5 

22.3 

2*. 6 

27.2 

28,8 

29.0 

26,6 

22.1 

17.6 

13.3 

21.0 

CLINO 

13.2 

14 

7 

IT, 9 

21.8 

24,9 

27.8 

29,1 

28.9 

26,8 

22,9 

17,2 

14.1 

21.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MA" 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

36 

80 

11 

106 

14 

77 

115 

30 

7* 

7 

50 

3 

605 

1962 

9 

1 

21 

103 

56 

167 

5 

90 

173 

36 

37 

•0 

798 

1963 

13 

4} 

5 

6 

1* 

109 

25 

2 

39 

35 

126 

36 

*53 

1964 

55 

4B 

51 

2 

95 

52 

89 

36 

52 

20 

13 

** 

557 

1965 

105 

1*0 

25 

67 

129 

7 

0 

*0 

38 

115 

56 

113 

815 

1966 

45 

56 

4 

127 

15T 

79 

17 

39 

50 

33 

1 

37 

665 

1967 

41 

17 

3 

28 

70 

0 

16 

11* 

373 

159 

35 

H 

1069 

1968 

66 

49 

43 

27 

150 

136 

42 

2* 

79 

130 

17 

37 

800 

1969 

36 

99 

36 

48 

91 

18 

33 

84 

63 

8* 

100 

56 

750 

197(3 

53 

*1 

64 

17 

181 

110 

51 

75 

107 

1 

0 

12 

712 

MEAN 

45.9 

57 

4 

2*. 3 

53.1 

95,7 

75.5 

39,3 

55.* 

123,2 

62,0 

43.5 

♦3.1 

724. 4 

CLINO 

53 

45 

43 

62 

82 

76 

73 

36 

92 

63 

48 

57 

752 

176 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BIRMINGHAM 

NOTES  ON  PACE  160 


UNITED  STATES 


WMO  72228   33  34N   86  4SW   190  M 


STATION  PRESSu»E  H& 
YEAR    JAN     FEB 


A*R 


DEC 


1«61 

99B 

99* 

991 

99o 

993 

992 

994 

99* 

994 

996 

995 

995 

994 

1962 

997 

992 

991 

995 

99* 

992 

992 

992 

993 

993 

995 

996 

994 

i«63 

996 

99* 

994 

992 

99* 

991 

993 

992 

993 

996 

995 

997 

994 

1964 

995 

991 

993 

993 

993 

992 

992 

992 

993 

993 

997 

996 

994 

1965 

995 

99* 

992 

992 

994 

993 

992 

992 

993 

994 

995 

996 

994 

1966 

996 

99J 

995 

992 

992 

994 

991 

992 

990 

994 

997 

99ft 

994 

1967 

997 

99} 

996 

994 

992 

992 

993 

993 

993 

994 

995 

995 

994 

196B 

999 

99« 

995 

993 

991 

991 

995 

994 

993 

993 

993 

993 

994 

1969 

996 

99] 

992 

99l 

992 

9B9 

991 

991 

992 

994 

995 

992 

992 

1970 

996 

996 

990 

991 

995 

992 

993 

991 

994 

993 

994 

995 

993 

MEAN    996.5   993-8   992,9   992.3   993.0   991.8   992,6   992.3   992.8   994,2   995.1   995,3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


FEB 


APR 


DEC 


YEAR 


JAN 


FF8 


APR 


DEC 


PRECIPITATION  mm 


FFB 


DEC 


993.6 


1961 

1023 

1019 

1016 

1015 

1018 

1017 

1019 

1018 

1019 

1021 

1020 

1020 

1019 

1962 

1023 

1018 

1017 

10*0 

1019 

1016 

1017 

1016 

1017 

1018 

1020 

10Z2 

1019 

1963 

1022 

1019 

1019 

1017 

1019 

1016 

1017 

1016 

1017 

1021 

1020 

1023 

1019 

1964 

1021 

1017 

1018 

1018 

1018 

1017 

1017 

1016 

1017 

1020 

1022 

1022 

1019 

1965 

1021 

1020 

1017 

1017 

1018 

1018 

1017 

1017 

1018 

1019 

1020 

1022 

1019 

1966 

1021 

1021 

1020 

1017 

1016 

1018 

1016 

1017 

1015 

1019 

1022 

1021 

1019 

1967 

1022 

1021 

1021 

1019 

10X7 

1016 

1018 

1018 

1018 

1019 

1020 

1020 

1019 

1968 

1024 

1020 

1021 

1018 

1015 

1015 

1019 

1019 

1017 

1018 

1018 

1021 

1019 

1969 

1021 

1018 

1018 

1016 

1016 

1014 

1016 

1016 

1017 

1019 

1020 

1017 

1017 

1970 

1022 

1022 

10H 

1016 

1019 

1017 

1017 

1015 

mis 

1018 

1020 

1020 

1018 

MEAN   1022.0  1019.5  1018,2  1017.3  1017,5  1016.4  1017.3  1016.8  1017,3  1019,2  1020.2  1020.8   1018.5 

TEMPERATURE  DgO  t 


1961 

3.9 

11.2 

14.1 

15.1 

19.6 

23.9 

25.8 

23.9 

24.7 

17.9 

13.3 

8.3 

17.0 

1962 

5.4 

12.9 

11.2 

16.8 

25.9 

26.1 

28,1 

27.8 

23.8 

19.1 

11.1 

5.9 

17.8 

1963 

3.4 

4,9 

1*.7 

IB. 4 

21.  4 

25.2 

25,9 

26.7 

23.1 

19.7 

11.9 

2.7 

16.5 

1964 

6.0 

9.9 

12.2 

18.5 

22.1 

25.7 

25,4 

25.6 

2*.* 

15.3 

12.9 

8.9 

16.9 

1963 

7.7 

7.0 

9,9 

18.2 

22.1 

23.9 

25,4 

25.6 

23,2 

15.6 

12.7 

7.8 

16.6 

1966 

3.2 

7.9 

11,3 

16.8 

19,4 

23.1 

27,4 

23.0 

22.1 

1*.9 

12.3 

6.8 

15.9 

1967 

6.7 

3.4 

1*.6 

19.6 

19,8 

24.6 

24.3 

23.* 

20.2 

15,9 

9.1 

9.2 

16.1 

1968 

3.8 

3.7 

11.6 

17.2 

20.2 

23.5 

26,0 

26.3 

22.3 

17.3 

10.2 

5,3 

16.0 

1969 

5.9 

6.9 

8.1 

17.1 

20,6 

24.6 

27,6 

25.4 

21.6 

17.7 

10.1 

6,3 

16.0 

1970 

3.3 

6.9 

11.* 

18.7 

21.6 

24.3 

27,0 

25.9 

25,0 

17,4 

9.1 

8,8 

16.6 

MEAN 

5.1 

7.3 

11.9 

17.6 

21.3 

24.7 

26,3 

25.8 

23.0 

17.1 

11.3 

7.0 

16.5 

CLINO 

8.1 

9.3 

12.5 

17.3 

22.1 

26.3 

27,6 

27.3 

2*. 6 

18.7 

11.8 

8.5 

17.8 

1961 

36 

449 

234 

HO 

62 

123 

238 

90 

61 

52 

109 

355 

1941 

1962 

219 

112 

132 

76 

32 

91 

99 

89 

9* 

52 

163 

63 

1224 

1963 

186 

83 

160 

170 

94 

21* 

166 

39 

31 

3 

102 

151 

1399 

1964 

136 

I04 

240 

251 

81 

104 

110 

71 

83 

75 

82 

129 

1*66 

1965 

82 

158 

155 

65 

35 

208 

124 

90 

66 

17 

71 

32 

1123 

1966 

120 

220 

96 

213 

8* 

73 

127 

165 

130 

80 

58 

59 

1*25 

1967 

72 

120 

45 

34 

237 

111 

168 

276 

72 

107 

163 

292 

1697 

1968 

1*1 

30 

157 

158 

89 

17 

239 

46 

87 

30 

118 

187 

1299 

1969 

198 

«1 

132 

135 

282 

93 

74 

♦  5 

17* 

64 

68 

154 

1502 

1970 

63 

60 

289 

1*1 

58 

90 

86 

178 

27 

179 

59 

84 

1314 

MEAN 

125.5 

1*1.7 

164,0 

133.3 

105.4 

112.6 

145.1 

108.9 

82.5 

65.9 

99.3 

132.8 

1439 

CLJNO 

128 

134 

152 

11* 

87 

102 

131 

123 

83 

75 

90 

128 

1349 

NORTH  AMERICA  ,77 

BISMARCK  UNITED  STATES  WMD  7276*   46  46N  100  45W   507  M 

NOTES  DN  PAGF  160 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1"»61 

960 

956 

951 

953 

957 

955 

956 

936 

954 

954 

955 

935 

955 

1962 

958 

957 

956 

956 

952 

955 

956 

953 

936 

955 

956 

938 

956 

1963 

958 

957 

952 

952 

955 

951 

954 

936 

957 

956 

935 

960 

935 

1964 

952 

952 

954 

931 

952 

951 

954 

952 

955 

957 

956 

934 

953 

1965 

957 

954 

961 

954 

950 

954 

956 

954 

956 

956 

955 

9»J 

955 

1966 

962 

958 

954 

957 

955 

953 

954 

936 

95T 

953 

938 

956 

936 

1967 

954 

956 

955 

953 

956 

954 

956 

956 

955 

954 

955 

955 

935 

1968 

960 

962 

955 

954 

954 

952 

956 

955 

933 

952 

936 

957 

956 

1969 

957 

957 

959 

953 

954 

951 

955 

952 

955 

956 

956 

955 

955 

1970 

957 

958 

95R 

950 

955 

952 

954 

954 

953 

953 

936 

954 

955 

MEAN    957.5   9*6.7   955.7   933.3   954,0   932.8   955,1   954.6   955,1   954,6   955.8   955.7    955.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1019 

1015 

10lj 

1018 

1014 

1015 

1015 

1014 

101* 

1017 

1019 

1017 

1962 

1022 

1021 

1018 

1017 

1012 

101* 

1015 

1012 

1016 

1016 

1018 

1021 

1017 

1963 

1023 

1020 

1013 

1013 

1015 

1010 

1013 

1016 

1017 

1016 

1016 

lot* 

1016 

1964 

1015 

1015 

1016 

1012 

1012 

1011 

1013 

1011 

1015 

1018 

1018 

1018 

1015 

1965 

1021 

1018 

102* 

1013 

1010 

1013 

1015 

101* 

1017 

1017 

1017 

1016 

1016 

1966 

1027 

1022 

1016 

1018 

1015 

1012 

1012 

1015 

1017 

101* 

1020 

1019 

1017 

1967 

1017 

1020 

1017 

1014 

1016 

101* 

1015 

1017 

1014 

1015 

1017 

1018 

1016 

1968 

1024 

102S 

1017 

1013 

101* 

1012 

1016 

101* 

1013 

1013 

1017 

1020 

1017 

1969 

1022 

1020 

1022 

1013 

1014 

1011 

1014 

ion 

1013 

1017 

1018 

1018 

1016 

1970 

1021 

1022 

1021 

1011 

1015 

1011 

1013 

1013 

1013 

101* 

1019 

1017 

1016 

MEAN 

1021.3 

1020-2 

1017.9 

1014.3 

1014,1 

1012.2 

101*. 1 

1013.8 

1015.1 

1013.4 

1017.7 

1019.0 

1016.3 

CLINO 

1020.4 

1020.3 

1017,6 

1013.6 

1013,6 

1011.7 

1013,2 

1013.* 

1014.8 

1016.3 

1017.9 

1018.9 

1016.1 

TEMPERATURE  Dgf.  c 
YEAR    JAN     FFS     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

-  7.6 

-  7. 

2 

2|3 

4.6 

12.4 

20.6 

20.8 

23.2 

11.3 

8,8 

-   .7 

-12.2 

6.4 

1962 

-11.8 

-12. 

1 

-  4,9 

7.0 

12.8 

18.6 

19.7 

21.2 

1*.2 

9.7 

1.9 

-  6.6 

5.6 

1963 

-16.1 

-  8. 

6 

2a3 

6.6 

12.9 

20.1 

22.2 

20.<> 

16.1 

12,8 

,7 

-11.9 

6.5 

1964 

-  8.9 

-  5. 

6 

-  3,1 

7.3 

13.8 

17.2 

22.1 

18.3 

12,2 

8,4 

-  3,7 

-13.8 

5.0 

1965 

.16.4 

-12. 

1 

-  »,T 

3.6 

12.3 

17.2 

20,8 

19.3 

7,9 

9,6 

-  1.1 

-  *,7 

4.2 

1966 

-19.4 

-12. 

0 

,6 

3.3 

U.9 

17.9 

22,6 

17.9 

1*,8 

7,8 

-  5.9 

-  6.9 

4.2 

1967 

-11.6 

-12. 

7 

-  2,2 

3.5 

9.6 

16.2 

20,6 

19.7 

15,8 

7.2 

-  2.1 

-10.7 

4.4 

1968 

-13.8 

-11. 

2 

,4 

6.0 

9.9 

16.2 

19,8 

18.1 

1*,2 

7,3 

.0 

-11.4 

4.6 

1969 

-18.2 

-  9, 

.6 

-  8,1 

7.8 

13.3 

15.3 

21.3 

23.2 

16,6 

*,8 

,3 

-  8.0 

4.9 

1970 

-15.6 

-  9. 

1 

-  7,3 

4.2 

12.* 

19.6 

21.7 

21.1 

l*.s 

6.9 

-  2.6 

-11.6 

4.5 

MEAN 

-13.9 

-10. 

.0 

-  3,1 

5.6 

12.2 

17.9 

21.2 

20.3 

13.8 

8,3 

-  1.3 

-10.2 

5.1 

CLINO 

-12.8 

-10. 

B 

-  3,8 

6.1 

13.0 

18.1 

22.3 

21.0 

1*.8 

7,9 

-  2.0 

-  8,4 

5.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

TOTAL 

1961 

1 

14 

^ 

43 

20 

45 

38 

11 

71 

13 

0 

22 

281 

1962 

14 

8 

18 

14 

122 

74 

61 

26 

20 

8 

8 

6 

379 

1963 

8 

12 

7 

50 

66 

138 

70 

35 

18 

30 

T 

21 

455 

1964 

10 

6 

13 

74 

23 

1*5 

55 

19 

17 

3 

11 

17 

393 

1965 

14 

5 

12 

*B 

132 

65 

85 

86 

77 

12 

5 

7 

548 

1966 

7 

10 

47 

31 

23 

91 

108 

57 

22 

13 

7 

3 

*23 

1967 

22 

17 

7 

71 

42 

22 

7 

31 

J3 

44 

4 

24 

344 

1968 

8 

3 

24 

33 

6* 

166 

5 

116 

30 

1 

14 

20 

484 

1969 

33 

30 

4 

20 

40 

51 

133 

23 

12 

8 

2 

20 

376 

1970 

12 

9 

1* 

103 

59 

96 

41 

3 

37 

18 

34 

4 

*30 

MEAN 

12.9 

11. 

.4 

1*.9 

♦  8.7 

39.1 

B9.3 

60,3 

*0.7 

35.7 

13.2 

8.5 

14.6 

*11.3 

CLIND 

11 

11 

20 

n 

50 

86 

56 

44 

30 

22 

13 

9 

385 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BLOCK  ISLAND 
NOTES  ON  PAGE  160 


UNITED  STATES 


WHO  T2505   41  ION   71  35W    33  M 


TEMPERATURE  DEO  C 


YEAR 

1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 


JAN 


-  3. 


1.5 
2.1 


FEB 


•  1 

-  .6   -   .3 

-  1.1   -  3.0 

.5   -  1.4 

-  2.2   -  1.3 


-  1 

-  3 


MEAN    -  1.4   -  1.3 

CLINO       .1   -   ,6 


PRECIPITATION  mm 


2.4 
2.9 
2.B 
2.8 

1.7 

2.9 

,7 
3.1 
1.5 

l.B 

2.3 

2,6 


APR 


6>4 
7.3 
7.4 
6.3 

5.6 

J. 7 

3.7 
8.1 

7.6 
7.0 

6.7 
7.0 


MA* 

10.8 
12.6 
U.3 
12.7 
12.6 

10.6 
9.2 

11.7 
12.7 
12.7 

11.7 
12.2 


JUN 

16.4 
17.9 
17.5 
17.1 
16.1 

16.8 
16.4 
16.8 
18.3 
16.7 

17.0 
17.2 


20,6 
19,6 
20, B 
20,2 

20,3 

21,2 
21,1 
21.2 

20,6 
21.6 

20,7 
20,9 


AUG 

20.7 
20.3 
19.9 
19.3 
20.9 

21.0 
20.4 
20.9 
21.9 
21.9 

20.7 
20.9 


FEB 


APR 


SEP 

19,8 

16,8 
15.4 
17.2 
17,2 

16.9 
16,4 
18,5 
17.9 
17.9 

17.4 
17,8 


SEP 


OCT 

13.7 
12.1 
13.4 
11.8 

10,9 

11.6 
13.1 
14,1 
12.6 
13.2 

12.7 

12.9 


7.6 
6.3 
9.3 
7.9 

6.1 

8,5 
3.3 

7,4 
7.7 
8.6 

7.5 
7.3 


DEC 


1.4 

,6 

1.1 

2.3 

2,4 

2.4 

2.7 
■  4 

1.3 
.9 

1.2 
2.2 


9.7 
9.5 
9.4 
9.7 
9.2 

9.7 
9.3 
9.7 
10.1 
9.8 

9.6 

10.0 


DEC 


1961 

60 

93 

74 

138 

137 

24 

59 

103 

292 

81 

140 

10$ 

1326 

1962 

129 

164 

64 

l'S 

40 

173 

50 

171 

108 

186 

190 

84 

1514 

1963 

86 

89 

88 

29 

90 

24 

80 

126 

41 

38 

147 

82 

920 

1964 

86 

90 

76 

1*8 

36 

34 

48 

7 

95 

69 

33 

1*8 

890 

1965 

74 

31 

40 

69 

43 

46 

44 

104 

43 

29 

32 

33 

612 

1966 

82 

38 

29 

34 

143 

39 

30 

36 

120 

61 

73 

63 

768 

1967 

48 

55 

134 

88 

132 

63 

104 

70 

68 

34 

103 

206 

1127 

1968 

60 

30 

170 

»2 

71 

114 

20 

33 

17 

70 

137 

137 

891 

1969 

22 

99 

87 

»2 

J» 

44 

102 

75 

98 

66 

205 

186 

1105 

1970 

7 

92 

120 

76 

43 

78 

67 

136 

71 

97 

157 

75 

1019 

MEAN 

65.4 

82.1 

88,2 

83.1 

Bl,6 

63.9 

60,4 

86.1 

95.3 

73.1 

121.9 

114.1 

1017.2 

CLINO 

98 

84 

103 

92 

76 

65 

68 

98 

81 

77 

94 

91 

1027 

NORTH  AMERICA  179 


BLUE  HILL  DBSgRV*TnRV  UNITED  STATES  WMO         42  13N   Tl  07W   195  M 

NOTES  ON  PAGE  160 


TEMPERATURE  OEG  i 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

- 

5.7 
3.4 
3.S 

1.4 

5.1 

: 

1.3 
4.3 
3.2 
3.2 
1.2 

1.7 
2.1 
2.2 
2.6 
•  ■ 

6.0 
8.6 
8.0 
6.9 
6.3 

12.5 

13.2 

13.8 
15.5 
15.3 

19.1 

18.6 

19.0 
18.5 
18.6 

21.3 

19,7 
22,2 
21,2 
21.9 

20.9 
19.8 
19.7 
IB. 6 
21.2 

19,4 

H.4 
14.4 
16,0 
16.7 

12.7 
10,7 
14,2 
10.9 
10.7 

5.4 
3.9 

7,2 
6.1 
3.8 

■ 

1.3 

2.9 

9.2 

.9 

.3 

9.2 
8.5 

B.9 
9.2 

8.9 

1966 
1967 
1966 
1969 
1970 

- 

4.n 

.2 

5.2 

3.1 
7.9 

- 

2*1 
4.7 
9>1 
2.9 
1.9 

2.« 
-   .6 

2.8 
,4 

.8 

6.1 
6.3 
9.3 
9.4 

8.4 

12.5 

10.3 
12.6 
13.7 
1*.9 

19.2 

19.0 
17.2 
19.2 
18.2 

22,4 
21,8 
22.3 

20.4 
22.3 

20.9 
20.6 
20.* 
22.3 
21.8 

15,8 
16.2 

17.7 
16.9 
17.0 

11.1 
11.5 
12.7 
10,9 
12.1 

6.9 
2.9 

4.5 
5.4 
6.3 

- 

.6 

.0 

2.8 

1.7 

3.6 

9.3 
6.6 
8.9 
9.2 

9.0 

MEAN 
CLINO 

^ 

3.9 
2.R 

_ 

3.4 
2.6 

1,6 
1.6 

7.S 
7.6 

13.4 
13.7 

IB. 7 

18.4 

21,5 

21.6 

20.6 
20.8 

16.9 
16,9 

11.8 
11.5 

5.2 
5.6 

' 

1.9 
1.1 

9.0 
9.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C     TOTAL 


1961 

92 

»7 

121 

142 

104 

41 

98 

73 

254 

66 

96 

113 

1287 

1962 

103 

129 

42 

121 

48 

65 

37 

157 

117 

275 

118 

101 

1309 

1963 

90 

82 

US 

39 

92 

35 

59 

90 

108 

44 

223 

85 

1056 

1964 

133 

133 

93 

120 

16 

35 

60 

42 

89 

71 

64 

162 

1022 

1963 

78 

73 

62 

67 

34 

69 

23 

41 

60 

73 

39 

»0 

685 

1966 

145 

113 

52 

39 

78 

31 

107 

63 

98 

85 

125 

90 

1044 

1967 

50 

122 

157 

136 

201 

109 

73 

126 

78 

33 

Bo 

206 

1373 

1968 

102 

49 

278 

*9 

102 

153 

18 

53 

62 

57 

185 

1*2 

1266 

1969 

58 

237 

79 

Ul 

71 

46 

77 

98 

12* 

64 

218 

320 

1483 

1970 

27 

144 

129 

75 

112 

95 

29 

174 

56 

83 

143 

;6o 

1227 

MEAN 

88.0 

116.5 

112.6 

•l.I 

85,8 

69.9 

58.3 

87. 7 

104.6 

85.1 

130.7 

144.9 

1175 

CLINO 

114 

93 

119 

102 

88 

95 

83 

103 

10 

95 

115 

101 

1207 

180  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BOISE  UNITED  STATES  WMO  72681   43  34N  U6  13W   871  M 

NOTES  ON  PAGE  160 

STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1«61 

928 

92* 

917 

919 

917 

918 

918 

919 

919 

921 

922 

923 

920 

1«62 

930 

918 

918 

920 

916 

917 

919 

919 

919 

922 

923 

927 

921 

1963 

926 

92* 

918 

916 

918 

917 

917 

918 

919 

921 

922 

929 

920 

196* 

923 

926 

919 

918 

918 

917 

917 

918 

920 

924 

921 

918 

920 

1965 

923 

923 

928 

917 

917 

916 

920 

919 

919 

924 

919 

920 

920 

1966 

922 

921 

921 

920 

♦  17 

918 

917 

918 

919 

923 

921 

922 

920 

1967 

922 

923 

917 

915 

920 

917 

919 

920 

919 

923 

923 

923 

920 

1968 

924 

924 

920 

921 

918 

918 

919 

919 

920 

921 

923 

919 

921 

1969 

915 

913 

922 

918 

9l8 

913 

919 

917 

918 

921 

926 

922 

919 

1970 

921 

923 

9?1 

919 

¥20 

918 

919 

917 

921 

922 

921 

920 

920 

MEAN         923.4      922.5      919,3      918.3      917.9      917.1      918.4      918.*      919,3      922.2      922.1      922,3         920.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1028 

1021 

1014 

10l6 

1012 

1012 

1012 

1013 

1015 

1018 

1020 

1022 

1017 

1962 

1031 

1016 

1016 

1017 

1012 

1012 

1013 

1014 

1013 

1018 

1021 

1026 

1017 

1963 

1026 

1021 

•1015 

1012 

1014 

1011 

1011 

1013 

101* 

1017 

1019 

1028 

1017 

1964 

1022 

1026 

ini7 

1015 

1013 

1012 

1011 

1013 

1015 

1020 

1019 

1013 

1017 

1965 

1022 

10?1 

101» 

1013 

1013 

1011 

1014 

1014 

1015 

1020 

1016 

1018 

1016 

1966 

1020 

1020 

1019 

1017 

1012 

1013 

1010 

1012 

1014 

1020 

1018 

1021 

1016 

1967 

1020 

1023 

101* 

1012 

1016 

1012 

1012 

1013 

1014 

1020 

1020 

1022 

1017 

1968 

1023 

1022 

1017 

1018 

1013 

1012 

1012 

1014 

1015 

1018 

1021 

1017 

1017 

1969 

1012 

1011 

1020 

1014 

1013 

1010 

1013 

1011 

1013 

icie 

1024 

1021 

1015 

1970 

1019 

1021 

1018 

1015 

1016 

1012 

1013 

1011 

1A17 

1019 

1018 

1018 

1017 

MEAN   1022.3  1020.6  101*. 8  1014.9  1013,4  1011.7  1012.1  1012.8  1014,3  1018,8  1019.6  1020.8  1016.5 

CLlNO   1022.7  1020.3  1017,2  1013.1  1013.4  1012.3  1012.1  1012.2  1014,5  1017,8  1022.3  1022,7  1016.9 

TEMPERATURE  D|8  C 

YEAR    JAN     FS8  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 


1961 

.5 

3.1 

6,9 

8.9 

14.4 

22.7 

24.6 

25.4 

14.0 

9.3 

2.8 

-   .6 

11.2 

1962 

• 

6.1 

.1 

3.7 

U.3 

13.3 

18.6 

22,3 

21.5 

18.4 

11.7 

5.2 

1.9 

10.2 

1963 

• 

4.R 

6.3 

6,8 

9.1 

16.0 

17.7 

22.3 

23.1 

21.6 

14.3 

6.5 

•  2.2 

11.4 

1964 

• 

3.3 

-  3.2 

3.1 

7.4 

12.8 

16.9 

23.8 

20.7 

15.3 

11.6 

2.7 

1.8 

9.1 

1963 

1.2 

2.7 

4,0 

lo. 1 

12.7 

18.2 

22.9 

21.7 

13.9 

13.6 

6.8 

-  1.1 

10.6 

1966 

•  2 

.7 

6,2 

9.4 

16.4 

16.3 

22.9 

22.3 

19,0 

9.7 

6.1 

-   .4 

10.9 

1967 

2.3 

3.3 

3,6 

6.6 

13.6 

18.9 

23,8 

23.6 

20,3 

10,4 

4.8 

-  2.3 

11.3 

1968 

. 

1.4 

3-1 

7,7 

7.9 

14.3 

19.9 

25.2 

20.4 

17.2 

U.3 

5.6 

1.7 

11.2 

1969 

1.3 

2*3 

5,8 

10.3 

16.2 

19.1 

22.7 

22.4 

17.9 

7,7 

4.3 

1.4 

11.0 

1970 

2.3 

5.1 

5,2 

6.6 

14.2 

20.3 

2 '-.6 

24.3 

14.3 

8,6 

6.2 

.8 

11.1 

MEAN 

m 

.8 

2-8 

5.3 

8.8 

14.4 

19.1 

23,7 

22.7 

17.2 

10.8 

5.1 

.1 

10.8 

CLlNO 

' 

1.9 

1.1 

5.1 

9.9 

14.3 

18.2 

23,7 

22.3 

17.3 

11.4 

3.9 

.1 

10.5 

PR5CIPITATI0N  MM 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     CCT     NOV     DEC 


1961 

11 

30 

33 

6 

14 

14 

1962 

25 

20 

32 

23 

74 

3 

1963 

29 

41 

5 

42 

22 

48 

1964 

62 

3 

16 

34 

43 

51 

1965 

73 

8 

11 

71 

20 

30 

1966 

21 

19 

13 

13 

8 

0 

1967 

38 

9 

9 

37 

12 

27 

1968 

11 

47 

18 

9 

10 

15 

1969 

89 

25 

7 

34 

13 

51 

1970 

98 

8 

26 

24 

19 

44 

MEAN 

45.7 

21.4 

17.4 

29.5 

23.7 

28 

CLlNO 

34 

34 

34 

29 

33 

23 

5 

20 

45 

24 

23 

233 

3 

10 

31 

42 

6 

270 

16 

19 

25 

61 

26 

336 

13 

18 

5 

59 

81 

399 

22 

14 

7 

38 

15 

315 

0 

5 

7 

41 

36 

169 

T 

15 

11 

23 

13 

195 

60 

3 

18 

38 

50 

279 

T 

17 

16 

15 

43 

313 

3 

25 

21 

52 

35 

362 

12.2 

14.6 

18.6 

39.3 

33.0 

287.1 

4 

10 

21 

30 

34 

291 
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BOZEMAN 

NOTES  ON  PAGE  160 


UNITED  STATES 


45  <tON  111  03W  1480  M 


TEMPERATURE  Off.  C 


OCT 


DEC 


1961 

-  2.9 

1.8 

2t5 

4>4 

11.1 

18.7 

20.8 

20. 8 

9.3 

5.8 

-  1.4 

. 

$.4 

7.1 

1962 

-  9.1 

• 

4*5 

-  1.3 

7.7 

10.0 

15.4 

17,8 

17.4 

12,8 

9.1 

2.0 

- 

.8 

6.4 

1963 

-11.1 

1.6 

2.3 

5.3 

11.1 

14.6 

19,2 

19.5 

16.6 

11.1 

1.9 

„ 

5.1 

7.3 

196* 

-  4.3 

- 

3.2 

-  2.7 

4.4 

10.6 

13.8 

21.0 

17.1 

12.1 

9.2 

-   .3 

a 

3.6 

6.2 

1965 

.  1.6 

- 

2.2 

-  4.7 

6.1 

8.6 

14.3 

18,6 

17.1 

6,9 

10.2 

2.7 

■ 

2.2 

6.2 

1966 

-  3.5 

» 

3.4 

,9 

4.7 

12.7 

13.9 

20.7 

17.9 

1>. 6 

7.3 

.9 

m 

3.0 

7.1 

1967 

-  1.3 

«■ 

.3 

-  1.4 

3.1 

9.9 

13.7 

19,8 

20.0 

16.4 

7.6 

.1 

m 

7.5 

6.7 

1968 

•  6.2 

• 

2.0 

3.4 

3.6 

8.8 

14.0 

19,1 

15.8 

12.3 

7,6 

,3 

m 

6.3 

5.9 

1969 

-  9.1 

- 

5.4 

-  7,8 

8. 1 

12.4 

13.4 

18,7 

19.9 

15.1 

3.4 

2.4 

„ 

1.9 

6.2 

1970 

.  4.3 

1.5 

-  1»* 

2.0 

11.1 

16.8 

20,0 

20.6 

10,8 

5.6 

.9 

- 

4.6 

6.6 

MEAN 

-  5.3 

. 

1.6 

-   .5 

5.0 

10.6 

14.9 

19,6 

18.6 

12.8 

7.7 

1.0 

m 

4.0 

6.6 

CllNO 

-  6.5 

- 

4.6 

-  1.1 

5.7 

10.7 

14.3 

19.1 

18.3 

13,2 

7.8 

-   .1 

' 

3.7 

6.1 

PRECIPITATION  **M 


APR 


SEP 


1961 

3 

21 

21 

6} 

35 

21 

18 

15 

124 

54 

28 

6      409 

1962 

32 

12 

34 

28 

98 

39 

78 

54 

16 

29 

76 

9      305 

1963 

45 

11 

27 

50 

84 

80 

28 

20 

51 

24 

15 

17      454 

1964 

12 

17 

30 

'4 

79 

94 

23 

97 

2 

33 

*0 

!3      504 

1965 

25 

13 

11 

57 

106 

96 

17 

57 

61 

11 

19 

15      488 

1966 

19 

6 

30 

28 

65 

72 

12 

32 

27 

39 

25 

8     373 

1967 

30 

19 

83 

17 

52 

113 

28 

7 

31 

88 

53      < 

1     982 

1968 

23 

11 

54 

36 

102 

96 

27 

67 

70 

33 

67 

9     597 

1969 

50 

11 

12 

64 

49 

187 

43 

38 

22 

77 

15 

8      596 

1970 

18 

8 

56 

39 

87 

38 

80 

23 

57 

40 

36 

6     500 

MEAN 

25.7 

13.1 

35.8 

45.6 

73.7 

83.6 

35,4 

*1.2 

46,1 

43.0 

37.4 

8,2    500 

CLINO 

23 

19 

39 

*4 

59 

73 

29 

30 

40 

36 

27      1 

2      441 

182  WORLD  WEATHER  RECORDS 

BROWNSVILLE  UNITED  STATES  WMO  72230   25  5*N   97  26W    10  M 

MOTES  ON  PAGE  160 


STATION  PRESSu'E  M* 


DEC 


1961 

1021 

1016 

1011 

1012 

1012 

1011 

101* 

101* 

1010 

1015 

1015 

1016 

101* 

196? 

1020 

1012 

1013 

101* 

1013 

1011 

1013 

1012 

lnil 

1013 

1016 

1019 

101* 

1963 

1018 

1017 

101* 

10U 

1013 

1010 

1012 

1013 

1012 

1016 

1015 

1020 

101* 

196* 

1017 

10U 

1012 

1010 

1011 

1011 

1012 

ion 

1011 

1016 

1016 

1016 

1013 

1965 

1017 

'0)4 

101* 

10U 

1010 

1011 

1013 

1012 

1010 

1015 

1015 

1016 

1013 

1966 

1017 

1016 

1016 

1010 

1011 

1012 

1011 

1011 

1011 

101* 

1017 

1016 

101* 

1967 

1018 

1017 

1015 

loll 

ldl 

1010 

101* 

1013 

1010 

1015 

1016 

1015 

101* 

1968 

1019 

1018 

1017 

1012 

1009 

1010 

101* 

101* 

1012 

1013 

1015 

1017 

101* 

1969 

1014 

1013 

101* 

1010 

1010 

1009 

1012 

1010 

1012 

1011 

1017 

101* 

1012 

1970 

1018 

1018 

1012 

1009 

1013 

1012 

1013 

1011 

1012 

1013 

1017 

1015 

101* 

MEAN   1017.9  1013.5  1013,8  loU.O  1011.3  1010.7  1012,8  1012.1  1011.1  101*. 1  1015.9  1016.*   1013.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MA 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A^R     MA*     JON     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1017 

1013 

1013 

1013 

1013 

1016 

1016 

1012 

1017 

1017 

1017 

1016 

1962 

1022 

101* 

mis 

1016 

1015 

1012 

1015 

101* 

101? 

1015 

1018 

1021 

1016 

1963 

1020 

1019 

1016 

1012 

1015 

1012 

101* 

101* 

1013 

1018 

1017 

1022 

1016 

196* 

1019 

1016 

101* 

1012 

1013 

1013 

101* 

1013 

1013 

1018 

1018 

1018 

1015 

1965 

1019 

1016 

1016 

1013 

1012 

1013 

1015 

101* 

1012 

1017 

1017 

1018 

1015 

1966 

1019 

1  018 

101* 

1012 

1013 

101* 

1013 

1013 

1013 

1016 

1019 

1018 

1016 

1967 

1020 

1019 

1016 

1013 

1013 

1012 

1015 

1015 

1012 

1017 

1017 

1017 

1016 

1968 

1021 

1019 

1019 

101* 

1011 

1012 

1016 

1016 

101* 

1015 

1016 

1018 

1016 

1969 

1016 

1015 

1016 

1012 

1012 

1010 

101* 

1012 

1013 

1013 

1019 

1016 

101* 

1970 

1020 

10?0 

1013 

toll 

1015 

101* 

1013 

1012 

1013 

101* 

1019 

1017 

1015 

MEAN 

1019.9 

1017.3 

1015,6 

1012.8 

1013.2  1012.5 

101*. 7 

1013.9 

1112.8 

1016,0 

1017.7 

1018.2 

1015. 

* 

CLINO 

1018.* 

1016.6 

1013,9 

1012.7 

10H.5  1012.1 

1013,8 

1013.2 

1012.8 

1015,0 

1017.9 

1018,2 

101*. 

7 

TEMPERATURE  Dgfi  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

13.1 

16.8 

21.9 

22.* 

26.5 

28.2 

28,6 

28. 3 

26,9 

23.8 

19.7 

17.7 

22.8 

1962 

13.3 

21.* 

19.2 

23.0 

23.7 

27.9 

28,8 

19.9 

28.5 

26.* 

20.1 

16.0 

23.* 

1963 

13.3 

13.6 

21.6 

25.8 

26.3 

28.7 

29.0 

29.* 

28,0 

2*. 7 

20.9 

12.* 

23.0 

196* 

15.3 

1*.7 

19.7 

25.2 

26,8 

27.6 

29,* 

30.0 

28.* 

22.3 

21.5 

15.7 

23.1 

1965 

17.2 

16.3 

17.9 

2*. 6 

26.1 

28.2 

28,6 

27.7 

27.7 

21.9 

22.3 

18.3 

23.1 

1966 

12.* 

13.7 

18,6 

23.* 

2*. 6 

26.7 

28,5 

29.1 

27,3 

22.7 

20.5 

16.2 

22.0 

1967 

1*.7 

16.1 

21.2 

26.7 

27.2 

28.* 

29.6 

27.8 

25.* 

22.7 

21.1 

16.3 

23.1 

1968 

1*.3 

l*.2 

17,8 

23.* 

26.8 

28.5 

28,7 

29.1 

27.6 

23,* 

20.0 

18.2 

22.8 

1969 

17.9 

18.7 

17.* 

2*.* 

26,0 

28.  8 

30.7 

29.* 

27,7 

25.2 

19.* 

18.5 

23.7 

1970 

1*.2 

17.8 

18.9 

2*. 8 

2*. 7 

27.9 

28,9 

29.8 

28,2 

2*.0 

19.0 

21.0 

23.3 

MEAN 

1*.6 

16.5 

19,* 

2*.* 

26.1 

28.1 

29.1 

29.1 

27,6 

23.9 

20.5 

17.0 

23.0 

CLINO 

16.3 

17. a 

19,9 

23.3 

26.1 

28.2 

28,9 

28.9 

27,3 

2*.* 

19.8 

17.2 

23.2 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN     FFB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG-    SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  50 

1962  15 

1963  6 
196*      9 

1965  13 

1966  88 

1967  *3 

1968  78 

1969  13 

1970  105 

MEAN     42 
CLINO     3* 


B 

1 

66 

12 

12 

23 

79 

338 

9 

*1 

20 

661 

1 

28 

31 

81 

101 

T 

3 

50 

26 

21 

*7 

*0* 

17 

2 

1 

113 

76 

19 

* 

109 

26 

31 

70 

*76 

3* 

7 

27 

79 

15 

6 

3 

125 

10 

15 

70 

*00 

*0 

3 

3 

29 

2 

*6 

79 

137 

19 

66 

101 

538 

21 

13 

20 

13* 

55 

*0 

IS 

13 

189 

1 

17 

626 

?7 

11 

T 

16 

3B 

15 

151 

*89 

72 

16 

28 

906 

20 

27 

32 

150 

120 

30 

71 

11* 

86 

22 

3 

753 

*6 

21 

6 

170 

2 

6 

197 

71 

83 

81 

T 

696 

6 

9 

56 

83 

*2 

60 

*5 

177 

83 

* 

3 

673 

22.0 

12.2 

2*.* 

88,9 

*6.3 

2*. 5 

6*.  7 

162,3 

60,3 

29.8 

33,9 

613.3 

38 

26 

39 

60 

75 

*3 

70 

127 

90 

3* 

** 

680 
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BURLINGTON 

NUTES  ON  PAGF  160 


UNITED  STATES 


WMO  72617   44  28N   73  09W   106  M 


STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

1001 

100* 

1000 

99« 

1001 

998 

999 

1003 

1003 

1002 

1002 

1000 

1001 

1962 

100? 

ion* 

1001 

999 

1002 

1001 

999 

1001 

1002 

1000 

1005 

1000 

1001 

1963 

1002 

999 

1000 

996 

1002 

998 

998 

998 

1005 

1003 

997 

1001 

1000 

196* 

999 

99* 

999 

1004 

999 

999 

1000 

1000 

100* 

1002 

1002 

1004 

1001 

1965 

1001 

10"0 

1001 

1000 

l"Ol 

1001 

1000 

999 

1006 

999 

1000 

1001 

1001 

1966 

1001 

ioo  j 

1001 

1002 

1000 

1001 

998 

999 

999 

1000 

1004 

1002 

1001 

1967 

1001 

999 

100* 

1001 

1000 

1002 

1000 

1002 

1003 

1003 

998 

1004 

1002 

1968 

1009 

99* 

999 

1001 

999 

999 

1003 

1001 

1003 

1001 

998 

998 

1000 

1969 

1003 

1000 

996 

1001 

1001 

998 

1000 

1000 

100* 

1004 

1001 

998 

1001 

1970 

1000 

1001 

1000 

999 

1003 

1000 

1000 

999 

1002 

1008 

1002 

1001 

1001 

MEAN   1001.9  1000.0  1000,3   999.7  1000.B   999.7   999.7  1000.2  1003,1  1002,2  1000.9  1000.9   1000.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1017 
1018 
1017 
1014 
1017 

1016 
1016 
1025 
1018 
1016 


FFB 

1019 
1020 
1015 
1010 
1016 

10?0 
1015 
1010 
1016 
1017 


MAR 

1015 
1016 
1015 
1014 
1016 

1816 
1021 
101* 
101? 
1015 


APR 

1009 
1014 

loll 

1019 
1015 

1017 
1016 

1016 
1016 
1014 


MAY 

1015 
1017 
1016 
1014 
1015 

1015 
1015 
1014 
1016 
101« 


JUN 

1012 
1015 
1013 
1013 
1016 

1016 
1017 
1013 
1012 
1014 


JUL 

lOU 
1013 
1013 
1014 
1014 

1012 
1014 
1017 
1015 
1015 


AUG 

1017 
1016 
1013 
1014 
1013 

1014 
1017 
1016 
1014 
1014 


SEP 

1018 
1016 
1019 
1019 
1020 

1014 
1018 
1018 
1018 
1017 


OCT 

1017 
1015 
1C  18 
1017 
1013 

1015 
1018 
1016 
1019 
1023 


NDV 

1017 
1020 
1012 

1018 
1015 

1019 
1013 
1013 
1016 
1017 


DEC 

101; 

1016 
1017 
10*0 
1016 

1017 
1019 
1013 
1014 
1016 


MEAN   1017.4  1015.8  1015,4  loU.7  1015.5  1014.1  1014,1  1014.8  1017,7  1017,1  1016,0  1016.3 
CLINO   1017.8  1016.1  1014,7  1014.8  1014,1  1013.0  1013,7  1015.2  1017,5  1017,1  1017.0  1017.4 


TEMPERATURE  DE<".  C 
YEAR    JAN     FFB 


APR 


AUG 


SEP 


NOV 


DEC 


PRECIPITATION  MM 


FEB 


SEP 


DEC 


MEAN 

1015 
1016 
1015 
1016 
1016 

1016 
1017 
1015 
1016 
1016 

1015.7 
1015.7 


1961 

-12.7 

-  7.4 

- 

3,1 

3.6 

10.6 

17.5 

20.1 

19.3 

18,6 

9.8 

2.5 

-  4.5 

6.2 

1962 

-  9.2 

-10.2 

- 

1.7 

5.5 

13.2 

18.1 

17,8 

18.6 

13.2 

7.9 

-   .2 

-  6.6 

5.5 

1963 

.  8.6 

-11.8 

- 

3.3 

4.6 

11.3 

18.6 

21,3 

16.9 

U.9 

10.9 

4.6 

•10.6 

5.5 

196* 

.  5.6 

-  8.2 

- 

,5 

3.7 

14.8 

17.2 

20.9 

17.2 

13.2 

7.4 

2.1 

-  4.0 

6.7 

1965 

-10.2 

-  6.7 

- 

2.6 

4.1 

14,0 

17.2 

18,4 

18.9 

14,8 

8.2 

.5 

-  1.9 

6.2 

1966 

-  9.2 

-  7.8 

_ 

,9 

5.2 

10.7 

18.5 

20,9 

19.7 

13.2 

8.3 

4.8 

•  6.8 

6.6 

1967 

-  4.5 

-11.3 

- 

3,7 

4.8 

8.7 

19.8 

21.2 

19.4 

14,3 

9.3 

,5 

-  3.6 

6.3 

1968 

-13.1 

-U.7 

- 

1.3 

7.9 

10.9 

16.0 

20,4 

17.6 

16.1 

9.9 

.1 

-  7.8 

5.6 

1969 

-  8.6 

-  7.5 

- 

4.3 

J.  2 

10.7 

17.8 

19,9 

20.3 

14,4 

7.7 

2.4 

-  7,4 

5.9 

1970 

-15.8 

-  8.4 

- 

3.4 

3.9 

12.3 

17.6 

21.4 

20.2 

15.6 

10.3 

3.9 

-  9.8 

5.8 

MEAN 

-  9.8 

-  9.1 

„ 

2,5 

5.3 

11.7 

17. B 

20,2 

18.8 

14.6 

9.0 

2.1 

-  6.1 

6.0 

CLINO 

-  7.7 

-  7.0 

- 

1,6 

6.2 

13.2 

18.7 

21.4 

20.1 

15.5 

9.2 

2.7 

-  3.0 

7.1 

TOTAL 


1961 

24 

42 

40 

101 

67 

94 

126 

82 

68 

64 

J9 

44 

811 

1962 

27 

35 

47 

57 

68 

131 

88 

90 

83 

70 

4* 

826 

1963 

29 

31 

60 

60 

48 

71 

130 

36 

13 

100 

14 

666 

1964 

58 

16 

67 

119 

76 

73 

104 

38 

56 

S3 

♦1 

755 

1965 

15 

24 

10 

n 

104 

74 

139 

81 

84 

67 

37 

737 

1966 

51 

43 

67 

63 

67 

49 

113 

85 

36 

36 

72 

726 

1967 

42 

20 

13 

81 

79 

117 

96 

78 

77 

34 

66 

819 

1968 

32 

33 

82 

62 

93 

69 

60 

52 

69 

HI 

79 

832 

1969 

62 

24 

49 

79 

102 

61 

94 

48 

41 

126 

117 

•  77 

1970 

17 

50 

51 

80 

111 

49 

87 

100 

68 

60 

96 

8*0 

MEAN 

35.7 

33.8 

48,6 

69.5    69.5 

84.2 

84,0 

101.3 

67,6 

59.1 

73.6 

62.0 

788.9 

CLINO 

50 

45 

5* 

76 

89 

98 

86 

84 

73 

67 

34 

845 
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TEMPERATURF  DtO  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MA* 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1'61 

.6 

6.1 

10,8 

12.6 

18,0 

24.1 

26,3 

25.9 

23.1 

16,4 

8.8 

3.7 

14.7 

1962 

.6 

8.7 

6.9 

14.1 

25.1 

24.8 

27.2 

25.9 

20,8 

17.7 

8,8 

1,9 

15.0 

1963 

-  2.1 

.9 

12,2 

16.8 

20.6 

25.9 

26,8 

25.8 

22.2 

20,6 

10.7 

-  1.3 

14.9 

196*. 

3.7 

3.7 

9.1 

17.3 

22.0 

26.4 

27.2 

26.0 

22.2 

14.6 

10.8 

4,3 

15.6 

1965 

3.4 

4.1 

4.3 

16.8 

23.0 

24.9 

26,7 

25.8 

22,2 

15,3 

11.8 

7.3 

15.5 

1966 

•   .5 

3.2 

10,9 

13.8 

18.9 

24.8 

28.3 

24.4 

20,5 

14,1 

10.3 

9.6 

14.3 

1967 

4.4 

1.7 

12.1 

17.* 

19.1 

25.0 

24,8 

23.2 

20.3 

16.2 

7.8 

4,7 

14.7 

1968 

.« 

.8 

9.1 

IS. 6 

19.4 

25.9 

26,8 

26.4 

21.6 

15.9 

9.2 

9,0 

14.5 

1969 

2.1 

4.3 

»,'' 

15.3 

20.9 

25.1 

28,1 

25.7 

22.1 

15.9 

7.7 

2,2 

14.6 

1970 

»  1.4 

2.3 

6,6 

16.7 

22.0 

24.1 

26,4 

26.4 

24,2 

15,8 

8,6 

9,9 

14.8 

MEAN 

1.2 

3.2 

8,7 

15.6 

20,9 

25.1 

26,9 

25.5 

21.9 

16.3 

9.5 

9.5 

14.9 

CLIND 

3.0 

4.8 

9,0 

15.2 

20.6 

25.5 

27,3 

26.6 

22.5 

16,6 

8.8 

4.2 

15.9 

PRECIPITATION  »M 


SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

38 

152 

192 

117 

225 

185 

134 

119 

40 

32 

198 

107 

1539 

1962 

146 

1*7 

123 

101 

112 

92 

68 

134 

166 

HI 

37 

67 

1344 

1963 

20 

37 

191 

65 

86 

58 

106 

123 

40 

9 

48 

35 

757 

1964 

35 

*1 

322 

»8 

88 

25 

73 

Bl 

197 

T 

88 

10? 

1113 

1965 

77 

132 

122 

122 

110 

HI 

110 

113 

299 

29 

42 

51 

1252 

1966 

128 

92 

2» 

240 

241 

75 

67 

80 

124 

47 

94 

126 

1302 

1967 

59 

6» 

55 

55 

259 

88 

131 

123 

92 

141 

94 

148 

1313 

1968 

39 

'9 

179 

128 

163 

55 

78 

59 

127 

34 

127 

172 

1220 

1969 

252 

44 

60 

109 

63 

87 

53 

19 

64 

102 

95 

120 

1068 

1970 

18 

71 

181 

i?l 

117 

147 

23 

171 

146 

71 

56 

94 

1268 

MEAN 

81.2 

90.3 

139,2 

120.8 

146.4 

92.3 

84,3 

102.2 

117,5 

57.0 

83.9 

102,5 

1217.6 

CLINO 

113 

9J 

122 

103 

112 

105 

81 

79 

76 

73 

98 

93 

1148 
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TEMPERATURE  DE8  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

4.5 

10.9 

15.7 

16.2 

21.7 

23.9 

26.3 

26.1 

24.1 

17,3 

12.2 

7.9 

17.2 

1962 

5.3 

13.9 

11.0 

16.8 

23.8 

25.6 

28,4 

28.8 

25.2 

20.7 

11.4 

e.o 

18.2 

1963 

3.7 

6.2 

13, » 

19.9 

23.1 

27.1 

27,8 

27.8 

26.3 

21.3 

13.6 

3.4 

17.8 

196* 

6.1 

6.6 

12.8 

19.4 

23.1 

26.1 

28,3 

28.2 

24.5 

16.6 

14,4 

B.7 

17.9 

1965 

9.6 

B.2 

9.1 

20.9 

23,6 

25.8 

28,3 

27.3 

2*.9 

17.7 

16.4 

9.2 

18.4 

1966 

4.9 

7.7 

12.6 

18.4 

22.0 

23.2 

28.8 

26.3 

23.6 

16.6 

14,6 

8.4 

17.4 

1967 

7.3 

6.8 

15.6 

21.0 

20.9 

26.1 

23,9 

25.9 

22.1 

17.6 

11.9 

9.1 

17.3 

1968 

5.5 

3.4 

11.6 

18.3 

21.6 

26.3 

26,6 

26.8 

22,1 

18,2 

11.6 

7.2 

16.8 

1969 

8.4 

8.4 

9.4 

17.8 

21.9 

26.3 

29,3 

27.0 

23,8 

18,6 

11.7 

8.0 

17.6 

1970 

4.5 

8.1 

11.6 

19.4 

22.1 

25.7 

26.3 

27.5 

26.2 

16.7 

11.0 

11.4 

17.6 

MEAN 

6.0 

8.2 

12.5 

18.8 

22.4 

25.8 

27.6 

27.2 

26.1 

18.1 

12.9 

8.1 

17.6 

CLINO 

9.4 

11-0 

1«.2 

18.6 

22.6 

26.8 

28,2 

28.1 

25.1 

19.6 

13.3 

10.1 

18.9 

PRECIPITATION  mm 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT 


1961 

106 

186 

257 

67 

116 

156 

237 

63 

93 

8 

209 

341 

1839 

1962 

154 

71 

99 

l6o 

74 

194 

65 

105 

47 

35 

95 

37 

1136 

1963 

47 

«1 

52 

78 

2* 

133 

150 

124 

64 

2 

92 

90 

939 

1964 

90 

49 

133 

IBS 

76 

19 

27 

98 

120 

31 

100 

HI 

1024 

1965 

67 

133 

154 

8 

67 

64 

88 

105 

183 

2 

76 

103 

1052 

1966 

131 

232 

26 

167 

163 

47 

113 

86 

43 

72 

36 

1>6 

1250 

1967 

40 

116 

41 

90 

19* 

50 

113 

14 

36 

50 

27 

173 

944 

1968 

217 

73 

87 

310 

183 

78 

181 

179 

163 

34 

222 

153 

1880 

1969 

30 

104 

162 

113 

110 

17 

31 

37 

46 

103 

83 

158 

994 

1970 

44 

108 

111 

»3 

132 

26 

144 

81 

43 

245 

65 

*3 

1134 

MEAN 

92.6 

113.3 

113,1 

126.4 

113.9 

78.6 

114.9 

85.2 

84,0 

60.2 

100.5 

136.5 

1221 

CLINO 

145 

1»1 

120 

125 

130 

90 

104 

68 

69 

73 

111 

1*6 

1300 
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STATION  PRESSURE  «i 


APR     *AV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1019 

1019 

1015 

1012 

1018 

1016 

1017 

1016 

1017 

1017 

1019 

101b 

1017 

1962 

1021 

^018 

1014 

1018 

1017 

1016 

1013 

1016 

1017 

1015 

1016 

1017 

1017 

1963 

1019 

1016 

1018 

1015 

1018 

1014 

1015 

1015 

1017 

1018 

1016 

1019 

1017 

196* 

1018 

1012 

1017 

1020 

1016 

1016 

1016 

1016 

1017 

1017 

1019 

1021 

1017 

1963 

1018 

1019 

101* 

1016 

1018 

1018 

1016 

1016 

1020 

1017 

1019 

10*0 

1018 

1966 

1017 

10*1 

1019 

1018 

1017 

1018 

1015 

1016 

1013 

1017 

1020 

10«0 

1018 

1967 

1020 

1018 

1021 

1018 

1015 

1018 

1017 

1018 

1017 

1019 

1018 

10*0 

1018 

1968 

1023 

10U 

1018 

1016 

1015 

1016 

1019 

1018 

1018 

1018 

1016 

1018 

1016 

1969 

1021 

1014 

1014 

1018 

1018 

1014 

1016 

1017 

1018 

1019 

1017 

1014 

1017 

1970 

1018 

1019 

1016 

1016 

1020 

1017 

1017 

1015 

1019 

1020 

1017 

1018 

1018 

MEAN   1019.4  1017.0  1016,8  1016.9  1017.2  1016.3  1016,3  1016.5  1017,3  1017.7  1017.7  1018.5   1017.3 
SEA  LEVEL  PP-FSSUPE  MB 
YEAR    JAN     FfB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1019 

1019 

1016 

1012 

1018 

1017 

1017 

1019 

1017 

1017 

1019 

1019 

1017 

1962 

1021 

1018 

1013 

1018 

1018 

1016 

1015 

1016 

lop 

1016 

1016 

1017 

1017 

1963 

1019 

1017 

1018 

1015 

1019 

1015 

1016 

1015 

1017 

1016 

1016 

1019 

1017 

1964 

1018 

1011 

1011 

1020 

1017 

1016 

1017 

1016 

1017 

1017 

1020 

1022 

1016 

1965 

loie 

1019 

1017 

1016 

1018 

1016 

1017 

1017 

1020 

1017 

1019 

1020 

1016 

1966 

1018 

1021 

1019 

1016 

1017 

1018 

1015 

1017 

1014 

1017 

1021 

1020 

1016 

1967 

1020 

1018 

1021 

1019 

1016 

1018 

1017 

1018 

1017 

1020 

1016 

1020 

1019 

1968 

1024 

1014 

101» 

1016 

1016 

1016 

1020 

1018 

1018 

1016 

1016 

1019 

1018 

1969 

1021 

1014 

1014 

io  ie 

1019 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1018 

1015 

1017 

1970 

1019 

1019 

1016 

1016 

1020 

1017 

1017 

1015 

1019 

1020 

1017 

1016 

1018 

MEAN 

1019.7 

1017.2 

1017,2 

1017.0 

1017.8 

1016.6 

1016,7 

1016.8 

1017,4 

1017,9 

1018.0 

1016.9 

1017.6 

CLINO 

1019.6 

1018.3 

1016,7 

1016.7 

1016.2 

1015.4 

1016,6 

1016.3 

1017,2 

1C17.8 

1019.2 

1020.0 

1017.5 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  5.6  9.5  12.4  13.6  17.2  22.6  26.2  23.7  24.3  16,9  13.6     9.7  16.4 

1962  7.8  8.7  8.2  14.6  20.2  23.3  23.1  25.3  22.6  18,7  12.0     7.1  16.2 

1963  6.1  3.2  12i6  14.7  l7.4  22.6  24,7  24.9  21.4  17.7  13.6     3.1  15.5 

1964  8.2  6.8  11,2  13.1  19,2  23.6  25.2  24.5  23,2  16,6  14.8  11.1  16.6 

1965  7.7  7.5  6,6  12.8  20.5  22.9  23,3  25.8  23.6  17.3  13.3     9.0  16.2 

1966  6.3  7-0  9,7  11.6  l7.7  21.6  25,6  25.3  23.2  16,2  12.9     6.3  15.8 

1967  9.2  7.2  10,2  13.8  ll.l  21.4  25,3  24.9  20.4  17,9  10.8  10.9  15.8 

1968  5.4  1.7  11,2  U.8  18.2  23.8  25.9  27.2  22,8  19,2  14.1     7.6  16.2 

1969  5.8  6.4  7,4  15.6  l*.l  23.9  26,1  24.9  22.8  19,5  11.2     7.B  15.9 

1970  3.2  6.6  9,7  13,3  19,7  24.0  23,1  25.6  23.8  19,7  12,7     9,0  16.3 

MEAN  6.5  6.9  10,1  U.4  lB,6  21.0  23,9  25.4  22,8  18,2  12.9     8,6  16.1 

CLINO  8.1  6.1  10.6  13.2  20.0  24.0  23,6  25.3  23,4  18,6  13.4     9.0  16.8 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN  FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

100 

77 

77 

81 

111 

102 

63 

211 

87 

59 

55 

61 

1084 

1962 

177 

42 

143 

1»0 

15 

274 

82 

297 

222 

68 

372 

219 

2113 

1963 

103 

190 

49 

164 

112 

198 

73 

117 

122 

155 

94 

101 

1478 

1964 

159 

149 

28 

HO 

67 

47 

160 

270 

140 

188 

53 

81 

1452 

1965 

50 

132 

73 

10 

23 

171 

254 

71 

74 

81 

37 

37 

1055 

1966 

230 

108 

59 

*l 

191 

173 

55 

92 

163 

128 

31 

167 

1428 

1967 

104 

115 

23 

30 

139 

26 

212 

220 

222 

72 

60 

120 

1345 

1968 

143 

101 

49 

103 

92 

88 

194 

46 

164 

243 

107 

67 

1399 

1969 

82 

69 

124 

66 

22 

39 

170 

172 

112 

36 

91 

134 

1177 

1970 

142 

no 

133 

108 

73 

118 

156 

107 

103 

75 

210 

62 

1439 

MEAN 

129.0 

115.5 

76,6 

92.1 

84.5 

125.6 

141.9 

1*0.3 

140.9 

112.3 

111.0 

106.9 

1397 

CLINO 

99 

100 

106 

58 

101 

103 

156 

163 

150 

108 

104 

U6 

1366 
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STATION  PRESSuBE  M* 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1«61 

1019 

1016 

IMS 

1012 

1016 

1015 

1017 

1017 

1016 

1017 

1018 

1018 

1017 

1962 

1020 

1016 

101* 

1017 

1016 

1015 

101* 

101* 

1013 

1015 

1016 

1018 

1016 

1963 

1019 

1016 

101« 

1015 

1017 

1013 

1015 

101* 

1015 

1017 

1016 

1019 

1016 

1964 

1018 

1013 

1017 

1018 

1016 

1015 

1015 

101* 

1015 

1016 

1019 

1020 

1016 

1963 

1018 

1017 

1013 

1015 

1017 

1016 

1015 

1015 

1017 

1013 

1018 

1019 

1016 

1966 

1017 

1019 

1018 

1016 

101* 

1017 

1013 

1015 

1012 

1015 

1020 

1019 

1016 

1967 

1019 

1018 

1020 

1018 

101* 

1015 

1016 

1016 

1015 

1016 

1017 

1016 

1017 

1968 

1022 

1014 

101* 

1016 

101* 

101* 

1016 

1017 

1016 

1C  16 

1016 

1019 

1017 

1969 

1020 

1015 

1014 

1016 

1016 

1012 

101* 

1015 

1015 

1017 

1017 

ion 

1015 

1970 

1018 

1019 

101* 

1015 

1018 

1015 

1015 

1013 

1017 

1017 

1017 

1017 

1016 

MEAN   1019.0  1016.5  1016,3  1015.8  1015,8  101*. 7  1015,2  1015,0  1015,3  1016,3  1017,*  1016,1   1016,3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     ftt  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1020 

1016 

101* 

1018 

1017 

1018 

loie 

1018 

1019 

1019 

1020 

1018 

1962 

10?2 

1018 

1015 

1019 

1018 

1016 

1016 

1016 

1017 

1017 

1018 

1020 

1018 

1963 

1020 

1017 

1019 

1016 

1019 

1015 

1017 

1016 

1017 

1019 

1018 

1020 

1016 

196* 

1020 

1015 

1019 

10*0 

1017 

1016 

1017 

1016 

1017 

1016 

1020 

1022 

1016 

1965 

1020 

1019 

1017 

1017 

1018 

1016 

1017 

1017 

1019 

1017 

1020 

1021 

1016 

1966 

1019 

1021 

1020 

1016 

1016 

1018 

1015 

1017 

101* 

1017 

1021 

1020 

1018 

1967 

1021 

1019 

1021 

1019 

1016 

1017 

1017 

1016 

1017 

1019 

1019 

1020 

1019 

1968 

1023 

1015 

1020 

1018 

1015 

1015 

1019 

1018 

1017 

1017 

1016 

1020 

1016 

1969 

1022 

1017 

101* 

1018 

1018 

101* 

1016 

1017 

1017 

1019 

1019 

1016 

1017 

1970 

1020 

1021 

1016 

1017 

1020 

1017 

1017 

1015 

1019 

1019 

1018 

1019 

1018 

MEAN 

1020.8 

1018.2 

1017,9 

1017.6 

1017.5 

1016.3 

1016,9 

1016.6 

1017.2 

1018,1 

1019.0 

1019.6 

1018 

CLIND 

1020.8 

1019.3 

1017,5 

1017.3 

1016,* 

1015.9 

1017,0 

1016,5 

1017,0 

1016,1 

1019.8 

1020.9 

1018 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  6.B  11.4 

1962  8.4  H.4 

1963  7.4  7.4 

1964  9.2  8.6 
1963      9.1  10.7 

1966  6.6  9.8 

1967  10.3  9.2 

1968  6.4  3.4 

1969  7.0  7.3 

1970  3.0  9.2 

MEAN      7.6  9.2 

CLINO     10.2  10. 8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FPb     MAR     ADR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1*.3 

15.4 

20. B 

2*.  6 

27.0 

26.1 

24.9 

17.6 

15.1 

10.6 

18.1 

11.8 

16.7 

2*.* 

2*. 6 

27.1 

26.1 

23.3 

19.2 

11.9 

7.6 

17.9 

16,1 

18.6 

22.0 

26.2 

26,6 

27.2 

23.2 

19.6 

14.1 

6.6 

17.9 

14,2 

18.9 

22,8 

26.7 

25,6 

26.* 

24,1 

16,9 

15.8 

11.6 

18.4 

12.5 

16.1 

2*.l 

2*. 5 

26,1 

26.4 

24,4 

16,4 

1*.2 

9.6 

16.2 

12.2 

17.3 

21.* 

23.2 

26,* 

26.7 

2*.3 

19.7 

13.5 

9.* 

17.5 

15.6 

19.5 

21. B 

2*. 2 

26,6 

26.4 

21.1 

17.0 

12.1 

11.9 

18.0 

13,2 

18.7 

22.1 

25.* 

27,5 

27.5 

23,9 

19.5 

12.1 

6.1 

17.5 

10.3 

17.4 

21.1 

26.6 

28,2 

25.3 

23.2 

20.1 

11.9 

6.1 

17.2 

13,9 

19.1 

22.6 

25.6 

28,1 

27.0 

25.2 

19.7 

12.3 

U.2 

18.3 

13.6 

16.0 

22.3 

25.2 

26,9 

26,5 

23.8 

18,6 

13.3 

9.5 

17.9 

13.7 

17.9 

22.2 

25.7 

26.7 

26.5 

24.2 

19,0 

13.3 

10.0 

18.4 

1961 

45 

10J 

14" 

147 

133 

174 

169 

134 

75 

*3 

40 

36 

1269 

1962 

91 

*3 

200 

64 

46 

406 

151 

293 

97 

83 

51 

37 

1554 

1963 

80 

12* 

25 

68 

43 

364 

202 

161 

70 

58 

120 

81 

1396 

1964 

166 

161 

112 

69 

121 

177 

469 

195 

104 

191 

13 

76 

1854 

1965 

43 

139 

203 

79 

34 

170 

226 

146 

118 

136 

22 

30 

1366 

1966 

170 

117 

67 

72 

196 

153 

292 

88 

56 

*3 

12 

96 

1362 

1967 

125 

79 

71 

21 

226 

103 

233 

95 

95 

13 

3* 

71 

1106 

1968 

57 

32 

34 

'1 

65 

239 

197 

112 

42 

17* 

68 

93 

1164 

1969 

30 

52 

131 

88 

39 

12* 

136 

301 

136 

38 

139 

69 

1323 

1970 

64 

73 

196 

»4 

96 

2* 

1S1 

270 

6* 

104 

17 

7* 

1167 

MEAN 

87.1 

91.3 

118.7 

69.3 

101.9 

193.6 

222.6 

181.5 

79,7 

90.5 

31.6 

68,3 

1356 

CLINO 

65 

8* 

100 

73 

92 

126 

196 

166 

1*8 

72 

53 

72 

1249 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHATHAM 

UNITES  STATES 

WMO 

46 

21N 

86  56W 

267  M 

NOTES  ON  PAGE 

161 

TEMPERATURE  Dg 

6  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

-  9.7 

-10.4 
-13.1 

-  4.9 

-  9.6 

-  5.7 
-10.5 
-12.8 

-  6.1 

-  9.3 

- 

1.6 
2,7 
4,0 
3,7 
5,8 

3.6 
3.2 
4.9 
5.2 

3.4 

9.1 

13.1 

9.4 

12.9 

12.  T 

15.3 

14.3 
16.1 
15.7 
14.7 

18.2 
17,1 
19,1 
19,3 
16,2 

18.7 
17.6 
17.0 
16.1 
16.9 

15.0 
12.2 
13.3 
13.2 
11.3 

8.6 
8.6 
12.9 
7.8 
7.8 

1.1 
1.6 
3.7 
2.3 
.8 

= 

5.8 

6.2 

7.8 
6.8 
2.3 

5.6 
4.8 
4.9 
5.9 
4.7 

1966 
1967 
1966 
1969 
1970 

-  9.4 

-  6.9 

-  9.4 

-  6.7 
-10.1 

-  6.3 
-10.8 

-  8.7 

-  5.9 

-  9.2 

- 

,9 
2.7 

,7 
3,9 
4,8 

3.1 

4.6 
5.6 

4.9 

4.7 

8.2 
7.4 

9,6 

10,7 

9,6 

16.8 
15.7 
14.6 
13.2 
15.7 

20,8 
18,0 
18,6 
17.8 
19,6 

17.6 
16.5 
17.6 

20.5 
18.8 

1+.3 

14.2 
15.2 
14.4 
14.4 

7.9 
7,3 
9.4 
6,7 
9,8 

- 

.2 
.9 

1.2 

.6 

1.3 

= 

5.1 
5.2 
5.6 
4,2 
5.6 

5.6 
4.8 
5.6 
5.7 
5.4 

MEAN 
CUND 

-  9.0 

-  8.0 

-  8.5 

-  7.8 

- 

3.1 
*.l 

4.3 

3.; 

1°.3 
10.1 

15. 2 

15.7 

18,5 
18,7 

17.7 
18.0 

13.8 
13.6 

8.7 
8.1 

1.2 
.3 

„ 

5.5 

5.6 

5.3 

5.2 

PRECIPITATION  MM 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

24 

51 

46 

59 

46 

113 

33 

46 

167 

86 

83 

57 

807 

1962 

37 

59 

20 

96 

87 

-45 

28 

80 

106 

64 

27 

88 

697 

1963 

21 

19 

18 

60 

34 

106 

60 

72 

52 

31 

98 

114 

685 

1964 

45 

37 

29 

56 

92 

49 

121 

237 

113 

73 

103 

68 

1023 

1965 

38 

42 

36 

50 

139 

23 

39 

101 

136 

56 

96 

48 

804 

1966 

52 

33 

105 

49 

68 

81 

36 

99 

85 

lie 

107 

70 

903 

1967 

81 

92 

30 

58 

68 

86 

29 

117 

22 

181 

64 

26 

814 

1968 

38 

123 

24 

98 

75 

197 

51 

67 

165 

112 

56 

84 

1090 

1969 

106 

24 

58 

92 

61 

114 

81 

11 

61 

143 

60 

90 

901 

1970 

60 

29 

25 

39 

119 

26 

203 

58 

137 

106 

67 

58 

»27 

MEAN 

50.2 

46.9 

39.1 

61.3 

78.9 

84.0 

68,1 

88.8 

104,4 

97.0 

76.1 

70.3 

865 

CLINO 

53 

41 

44 

58 

79 

90 

87 

"2 

107 

73 

84 

51 

850 
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STATION  PRESSURE  MR 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

996  99*  99* 

998  997  995 

993  997  995 

996  99J  993 

99*  993  99* 

995  996      995 

99*  99J      99* 

993  993      99* 

99*  99*      99* 

993  993      99* 

MEAN    996.2   903.2   993.4   992.1   993.6   992.8   993.5   993.9   995.1   99*. 6   99*. 6  99*. 7    99*. 1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 

YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC      MEAN 

1961  1021    1019    101*    1012    1018    1015    1015    1019    1017    1018    1019  1018  1017 

1962  1020    1018    1017    1017    1015    1016    1015    1016    1018    1016    1021  1020  1017 

1963  1021    1019    1015    1015    1018    1015    1015    1017    1019    1020    1016  1021  1018 
196*   1015    1015    1015    101*    1016    1015    1016    101*    1018    1020    1019  1019  1016 

1965  1018    1017    101»    1016    1015    loiB    1016    1015    1018    1017    1017  1016  1017 

1966  102*    1022    1016    1016    1018    1017    1015    1016    1015    1016    1018  1019  1018 

1967  1017    1018    1020    1017    1016    1015    1016    1018    1020    1016    1017  1019  1017 

1968  102*    1019    1017    1015    1013    1013    1018    1018    1016    1015    1016  1016  1017 

1969  1020    1021    1017    10l6    1016    1012    1015    1017    1019    1019    1017  1017  1017 

1970  1019    10?0    1017    l013    ioi7    1015    1015    1015    1016    1018    1016  1017  1017 

MEAN   1019.9  1018.8  1016,6  1015.1  1016.2  1015.1  1015.6  1016.5  1017.6  1017,5  1017.6  1018,2  1017.1 

CLINO   1019.2  1018.6  101*. 3  1Q15.S  101*. 8  101*.0  1015,3  1016.0  1017,2  1018,0  1017.6  1019.1  1016.8 

TEMPERATURE  0F.G  C 


1961 

997 

996 

991 

989 

995 

993 

993 

996 

995 

993 

1962 

996 

99* 

994 

994 

993 

994 

993 

993 

995 

993 

1963 

997 

996 

992 

992 

993 

993 

993 

994 

997 

997 

196* 

991 

992 

992 

991 

993 

993 

993 

992 

993 

997 

1965 

995 

994 

994 

993 

993 

993 

994 

992 

995 

994 

1966 

1000 

9«8 

993 

993 

995 

995 

993 

993 

993 

993 

1967 

993 

994 

996 

994 

993 

993 

994 

996 

997 

993 

1968 

1001 

99J 

994 

992 

991 

990 

996 

996 

994 

993 

1969 

997 

997 

994 

993 

99* 

989 

993 

994 

996 

996 

1970 

995 

996 

994 

99q 

99* 

993 

993 

993 

994 

995 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

-  4.8 

1.3 

4.9 

6.S 

14.0 

20.9 

23.3 

23.6 

20.7 

13.4 

*.9 

. 

3.3 

10.5 

1962 

-  7.7 

- 

1.4 

1.* 

9.9 

19.3 

21.6 

22,3 

23.7 

17.9 

14.1 

5.8 

- 

3.9 

10.1 

1963 

-10.4 

• 

7.1 

3,3 

11.3 

14,  A 

23.0 

23.9 

22.6 

19,8 

17.9 

7.4 

• 

7.8 

10.1 

1964 

-  1.4 

. 

1.8 

2,2 

10.6 

18.9 

22.8 

24,3 

22.1 

18,8 

10.6 

6.5 

- 

2.6 

10.9 

1965 

-  4.2 

- 

2.6 

-  1,0 

8.7 

17.8 

20.5 

22.6 

21.3 

18.3 

12.2 

5.6 

2.* 

10.1 

1966 

-  7.6 

« 

2.3 

4,6 

8.7 

13.1 

21.9 

23.7 

22.1 

18.3 

11.8 

6.1 

. 

1.8 

10.1 

1967 

-  1.8 

■p 

5.6 

3.7 

10.2 

12.7 

21.9 

21.4 

20.7 

18.2 

11.9 

1.3 

- 

.2 

9.7 

1968 

•  4.0 

- 

3.8 

6,3 

11.6 

14.6 

22.4 

23,5 

23.7 

19.3 

13.2 

5.4 

■ 

1.8 

10.9 

1969 

-  5.7 

- 

.9 

1.3 

10.7 

16.2 

18.7 

23,8 

24.1 

19.1 

11.8 

3.8 

- 

1.8 

10.1 

1970 

•  8.2 

- 

3.0 

1,8 

U.Z 

17.4 

21.8 

24,4 

24.0 

19,0 

11.2 

4.8 

• 

,3 

10.3 

MEAN 

•  5.6 

_ 

2.9 

3.1 

10,0 

15.9 

21.6 

23,3 

22.8 

18.9 

11.0 

5.4 

, 

2.1 

10.3 

CLINO 

-  3.3 

• 

2.3 

2,« 

9.9 

15.6 

21.3 

24,3 

23.6 

P.l 

11.0 

*,* 

- 

1.6 

10.5 

PRECIPITATION  MM 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

7 

23 

73 

83 

39 

94 

76 

IS* 

360 

89 

42 

48 

1090 

1962 

6* 

*6 

*6 

*0 

7* 

63 

US 

22 

20 

35 

28 

8 

566 

1963 

26 

14 

62 

122 

35 

61 

186 

55 

67 

16 

31 

19 

714 

1964 

27 

14 

97 

126 

** 

49 

123 

36 

6* 

5 

92 

47 

684 

1965 

10* 

45 

87 

107 

37 

73 

117 

172 

158 

27 

28 

112 

1067 

1966 

28 

45 

66 

1>0 

147 

*0 

168 

36 

23 

55 

128 

67 

933 

1967 

82 

47 

59 

1»6 

33 

222 

60 

33 

81 

119 

38 

91 

1045 

1968 

43 

?8 

26 

53 

52 

53 

39 

135 

93 

18 

110 

100 

754 

1969 

55 

6 

50 

133 

103 

1*7 

193 

26 

33 

100 

39 

*9 

934 

1970 

26 

27 

68 

l8o 

106 

180 

66 

88 

170 

125 

91 

A3 

1170 

MEAN 

*6.2 

29.5 

63,6 

111-* 

69.2 

98.6 

11*. 6 

79.9 

106.9 

58,9 

58.7 

38.2 

893.7 

CLINO 

47 

*1 

70 

77 

93 

103 

86 

80 

69 

71 

96 

48 

643 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FIB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

998 

99j 

991 

989 

993 

993 

994 

996 

996 

997 

997 

993 

995 

1»62 

998 

994 

993 

993 

995 

994 

992 

993 

995 

994 

997 

996 

995 

1963 

997 

993 

993 

9«2 

995 

993 

993 

994 

996 

998 

995 

998 

995 

1964 

993 

991 

997 

993 

994 

993 

993 

992 

995 

997 

997 

996 

994 

1965 

995 

995 

994 

993 

994 

995 

994 

993 

996 

995 

996 

996 

995 

1966 

999 

9«a 

994 

993 

994 

996 

993 

994 

992 

996 

997 

997 

995 

1967 

996 

996 

997 

996 

992 

994 

994 

996 

997 

995 

995 

996 

995 

1968 

1002 

993 

995 

994 

991 

992 

997 

996 

995 

995 

993 

995 

995 

1969 

998 

996 

994 

993 

994 

990 

993 

994 

996 

997 

996 

994 

995 

1970 

997 

997 

993 

99! 

997 

994 

994 

993 

995 

997 

994 

995 

995 

MEAN    997.3   995^2   993,6   992.9   «94,1   993.4   993,7   994.1   995.3   996.1   995.7   993,8    994.8 
SEA  LEVEL  PRFSSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MA»     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1022 

1019 

1015 

1012 

ion 

1016 

1017 

1019 

1019 

1020 

1021 

1019 

1018 

1962 

1022 

1018 

1016 

10  18 

1017 

1017 

1015 

1016 

1-518 

1016 

1020 

1020 

1018 

1963 

1021 

1019 

1016 

1013 

1018 

1015 

1016 

1016 

1019 

1021 

1018 

1021 

1018 

1964 

1017 

1014 

1015 

1016 

1017 

1016 

1015 

1015 

1018 

1020 

1020 

1019 

1017 

1965 

10l« 

1011 

1017 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1019 

1018 

1019 

1019 

1018 

1966 

1022 

1021 

1017 

1016 

1017 

1018 

1016 

1016 

1015 

1019 

1020 

1021 

1018 

1967 

1019 

1019 

1020 

1018 

1015 

1017 

1016 

1018 

1019 

1018 

1019 

1019 

1018 

1968 

1025 

1011 

1018 

1017 

1014 

1015 

1019 

1019 

1018 

1018 

1016 

1018 

1018 

1969 

1021 

1019 

1017 

1016 

1017 

1013 

1015 

1017 

1019 

1020 

1019 

1017 

1018 

1970 

1020 

1020 

1016 

1014 

1019 

1016 

1017 

1016 

1018 

1020 

1017 

1018 

1018 

MEAN   1020.7  1011.5  1016,7  1013.6  1016,9  1016.0  1016,2  1016.8  1018, 2  1019,0  1018.9  1019.1   1017.7 
TEMPERATURE  OeG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     «AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

. 

2.2 

1.9 

8.2 

9.2 

13.2 

21.1 

24,2 

23.6 

22.3 

14,5 

7.0 

,8 

12.3 

1962 

• 

1.9 

1-3 

4.9 

12.2 

21.6 

22.8 

23,9 

24.2 

18.2 

15.1 

6.8 

-  1.4 

12.3 

1963 

• 

4.1 

-  2.7 

8,4 

13.7 

16.9 

22.5 

24,1 

22.6 

19,8 

17,9 

8,6 

-  4.2 

12.0 

1964 

1.6 

>2 

6,8 

14.1 

l9,7 

23.3 

24,6 

23.9 

20,3 

12.2 

8,8 

2.1 

13.1 

1965 

- 

•1 

l'O 

2.9 

12.9 

21.3 

23.1 

23,8 

23.6 

20.6 

13.2 

8.1 

4.9 

12.9 

1966 

_ 

3.8 

.5 

7,2 

H.2 

13.7 

22.8 

25.9 

23.4 

18,6 

11.8 

7.1 

1.2 

11.8 

1967 

2.2 

-  1.7 

8,1 

13.7 

13.6 

22.9 

22,8 

22.2 

18.3 

13.1 

4.5 

2.8 

12.0 

1968 

. 

2.4 

-  2.3 

7,2 

13.2 

16.3 

22.9 

24,5 

24.2 

19.7 

13.6 

7.6 

.4 

12.1 

1969 

• 

1.3 

1.2 

3.6 

13.1 

18.6 

22.0 

23.2 

23.3 

19.1 

13.5 

4.8 

-   .9 

11.8 

1970 

• 

3.8 

-   .3 

3.9 

14.2 

19.6 

22.3 

23,8 

23.7 

22.6 

14.6 

6.7 

2.9 

12.5 

MEAN 

m 

1.6 

.1 

6,1 

12.8 

l».l 

22.6 

24,3 

23.5 

20.0 

14.0 

7.0 

.9 

12.3 

CLINO 

.9 

1.7 

3.9 

12.3 

17.9 

23.0 

24,9 

24.3 

20,6 

14.4 

7.0 

1.8 

12.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     «AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     PEC 


1961 

46 

10| 

141 

88 

164 

91 

154 

49 

52 

41 

98 

86 

1113 

1962 

99 

144 

104 

23 

128 

51 

179 

49 

56 

94 

54 

40 

1021 

1963 

52 

21 

250 

60 

122 

31 

101 

62 

14 

3 

20 

24 

762 

1964 

75 

40 

292 

177 

27 

167 

42 

31 

60 

18 

66 

111 

1126 

1963 

106 

133 

80 

131 

19 

41 

91 

75 

190 

98 

47 

29 

1062 

1966 

91 

81 

33 

143 

57 

39 

49 

72 

118 

16 

108 

84 

693 

1967 

16 

44 

94 

•l 

159 

47 

72 

17 

42 

61 

93 

97 

623 

1968 

44 

11 

108 

93 

260 

38 

213 

107 

76 

35 

94 

93 

1174 

1969 

119 

32 

39 

100 

66 

96 

97 

67 

68 

44 

99 

63 

910 

1970 

36 

42 

118 

174 

60 

132 

82 

112 

90 

65 

31 

90 

1052 

MEAN 

68.4 

63.5 

123.9 

109.2 

106,2 

73.3 

108.0 

66.1 

78.6 

47,5 

73.0 

71.9 

993 

CLINO 

93 

71 

99 

92 

97 

106 

91 

83 

69 

57 

73 

70 

1003 

NORTH  AMERICA  ,9I 

COLUMBIA  UNITED  STATES  WHO  72310   33  57N   81  07W    75  M 

NOTES  ON  PACE  161 

STATION  PRESSURE  N* 

YEAR    JAN     FFB     MA»     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1007  1006 

1007  1006 

1006  1006 
1009  1006 

1008  1006 

1008  1006 

1008  1007 

1007  1006 
100*  1005 
1006  1006 

MEAN   1008.3  1005.7  1005,1  1005.0  1005.2  loo*. 2  1004.*  100*.*  1005.6  1006.3  1006.6  1007.2  1005.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

1008 

10O7 

100* 

1001 

1005 

100* 

1005 

1006 

1006 

1007 

1007 

1962 

1010 

10O6 

1003 

1007 

1006 

100* 

1003 

100* 

1005 

1005 

1006 

1963 

1008 

1005 

100* 

100* 

1006 

1003 

100* 

1003 

1006 

10O8 

1006 

196* 

1O07 

1002 

1005 

1007 

1005 

100* 

100* 

100* 

1005 

1006 

1008 

1965 

1007 

1007 

100* 

100* 

100* 

1006 

100* 

100* 

1O07 

1005 

1007 

1966 

1007 

1008 

1007 

1005 

100* 

1006 

1003 

100* 

1*02 

1005 

1009 

1967 

1008 

1007 

1009 

1007 

100* 

1005 

1005 

1006 

1006 

1007 

1006 

1968 

1011 

1003 

1007 

1006 

1003 

1003 

1007 

1006 

1O06 

1006 

1005 

1969 

1O09 

100* 

1003 

1005 

100  5 

1002 

100* 

100* 

1006 

1007 

1006 

1970 

1008 

1008 

1003 

100* 

1008 

1005 

1005 

1003 

1007 

1007 

1006 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OFC 

MEAI 

1961 

1021 

1020 

1016 

101* 

1017 

1016 

1017 

1018 

1018 

1019 

1020 

10*0 

1018 

1962 

1022 

1018 

1016 

1019 

1018 

1016 

1015 

1016 

1017 

1017 

1019 

1020 

1018 

1963 

1021 

1018 

1019 

1016 

1018 

1015 

1016 

1015 

1018 

1020 

1019 

10«i 

1018 

196* 

1020 

1015 

1018 

1019 

1017 

1016 

1016 

1016 

1018 

1019 

1020 

1022 

1018 

1965 

1020 

1019 

1017 

1017 

1018 

1018 

1016 

1016 

1019 

1017 

1020 

1021 

1018 

1966 

1020 

1021 

1019 

1017 

101& 

1018 

1015 

1016 

101* 

1018 

1021 

1020 

1018 

1967 

1021 

10?0 

1021 

1019 

1016 

1018 

1017 

1018 

1018 

1020 

1019 

1020 

1019 

1968 

102* 

1016 

1019 

1018 

1016 

1015 

1019 

1018 

1018 

1018 

1017 

1020 

1018 

1969 

1022 

1017 

1016 

1017 

101B 

101* 

1016 

1017 

1018 

1020 

1019 

1016 

1018 

1970 

1020 

1020 

1016 

1017 

1020 

1017 

1017 

1015 

1019 

1019 

1018 

1019 

1018 

MEAN   1021.1  1018.*  1017,7  1017.3  1017,0  1016.3  1016,*  1016.5  1017,7  1018,7  1019.2  1019.9   1018.1 
TEMPERATURE  OeG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

5.2 

10. 

1 

1*,5 

i*.e 

20.  (, 

25.1 

27.3 

25.9 

2*. 

,6 

16.6 

U.8 

8.3 

17.3 

1962 

7.1 

Hi 

* 

10.7 

16.0 

2*. 8 

25.2 

27,6 

27.0 

23, 

,3 

18,6 

11.3 

6.5 

17.5 

1963 

5.2 

3c 

6 

15,0 

18.5 

21.6 

25.3 

26,6 

27.6 

22. 

,* 

17.9 

12.* 

*.2 

16.9 

196* 

6.7 

6. 

5 

12.7 

17.9 

22.* 

26.9 

26,0 

25.8 

23, 

,2 

15.1 

1*.6 

9.9 

17.3 

1965 

7.6 

9. 

1 

11.2 

18.* 

2*. 5 

2*. 2 

26,6 

26.9 

2*, 

,1 

17.1 

12.6 

8,5 

17.6 

1966 

*.|k 

8. 

3 

11,0 

17.3 

21.2 

23.9 

27,6 

26.2 

23, 

,2 

17,1 

11.9 

7.6 

16.7 

1967 

8.3 

6. 

1 

13.9 

18.7 

19.* 

23.1 

25,3 

2*. 3 

19, 

,6 

15.7 

9,5 

9,6 

16.1 

1968 

5.1 

4< 

5 

12.7 

17.7 

20,9 

25.5 

26,9 

28.3 

22, 

* 

17.8 

12.0 

9.9 

16.6 

1969 

5.9 

6. 

* 

10,6 

18.* 

21.* 

25.7 

28,* 

25.3 

22, 

7 

18,5 

10.* 

6.7 

16.7 

1970 

3.5 

8. 

6 

13,9 

19.8 

22.8 

26.0 

28.6 

27.4 

25, 

,9 

18,2 

10.* 

10.1 

17.9 

MEAN 

5.9 

7. 

7 

12.6 

17.8 

21.9 

25.1 

27,1 

26.5 

23, 

1 

17.3 

12.0 

7.8 

17.1 

CLINO 

8.3 

9. 

1 

12.* 

17.6 

22.3 

26.5 

27.6 

26.9 

2*, 

il 

18,2 

12.1 

8,0 

17.6 

PRECIPITATION 

"M 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

7* 

220 

1*6 

1*0 

76 

50 

1*5 

379 

37 

21 

26 

82 

1396 

1962 

165 

132 

112 

82 

59 

121 

68 

79 

72 

23 

115 

56 

10B6 

1963 

137 

1"0 

83 

106 

73 

123 

63 

*9 

101 

T 

107 

128 

1070 

196* 

161 

135 

156 

»1 

67 

75 

262 

253 

176 

263 

35 

116 

1790 

1965 

36 

135 

195 

101 

37 

208 

110 

239 

152 

59 

*5 

16 

1333 

1966 

183 

115 

57 

»1 

156 

93 

73 

82 

51 

63 

27 

8* 

1075 

1967 

71 

111 

78 

9* 

225 

106 

185 

283 

60 

16 

9* 

66 

1389 

1968 

151 

29 

*9 

115 

10* 

137 

236 

26 

61 

109 

132 

83 

1236 

1969 

67 

77 

131 

116 

83 

119 

109 

7* 

81 

30 

30 

115 

1032 

1970 

83 

66 

21* 

23 

11* 

52 

120 

181 

9* 

208 

36 

116 

1307 

MEAN 

112.8 

112. 

0 

122.1 

95.9 

99,6 

108.* 

137,1 

16*.  7 

88, 

5 

79.2 

6*. 7 

86.* 

1271.* 

CLINO 

77 

95 

108 

102 

90 

98 

155 

1*6 

109 

60 

60 

89 

1169 

192  WORLD  WEATHER  RECORDS 

CDLUMBUS  UNITED  STATES  WMO  72*28   40  OON   82  53W   253  H 

NOTES  ON  PACE  161 

STATION  PR(SSUBE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

990 

988 

985 

9»1 

988 

986 

987 

99q 

990 

990 

99o 

988 

988 

1962 

990 

988 

986 

988 

988 

988 

966 

987 

988 

987 

990 

989 

968 

1963 

990 

98g 

986 

986 

989 

986 

9B7 

987 

990 

992 

987 

990 

968 

1964 

986 

984 

986 

987 

968 

987 

967 

987 

990 

990 

990 

990 

988 

1965 

988 

987 

987 

986 

988 

989 

987 

987 

990 

988 

969 

989 

988 

1966 

991 

9'1 

987 

9»« 

968 

989 

987 

987 

986 

988 

990 

990 

986 

1967 

988 

988 

990 

969 

986 

986 

987 

989 

990 

989 

988 

969 

966 

196B 

994 

987 

988 

988 

985 

985 

990 

99Q 

989 

988 

986 

987 

988 

1969 

991 

988 

986 

987 

988 

984 

986 

988 

990 

991 

966 

986 

988 

1970 

969 

989 

986 

98J 

990 

987 

987 

987 

968 

990 

987 

987 

968 

MEAN    969.7   9*7.8   986.7  986.3  967.8  986.9   987.1  987.9  989,1   989,3   988.5  988.5  968.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JuN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1021    1019    1015  1012  1018  1016  1017  1019  1020  1020  1021  1019  1018 

1962  1022    1019    im7  1016  101?  1017  1015  1016  1018  1017  1020  1020  1018 

1963  1021    10J9    1016  1016  1019  1016  1016  1017  1020  1021  1017  1021  1018 

1964  1017    1013    1016  1017  1017  1017  1016  1016  1019  1021  1021  1020  1018 

1965  1019    1018    1017  1016  10l7  1018  1016  1016  1020  1017  1019  1019  1018 

1966  1022    1022    1018  10l6  1017  1018  1016  1016  1015  1018  1020  1021  1016 

1967  1019    1019    1021  1019  1016  1017  1016  1018  1020  1019  1018  1020  1019 
1966  1026    1017    1018  1018  1014  1015  1020  1019  1019  1018  1016  1018  1018 

1969  1022    1019    1016  1017  10lT  1013  1015  1017  1020  1021  1018  1017  1018 

1970  1020    1020    1016  1015  1020  1016  1017  1016  1018  1020  1017  1017  1018 

MEAN  1020.9  1018.7  1017.0  1016.4  1017,2  1016.3  1016.4  1017.0  1018,9  1019. Z  1018.7  1019.2  1018.0 

CLINO  1019.9  1016.8  1016,6  1016.0  1015,4  1014.9  1015,9  1016.7  1016.1  1019,2  1019.4  1020.3  1017.6 

TEMPERATURE  OEfl  C 

YEAR    JAN     FPB     «AR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

• 

4.1 

3.1 

7.2 

8.2 

14.6 

20.9 

24.1 

23.7 

22.2 

14.3 

6.6 

-   .3 

11.7 

1962 

• 

2.9 

■ 

.7 

3.9 

10.7 

20.9 

22.9 

23,2 

23.5 

17.7 

1«.0 

6.6 

■  2.3 

11.3 

1963 

. 

4.7 

- 

4.5 

6,8 

11.6 

16.1 

22.7 

23.9 

21.7 

18.9 

17.4 

8.1 

-  4.8 

11.1 

1964 

.5 

« 

.8 

5.4 

12.4 

18.9 

22.7 

24.9 

22.9 

19,8 

12.1 

8.7 

1.8 

12.4 

1965 

- 

1.3 

- 

.4 

2.4 

Hi* 

20.9 

21.9 

23.5 

22.7 

20.4 

12.3 

7.4 

3.8 

12.1 

1966 

m 

4.4 

„ 

.2 

6.2 

10.9 

1*.* 

23.1 

24,9 

22.6 

17.6 

U.l 

6.2 

.2 

11.0 

1967 

1.4 

- 

2.3 

6.2 

12.6 

i'f.i 

23.8 

23.0 

21.6 

17.7 

12.8 

3.7 

1.9 

11.4 

1968 

m 

4.2 

- 

3.6 

*.l 

12.6 

15.3 

22.9 

24.7 

24.6 

20,3 

12.9 

7.5 

.7 

11.7 

1969 

m 

1.4 

1.1 

3.3 

12.* 

18.7 

22.1 

25.6 

24.3 

19.4 

16.0 

5.6 

-   .7 

12.0 

1970 

" 

4.7 

- 

.7 

3.3 

13.2 

18.  6 

22.4 

24,4 

24.4 

21.9 

14.3 

6.6 

2.8 

12.2 

MEAN 

m 

2.6 

_ 

.9 

5,1 

11.6 

17.3 

22.5 

24.2 

23.2 

19.6 

13,5 

6.7 

.3 

11.7 

CLINO 

- 

.2 

.4 

*.7 

U.l 

17.3 

22.6 

24,7 

23.8 

19.9 

13.6 

6.3 

.8 

12.1 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAM     FFB     MAR     APR 


1961 

17 

74 

123 

U6 

74 

89 

117 

69 

27 

30 

89 

61 

686 

1962 

81 

PB 

62 

34 

59 

57 

91 

59 

92 

52 

75 

*5 

795 

1963 

35 

26 

181 

83 

41 

32 

74 

93 

13 

3 

20 

22 

623 

1964 

54 

39 

258 

159 

65 

141 

81 

47 

45 

17 

47 

93 

1044 

1963 

64 

88 

67 

167 

76 

20 

87 

163 

185 

99 

26 

28 

1071 

1966 

80 

57 

18 

122 

74 

24 

153 

162 

10 

14 

69 

73 

996 

1967 

20 

49 

119 

71 

117 

54 

57 

40 

81 

36 

67 

58 

771 

1968 

46 

8 

73 

60 

250 

81 

77 

55 

43 

34 

106 

90 

944 

1969 

83 

*8 

29 

102 

90 

174 

119 

101 

44 

32 

69 

35 

943 

1970 

41 

43 

77 

1*0 

136 

144 

95 

100 

100 

53 

73 

64 

1065 

MEAN 

52.1 

50.0 

100,9 

105.4 

98.2 

81.6 

95,1 

88.9 

64,0 

39,2 

67,7 

56.9 

902.0 

CLINO 

74 

56 

73 

85 

88 

96 

93 

71 

39 

48 

57 

57 

B57 

NORTH  AMERICA  193 

CONCORDIA  UNITED  STATES  WMCI  72438   39  33N   97  39w   4*9  M 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1962 

. 

_ 

- 

. 

- 

965 

966 

964 

967 

966 

969 

970 

. 

1963 

970 

968 

964 

963 

966 

962 

963 

966 

468 

967 

967 

973 

966 

1964 

964 

945 

964 

960 

963 

963 

964 

964 

966 

970 

967 

966 

965 

1965 

967 

947 

969 

963 

961 

964 

966 

965 

965 

968 

967 

966 

966 

1966 

971 

969 

965 

963 

965 

964 

964 

966 

966 

963 

968 

968 

966 

1967 

966 

948 

966 

963 

965 

963 

967 

968 

968 

965 

968 

967 

966 

1968 

972 

97i 

967 

963 

963 

962 

967 

966 

965 

964 

967 

966 

966 

1969 

967 

967 

969 

964 

965 

961 

964 

963 

967 

967 

968 

967 

966 

1970 

969 

970 

966 

960 

964 

963 

966 

964 

965 

965 

966 

966 

965 

MEAN    968.3   968-1   966,3   962.6   9&4. 0   963.0   965.2   963.3   966.3   966.3   967.4   967,7    965.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     juN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1962 

. 

„ 

- 

. 

- 

1014 

1015 

1013 

1016 

1016 

1020 

1022 

. 

1963 
1964 
1965 

1023 
1015 
1019 

1019 
1016 
1018 

1014 
1015 
1020 

1012 
1009 
1013 

1015 
1012 
1010 

1011 
1012 
1013 

1012 
1012 
1014 

1015 
1013 
1013 

1017 
1016 
1014 

1017 
1020 
1018 

1017 
1018 
1017 

1025 
1018 
1017 

1016 
1015 
1016 

1966 
1967 

1023 

1018 

1020 
1019 

1015 
1016 

1015 
1013 

1015 

1U1* 

1013 
1012 

1012 

1016 

1015 
1017 

1016 
1017 

1015 

1015 

1019 
1019 

1020 
1018 

1017 
1016 

1968 
1969 

1970 

1024 
1019 
1021 

1023 
1019 
1021 

1017 
1020 
1017 

1013 
1014 
1010 

1013 
1014 
1013 

1011 
1010 
1012 

1016 
1013 
1014 

1014 
1013 
1012 

1014 
1016 
1014 

1013 
1017 
1015 

1018 
1019 
1017 

1018 

1019 
1017 

1016 
1016 
1015 

MEAN   1020.3  1019.4  1016.8  1012.4  1013,3  1012.0  1013,8  1013.9  1015,6  1016,2  1018.2  1019,2   1015.9 
TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FPB     MAR     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

„ 

1.2 

2.1 

3.9 

9.9 

15.6 

22.9 

26.3 

2  it.  a 

17,8 

14,5 

4.5 

■ 

4.4 

11.6 

1962 

- 

4.6 

.0 

7.6 

11.8 

22.0 

22.3 

24,9 

25.5 

18.2 

15.0 

5.9 

•» 

.1 

12.0 

1963 

a 

8.4 

.9 

7,3 

13.2 

18.2 

25.1 

26,8 

25.3 

21.4 

18,8 

7.4 

m 

4.9 

12.6 

1964 

.4 

-   .1 

3,3 

12.3 

19.6 

22.0 

28,3 

23.1 

19.6 

13.3 

6.3 

» 

1.7 

12.2 

1965 

* 

1.3 

-  3.1 

-   .6 

13.0 

19.5 

21.8 

25,3 

24.3 

17,3 

15,0 

7,4 

3.2 

11.8 

1966 

m 

5.1 

-   .9 

7,4 

9,3 

17.6 

23.4 

28,6 

23.2 

18,6 

13,6 

5,0 

, 

1.6 

11.6 

1967 

m 

2.0 

-   .1 

7,3 

12.6 

15.2 

21.5 

23,2 

22.7 

17.7 

12,7 

5.0 

- 

,2 

11.3 

1968 

m 

3.2 

-  1-2 

8,2 

11.6 

14,5 

23.4 

25,6 

24.7 

19.4 

14.2 

4.0 

• 

3.6 

11.5 

1969 

- 

5.2 

-  1.4 

1,0 

12.2 

17.2 

20.2 

26,1 

24.4 

20.5 

10,7 

5.9 

- 

1.1 

10.9 

1970 

- 

4.9 

1.8 

2.5 

U.4 

19.9 

22.9 

25,7 

27.1 

19,2 

11,1 

4,2 

,6 

11.8 

MEAN 

„ 

3.6 

-   .2 

4,5 

U.7 

17.9 

22.6 

26.1 

24.5 

19,0 

13.9 

5.6 

_ 

1,4 

11.7 

CLINO 

• 

2.2 

.1 

4,6 

11.9 

17.6 

23.7 

26,9 

26.1 

20,9 

14,4 

5.6 

,3 

12.3 

PRECIPITATION  "M 
YEAR    JAN     FFg     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

2 

15 

74 

55 

226 

70 

77 

120 

133 

48 

49 

23 

892 

1962 

23 

28 

54 

14 

123 

162 

55 

69 

105 

21 

14 

24 

692 

1963 

14 

1 

56 

50 

37 

106 

112 

78 

55 

74 

2 

5 

590 

1964 

2 

11 

29 

»5 

64 

216 

76 

77 

•  3 

6 

38 

20 

727 

1965 

22 

50 

22 

34 

132 

219 

82 

133 

120 

6 

1 

27 

844 

1966 

13 

41 

8 

21 

7 

60 

53 

88 

60 

10 

1 

23 

385 

1967 

10 

3 

28 

90 

69 

359 

lie 

49 

168 

38 

9 

29 

972 

1968 

4 

11 

1 

Bo 

66 

78 

97 

211 

77 

79 

33 

29 

762 

1969 

18 

44 

42 

48 

148 

73 

157 

86 

33 

83 

3 

14 

749 

1970 

6 

11 

29 

51 

247 

70 

91 

39 

112 

62 

5 

1 

724 

53.8   U1.9   140-9    91,8    9J.Q    95,6    42.7    15.5    19. i    733.7 
34      99     107      72      80      69      43      25      18      646 
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COTTONWOOD 

NOTES  ON  PAGE  162 


UNITED  STATES 


43  58N  101  ?2W   736  M 


TEMPERATURE  DEQ  C 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

•  4.3 

m 

1.3 

3.6 

5.7 

13.0 

20.6 

22,8 

23.1 

1*.6 

10,6 

1.6 

- 

6.2 

8,8 

1962 

-  7.4 

m 

5.9 

-  3,2 

9.7 

1».2 

18.9 

21.7 

22.5 

16,3 

11.3 

4.1 

- 

2.4 

8.4 

1963 

-12.0 

- 

1.6 

*.♦ 

7.7 

13.1 

21.6 

24,7 

24.2 

19.1 

14,8 

3.6 

- 

7.1 

9.4 

196* 

-  3.3 

- 

2<3 

-  li* 

8.6 

15.9 

18.4 

25,1 

21.6 

15.3 

9,9 

-   .5 

» 

8.6 

8.2 

1963 

.  5.7 

- 

3.3 

-  6,1 

8.9 

l*.l 

19.2 

23,1 

22.* 

10,8 

12.6 

1.7 

™ 

,3 

8.1 

1966 

•11.1 

„ 

9.2 

2.1 

3.5 

1*.2 

20.3 

26,7 

21.2 

16.6 

9,6 

.6 

. 

3.6 

7.7 

196T 

.  3.9 

. 

3.8 

i,t 

8.8 

11.* 

17.4 

22,5 

22.5 

17.6 

10,3 

1.0 

- 

5.9 

8.4 

1968 

.  6.8 

a 

1.0 

4,6 

7.7 

12.1 

19.4 

22,7 

21.* 

16.4 

11.2 

2.2 

- 

8.1 

8.3 

1969 

-10.7 

. 

5.3 

-  3.1 

11.9 

16.2 

16.8 

23,0 

24.8 

19.3 

5,8 

2.9 

- 

4,0 

8.1 

1970 

-  9.9 

- 

.8 

-  2.3 

5.1 

15.1 

20.7 

24,3 

24.8 

17.2 

7,8 

,9 

" 

7.3 

8.0 

MEAN 

-  7.5 

„ 

1.7 

,2 

8.0 

1*.0 

19.3 

23,7 

23.1 

16.3 

10,4 

1.8 

- 

5.4 

8.4 

CLINO 

-  6.7 

- 

5.0 

•  0 

7.9 

l*.i 

19.3 

2*.  2 

23.2 

17.2 

10,2 

1.4 

- 

3.9 

8.5 

PRECIPITATION  MM 


FEB 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

2 

5 

10 

4 

9 

1 

15 
5 

1 
1 

1966 

1967 
1968 
1969 
1970 

6 
6 
8 

4 
12 

11 
6 
I 

27 

10 

MEAN 

LINO 

6.6 

13 

8 

11 

DEC 


TOTAL 


9 

87 

68 

68 

15 

46 

22 

2 

6 

356 

11 

11* 

66 

75 

17 

6 

43 

1 

1 

378 

37 

141 

109 

58 

7 

27 

23 

3 

6 

439 

91 

63 

133 

22 

35 

4 

T 

4 

15 

391 

47 

137 

87 

28 

33 

38 

16 

16 

15 

440 

*0 

1* 

36 

44 

61 

82 

21 

7 

12 

387 

98 

37 

2*1 

10 

13 

44 

8 

5 

13 

512 

it, 

43 

168 

26 

38 

15 

2 

10 

12 

402 

3* 

100 

73 

123 

IB 

32 

52 

4 

13 

510 

93 

27 

28 

84 

30 

50 

19 

24 

7 

*03 

53.4 

78,3 

101.1 

53.8 

28.7 

3*.* 

21.0 

7.6 

10.0 

*21 

*2 

69 

76 

39 

13 

26 

21 

10 

9 

372 

NORTH  AMERICA  195 

CRETE  UNITED  STATES  WMH         40  37N   96  57W   437  M 

NOTES  ON  PACE  162 


TEMPERATURE  neG  C 


DEC 


1961 

. 

3.5 

.9 

A.I 

9.1 

15.2 

21. A 

2A.8 

IA.1 

17.2 

13.2 

3.4 

•  5.9 

10.4 

1962 

w 

6. A 

• 

1.7 

1.8 

11.3 

21.7 

22.1 

2A.3 

2A.3 

18.1 

1A.0 

5.4 

-  1.2 

11.1 

1963 

m 

9. A 

• 

•  2 

6.9 

13.1 

17,6 

24.7 

26.1 

24.5 

20.3 

18,1 

7.3 

-  6.3 

11.9 

196* 

m 

•s 

• 

•  1 

2.8 

12.3 

19.9 

21.8 

27,8 

22.3 

18.7 

12.6 

6.2 

-  2.6 

11.8 

1965 

- 

3.6 

- 

A. 8 

-  2.1 

12.7 

l».l 

21.9 

2A.3 

23.7 

16.4 

1A.A 

6.3 

2.2 

10.9 

1966 

m 

6.7 

„ 

1.6 

6.1 

8. 8 

16.9 

22.8 

28,1 

22. A 

17.7 

12.9 

A.  5 

-  2.7 

10.8 

196T 

- 

3.9 

- 

1.0 

7.1 

13.0 

19.3 

21.2 

23,  A 

22.6 

17.5 

12.0 

A. 2 

'   .9 

10.9 

1968 

a 

4.1 

• 

1-6 

8,S 

11.8 

1*,8 

23.5 

24,8 

23.7 

18,6 

1A.1 

3.4 

•  4,6 

11.1 

1969 

. 

6.8 

- 

2.7 

.0 

12.3 

17.8 

20.6 

26,2 

24.6 

20,5 

11.1 

5.2 

-  2.7 

10.5 

1«70 

- 

7.1 

1*1 

2.  A 

12*1 

20,0 

23.  A 

26, A 

25.8 

1'.2 

10.7 

3.7 

»   .2 

11.5 

MEAN 

. 

5.2 

_ 

1.2 

3,8 

11.  T 

17.9 

22.3 

29,6 

23.8 

18,4 

13.3 

5.0 

-  2.5 

11.1 

CLINQ 

• 

A. 2 

■ 

1.8 

3.3 

11.2 

17.0 

22.7 

25,9 

25.1 

20.0 

13.6 

A. 2 

-1.4 

11.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     F*B     MAR     A'R     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

3 

1 

86 

53 

12A 

109 

70 

54 

1A8 

48 

74 

30 

807 

1962 

11 

A6 

46 

U 

100 

131 

136 

99 

81 

63 

20 

IA 

758 

1963 

17 

1 

66 

•o 

100 

193 

94 

91 

102 

17 

7 

9 

729 

1964 

8 

A3 

37 

37 

AS 

1A8 

30 

99 

60 

8 

7 

13 

535 

1965 

11 

81 

43 

69 

129 

232 

86 

85 

129 

12 

10 

27 

»16 

1966 

9 

27 

24 

24 

AA 

97 

93 

141 

SO 

13 

7 

te 

917 

1967 

15 

3 

31 

SA 

96 

334 

89 

84 

131 

42 

7 

23 

909 

1968 

9 

3 

4 

HA 

35 

121 

164 

115 

155 

68 

34 

64 

926 

1969 

2A 

AA 

46 

159 

111 

BT 

52 

73 

27 

79 

2 

30 

734 

1970 

1 

16 

22 

57 

76 

55 

47 

1*5 

169 

109 

29 

6 

726 

MEAN 

10. 1 

17.  A 

40.7 

60.8 

88,0 

1A6.7 

86.1 

98.6 

10A.8 

47.9 

1».7 

24.4 

795.9 

CLINO 

20 

26 

41 

65 

10A 

126 

78 

90 

76 

40 

31 

21 

718 
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DAVIS  UNITED  STATES  WMO         38  32N  121  4&W    18  M 
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TEMPERATURE  D£S  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP,     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

5.7 

10.7 

11.3 

U.6 

IS. 3 

22.6 

24,2 

23.3 

19,9 

16.9 

U.l 

6.9 

15.2 

1962 

5.7 

8.9 

10,2 

15.9 

16.3 

20.9 

22.3 

21.7 

19.7 

16.3 

12.6 

8.1 

14.9 

1963 

5.1 

13.1 

10,5 

11.9 

1".3 

20.3 

21.5 

22.1 

21.2 

16,6 

10.8 

4.9 

14.5 

1964 

6.9 

9.7 

10,8 

13.7 

15.7 

19.6 

22.3 

22.2 

19.9 

18.1 

10.1 

9.8 

14.9 

1965 

7.3 

9.2 

Hi* 

U.l 

18.1 

19.4 

22.7 

23.4 

18,6 

18,2 

12.3 

5.1 

15.0 

1966 

7.1 

8.3 

11.8 

16. B 

18.8 

21.9 

21.7 

23.6 

21.1 

17.1 

12.2 

7.6 

15.7 

1967 

7.3 

9.1 

10.3 

9.1 

1,7.8 

20.3 

24.7 

25.4 

23.1 

16.0 

13.3 

7.0 

15.5 

1968 

6.0 

12.2 

12. » 

1J.7 

17.9 

23.3 

23.6 

11.9 

21.9 

16,3 

11.2 

6.4 

15.8 

1969 

6.4 

8.1 

11.  s 

U.3 

19,9 

21.4 

24.1 

24.3 

22.4 

16,2 

12.1 

9.2 

15.8 

1970 

9.9 

11.2 

12.6 

13.0 

19.3 

21.7 

24.2 

21.9 

21.2 

16,1 

12.7 

7.7 

16.0 

MEAN 

6.7 

10.1 

11.) 

13.9 

17.5 

21.1 

23.1 

23.0 

20,9 

17.0 

11.8 

7,3 

15.3 

CLINO 

7.* 

9.6 

11.9 

U.9 

18.2 

21.6 

24,0 

22.9 

21.7 

17.3 

11.7 

7.9 

15.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

94 

37 

55 

12 

4 

1 

0 

T 

3 

2 

63 

63 

334 

1962 

23 

180 

45 

1 

1 

0 

0 

T 

1 

201 

14 

60 

526 

1963 

124 

»B 

85 

99 

18 

1 

0 

T 

3 

31 

96 

11 

553 

1964 

102 

1 

21 

6 

2 

12 

T 

1 

0 

44 

72 

130 

391 

1965 

114 

11 

23 

72 

2 

0 

0 

13 

T 

1 

88 

70 

396 

1966 

49 

45 

3 

14 

3 

2 

4 

1 

2 

0 

135 

101 

381 

1967 

202 

18 

93 

100 

1 

24 

T 

0 

1 

7 

28 

24 

500 

1968 

115 

52 

52 

5 

7 

1 

T 

5 

T 

14 

62 

83 

396 

1969 

244 

155 

37 

24 

0 

3 

0 

0 

1 

23 

14 

136 

637 

1970 

172 

29 

44 

1 

1 

11 

T 

0 

0 

23 

174 

Hi 

566 

MEAN 

123.9 

61.5 

46,  8 

33.4 

*.l 

5.3 

,4 

2.0 

1.1 

34.6 

76.6 

78.9 

468.0 

CLINO 

84 

1) 

54 

>5 

1* 

3 

T 

T 

4 

19 

35 

87 

418 

NORTH  AMERICA  197 

DENVER  AP.  UNITEB  STATES  WMO  72*69   39  46N  10*  S3W  1622  M 
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STATION  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MA*     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

6*0 

837 

»33 

83* 

837 

6*0 

8*1 

8*3 

838 

839 

837 

835 

836 

1962 

838 

833 

83* 

838 

835 

836 

8*1 

8*1 

8*0 

8*0 

639 

839 

836 

1«63 

836 

836 

835 

83J 

836 

636 

839 

8*2 

6*2 

841 

838 

8*0 

636 

196* 

83* 

833 

833 

633 

836 

637 

839 

836 

839 

8*1 

836 

833 

836 

1965 

835 

83* 

836 

635 

83* 

836 

8*1 

6*0 

838 

8*1 

637 

835 

837 

1966 

835 

83* 

836 

835 

837 

637 

839 

8*0 

8*0 

839 

838 

835 

837 

1967 

835 

B?6 

83* 

832 

B37 

837 

8*1 

8*3 

8*0 

839 

837 

834 

637 

1968 

838 

839 

837 

835 

835 

836 

6*1 

8*0 

838 

837 

837 

633 

837 

1969 

831 

832 

836 

63* 

837 

636 

6*0 

839 

839 

838 

8*0 

835 

836 

1970 

835 

639 

83* 

832 

838 

838 

8*1 

8*0 

838 

837 

837 

834 

837 

MEAN    635.7   835-7   834,8   83*. 1   836.*   837.1   840.3   840,6   839,2   839,2   637.6   635,3    637.2 
SE»  LFVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FES     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

102* 

1.016 

1013 

1012 

1013 

1015 

1015 

1017 

1013 

1017 

1019 

1018 

1016 

1962 

102* 

1015 

1013 

101* 

100' 

1012 

101* 

1014 

1015 

1017 

1018 

1021 

1016 

1963 

1020 

1016 

101* 

1009 

1012 

1008 

1011 

1016 

1016 

1017 

1017 

1022 

1013 

196* 

1015 

1016 

1013 

1009 

1010 

1010 

1012 

ion 

1013 

1018 

1016 

1013 

1013 

1965 

1015 

1016 

1018 

loll 

1009 

1010 

101* 

1013 

1013 

1018 

1015 

1015 

1014 

1966 

1017 

1016 

101* 

1013 

1012 

1011 

1011 

1013 

1014 

1016 

1017 

1017 

1014 

1967 

1015 

1016 

1012 

1007 

101* 

1012 

1015 

1017 

1015 

1013 

1017 

1016 

1014 

1968 

1020 

10?0 

1015 

1013 

1011 

1009 

1015 

1014 

1013 

1014 

1017 

1014 

1015 

1969 

1010 

1012 

1017 

1010 

1012 

1010 

1012 

1011 

1014 

1017 

1020 

1016 

1013 

1970 

1016 

1019 

101* 

1009 

1013 

1012 

101* 

1013 

1014 

1015 

1016 

1014 

1014 

MEAN 

1017.6 

1016.6 

101*. 5 

1010.7 

1011.3 

1010.9 

1013,3 

1013.9 

1014.2 

1016.4 

1017.2 

1016.6 

1014.5 

CLINO 

1017.8 

1016.3 

1013.6 

1012,5 

1012,0 

1010.8 

1013,6 

1013.6 

1014.2 

1016.2 

1018.4 

1017.9 

1014.7 

TEMPERATURE  0£f.  C 

YEAR  JAN  FF6  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  2.0  3*3  4,4     6,4  14,1  20.2  22,6  22.7  14.0  11.2  3.6  -   ,6  10.5 

1962  -  3.6  .7  3,1  U.4  16.6  19.2  23,1  23.4  17,8  13,8  7.3  3,4  11.4 

1963  -  4.3  3.2  3.1  U.3  17.3  2i.3  25.2  21.7  20,2  15.7  7.3  .2  12.2 

1964  .9  -  1.4  1,2     8.4  13,7  19.7  23.8  21.9  17.9  12.9  5.4  2,2  10.9 

1965  3.4  -   .7  -  1,3  U.2  14,3  18.8  22.9  2l,4  13,2  14,4  8.7  4.2  10.9 

1966  -   .4  -   .1  7,3     6,2  16,9  2Q.1  25,8  22,1  18,7  11,8  6.3  1,0  11.5 

1967  2.9  3-1  6,9  10.4  12.3  17.2  22,6  21.3  17,6  12.6  5.6  -  2.0  10.9 

1968  .9  2.6  6,1     7.3  12.8  21.2  22,7  2l,l  17.3  12.6  3.4  .3  10.7 

1969  3.3  3.0  .7  U.9  1S.9  16.7  24,0  24.1  19,6  4,9  5.4  2.0  11.0 

1970  .9  3.1  1,4     7.4  16.3  19.9  23,7  2*,1  15,9  8,6  *,9  2.7  10.9 

MEAN  .6  2.1  3,3     9.6  15.2  19.*  23,9  22,4  17,2  U,9  5.8  1,3  H.i 

CLINO  .3  1.4  4,0     9.2  14.3  20.1  23.6  22.8  18,1  12,1  5.1  2.1  11.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FS6  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

2 

11 

49 

21 

70 

15 

83 

*5 

110 

11 

24 

6 

449 

1962 

28 

16 

12 

»0 

16 

41 

10 

19 

6 

0 

17 

6 

203 

1963 

11 

6 

26 

1 

22 

96 

6 

75 

27 

7 

12 

11 

302 

1964 

10 

19 

29 

20 

66 

23 

18 

9 

20 

4 

21 

13 

232 

1965 

24 

25 

27 

»0 

32 

96 

123 

26 

5* 

9 

11 

10 

469 

1966 

6 

27 

8 

27 

6 

33 

22 

10 

42 

14 

6 

4 

205 

1967 

15 

7 

13 

»9 

72 

43 

106 

11 

17 

26 

18 

20 

407 

1968 

11 

15 

1» 

43 

19 

23 

33 

28 

16 

13 

17 

9 

250 

1969 

5 

6 

29 

20 

162 

59 

19 

15 

12 

108 

19 

11 

465 

1970 

2 

1 

46 

26 

17 

58 

2* 

13 

54 

18 

20 

3 

262 

MEAN 

11.4 

UtT 

26.0 

27.9 

48.2 

*8.9 

**,* 

25.1 

35,8 

21.2 

16.5 

9.3 

326.4 

CLIND 

12 

16 

27 

*7 

61 

32 

31 

26 

23 

24 

16 

10 

327 
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DES  MDINES 

NQTES  ON  PAGE  162 


UNITED  STATES 


WMD  725*6   *1  32N   93  39W   294  M 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


MAV 


AUG 


SEP 


DEC 


1'61 

9B6 

9«1 

978 

977 

980 

978 

978 

981 

979 

980 

962 

981 

980 

1962 

985 

981 

980 

980 

975 

979 

979 

978 

961 

980 

963 

984 

980 

1963 

9B5 

9«2 

078 

977 

980 

976 

978 

980 

982 

981 

980 

986 

980 

196* 

978 

979 

979 

97* 

977 

977 

978 

978 

980 

983 

981 

981 

979 

1965 

983 

9«i 

"84 

978 

975 

979 

979 

978 

979 

981 

961 

979 

980 

1966 

987 

98* 

97i 

9»0 

980 

979 

978 

980 

981 

978 

962 

98J 

981 

1967 

980 

9»2 

981 

977 

979 

977 

980 

982 

•82 

979 

981 

981 

980 

196B 

986 

9*6 

980 

976 

977 

975 

981 

979 

07B 

976 

981 

980 

980 

1969 

982 

9B» 

083 

978 

979 

97} 

978 

979 

981 

981 

981 

982 

960 

1970 

983 

9*3 

982 

974 

977 

977 

979 

978 

979 

979 

980 

98o 

979 

MEAN    983.5   9*2-6   980,3   977,1   977.9   977.2   978.8   979.3   960.2   979,8   981.2   98l,7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  Ml 
YEAR    JAN     FPB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


TEMPERATURE  Of,    t 


YEAR 


FEB 


APR 


SEP 


OEC 


PRECIPITATION  "M 


FIB 


APR 


AUG 


OCT 


OEC 


960.0 


1961 

1024 

1020 

1015 

1014 

1016 

1014 

1014 

1017 

1015 

1016 

1019 

1020 

1017 

1962 

1023 

1019 

1018 

1017 

1011 

1015 

1013 

1014 

1017 

1016 

1020 

1022 

1017 

1963 

1023 

1020 

1014 

1013 

1016 

1012 

1013 

1016 

101* 

1017 

1017 

1024 

1017 

1964 

1015 

1016 

1016 

1010 

1013 

1012 

1013 

1013 

1016 

1019 

1018 

1019 

1015 

1965 

1020 

1019 

1021 

1014 

1011 

101* 

10H 

1014 

1016 

1017 

1018 

1016 

1016 

1966 

1026 

1022 

1014 

1017 

1016 

101* 

1013 

1015 

1017 

1015 

1020 

1020 

1017 

1967 

1017 

1019 

1017 

10U 

1015 

1013 

1016 

1017 

1018 

1016 

1018 

1019 

1017 

1968 

1024 

1024 

1017 

1012 

1013 

1011 

1016 

1015 

1014 

1012 

1018 

1018 

1016 

1969 

1021 

1021 

1021 

1015 

10lS 

1010 

1014 

1014 

1017 

1016 

1016 

1019 

1017 

1970 

1022 

1022 

1019 

1010 

1013 

1012 

1015 

1014 

1015 

101S 

1017 

1018 

1016 

MEAN 

1021.5 

1020*2 

1017,2 

1013.6 

1013.9 

1012.7 

1014,4 

1014.9 

1016,3 

1016.1 

1018.3 

1019,3 

1016.6 

CLINO 

1020.4 

1019.7 

1016,7 

1015.0 

1013.9 

1013.0 

1014,7 

1015.3 

1016.6 

1017,5 

1018.3 

1019,6 

1016.7 

1961 

•  4.6 

. 

.4 

1.7 

7,6 

15.3 

21-* 

23,8 

23.6 

17.3 

13.8 

3.7 

• 

5.6 

10.0 

1962 

-  9.0 

m 

5.3 

-   ,6 

9.5 

20.6 

22.1 

23.4 

23.5 

17.3 

13.7 

5.3 

• 

3.0 

9.6 

1963 

-10.9 

. 

5.5 

3,6 

12.0 

16.6 

2*.* 

25.4 

23.0 

19.7 

18.8 

7.1 

• 

8.1 

10.7 

1964 

-  1.0 

■ 

1.1 

1.2 

11.3 

19,  9 

21.9 

25,8 

21.8 

18.4 

11.6 

6.2 

» 

4,1 

11.0 

1965 

•  6.5 

- 

5.0 

•  1,6 

9.1 

19.3 

21.6 

24,3 

23.1 

16,7 

13.6 

5.6 

2.4 

10.1 

1966 

•  9.4 

_ 

2>6 

3.6 

(.3 

1*.9 

21.7 

26,3 

22.1 

17,7 

12.7 

4.4 

. 

2.9 

9.9 

1967 

-  3.3 

• 

*.* 

5.3 

11.2 

i*.e 

21.3 

23,3 

21.6 

17.6 

11.7 

3.4 

- 

1.2 

10.1 

1968 

-  5.1 

. 

6.7 

6,9 

12.0 

15.0 

23.2 

24,6 

23.8 

18.4 

13.2 

2.8 

• 

4.6 

10.5 

1969 

-  7.7 

m 

2*6 

-  1.8 

U.T 

17,8 

19.7 

24,8 

2*.* 

19.3 

10.4 

4.6 

• 

3.7 

9.6 

1970 

.  9.8 

- 

2.1 

,9 

11.* 

18.9 

22.7 

23.0 

23.8 

18,9 

11.8 

3.8 

- 

2.1 

10.3 

MEAN 

-  6.7 

m 

1.4 

2,' 

10.5 

IT. 3 

22.0 

2*. 7 

23.1 

18.1 

13.1 

4.7 

. 

3.3 

10.2 

CLINO 

-  5.2 

- 

1.2 

2,) 

10.* 

17.1 

22.4 

25,2 

23.9 

19,2 

12.9 

3.8 

• 

2.4 

10.5 

1961 

6 

71 

127 

32 

40 

96 

171 

*8 

2*2 

73 

76 

*2 

10*7 

1962 

13 

51 

37 

33 

131 

71 

60 

•  9 

91 

100 

16 

10 

681 

1963 

23 

17 

71 

106 

100 

29 

102 

123 

66 

69 

19 

1* 

719 

1964 

17 

11 

36 

83 

75 

184 

101 

100 

87 

7 

21 

22 

74* 

1965 

45 

11 

61 

1*6 

97 

150 

62 

60 

177 

1* 

*0 

*6 

913 

1966 

29 

6 

41 

♦  6 

131 

15* 

62 

52 

20 

7 

15 

1* 

965 

1967 

20 

7 

46 

•  7 

62 

289 

30 

27 

96 

38 

10 

1* 

666 

1968 

17 

1 

24 

108 

59 

105 

150 

113 

6« 

*0 

48 

*J 

777 

1969 

29 

29 

30 

108 

118 

148 

129 

19 

77 

73 

1 

26 

802 

1970 

4 

6 

69 

♦  9 

96 

69 

29 

100 

132 

115 

35 

22 

72* 

MEAN 

20.3 

21.6 

34,6 

•  2.0 

91.1 

129.9 

91.6 

70.3 

95,6 

53,8 

29.7 

29.3 

769.6 

CLINO 

32 

2B 

ST 

63 

102 

If* 

77 

99 

77 

SB 

44 

26 

789 
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UNITED  STATES 


WMO  727J7   46  07N   98  32W   446  M 


TEMPERATURE  Dgli  C 


MEAN 


1961 

.13.8 

-  9 

2 

-  lit 

2.1 

10.9 

20.3 

20.3 

22.6 

11.5 

7.4 

-  2.7 

-15.2 

4.4 

1962 

-16.1 

-16 

1 

-  7,2 

3.8 

10.6 

17.8 

18,6 

19.8 

12.2 

8,7 

-   .1 

-  9.9 

3.5 

1963 

-17.6 

-12 

8 

-  1.! 

5.0 

10.  8 

19.0 

21.9 

20.3 

13.6 

12.7 

-   .9 

-14.6 

4.8 

196* 

-11.1 

-  9 

1 

-  8,9 

3.7 

13.1 

16.2 

21.4 

17.0 

11.5 

7.7 

-  2.8 

•16.8 

3.7 

1965 

-18.3 

-12 

8 

-  9,4 

4.7 

11.8 

16.9 

19,5 

18.7 

8.1 

•  •7 

-  4.3 

-  6.9 

3.1 

1966 

-22.3 

-1* 

7 

-  1.8 

2.2 

10.6 

17.8 

21.9 

18.3 

1*.7 

7,3 

-  6,6 

-11.8 

3.0 

1967 

-12.9 

-15 

9 

-  4,2 

2.7 

9,8 

17.1 

20,4 

19.8 

15.8 

6,2 

-  2.1 

-10.2 

3.9 

1968 

-14.9 

-12 

8 

-   .1 

3.1 

10.4 

16.7 

19,9 

17.9 

i*.l 

7.1 

-  1.1 

-13.6 

4.1 

1969 

•  19.9 

-11 

6 

•  9,4 

6.5 

12.9 

14.1 

20.1 

22.5 

15.0 

4.3 

-  1.1 

-  8.6 

3.7 

1970 

-17.4 

Ml" 

8 

-  8,7 

3.2 

10.9 

20.3 

21.6 

20.3 

14,6 

7.1 

-  3.4 

-13.6 

3.6 

MEAN 

.16.4 

-12. 

7 

•  3,2 

4.2 

11.2 

17.6 

20.6 

19.7 

1».3 

7,7 

-  2.5 

-12.1 

3.8 

CLlNO 

-15.2 

-lit 

0 

-  5,8 

4.4 

11.9 

16.9 

20,9 

19.6 

13.6 

6,8 

-  3,7 

•10.9 

3.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

Feb 

MAR 

A?R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

TOTAL 

1961 

9 

16 

4 

32 

21 

24 

72 

11 

127 

7 

6 

28 

337 

1962 

24 

1* 

42 

14 

148 

so 

56 

90 

17 

11 

23 

19 

508 

1963 

2 

15 

12 

47 

37 

lie 

42 

15 

18 

9 

4 

21 

360 

1964 

8 

8 

17 

35 

52 

134 

41 

89 

71 

11 

11 

12 

489 

1965 

4 

0 

3 

40 

78 

42 

128 

31 

133 

13 

13 

13 

500 

1966 

6 

11 

82 

37 

17 

75 

88 

73 

1» 

19 

7 

12 

4*5 

1967 

21 

6 

9 

45 

U 

40 

24 

11 

16 

46 

2 

24 

255 

1968 

7 

a 

19 

36 

55 

51 

40 

105 

52 

11 

11 

396 

1969 

32 

31 

7 

10 

33 

«1 

61 

17 

63 

25 

1 

13 

374 

1970 

11 

7 

20 

28 

67 

85 

119 

49 

46 

17 

7 

17 

473 

MEAN 

12.4 

11. 

1 

21.  7 

32.4 

53.9 

70.0 

67,1 

♦9,1 

56.1 

16.9 

8.5 

16.5 

415.7 

CLINO 

13 

9 

20 

29 

54 

85 

65 

55 

43 

27 

17 

12 

429 
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DICKINSON  UNITED  STATES  WMO         46  53N  102  *8W   750  M 

NOTES  ON  PAGE  162 

TEMPERATURE  DE8  C 
YEAR    JAN     FUB     MAR     A*R     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

.  7.7 

-  4.7 

1.1 

2.8 

11.4 

20.2 

21.2 

22.5 

10,7 

6.6 

. 

1.* 

-12.2 

5.9 

1962 

-11.6 

-10.2 

-  5,6 

6.3 

11.  i 

17.1 

17,9 

19.9 

13.3 

9,2 

2.3 

•  5.8 

5.3 

1963 

-IS. 7 

•  6.8 

1.' 

4.7 

11.1 

18.1 

21.3 

20.9 

16.7 

12.9 

.2 

-10.8 

6.2 

196* 

-  6.9 

-  4.9 

-  5,6 

6.3 

13.3 

16.7 

21.* 

18.3 

11.3 

8.2 

- 

*.3 

-15.6 

4.9 

1965 

-13.4 

-11.8 

-10.7 

3.8 

U.l 

16.7 

20.2 

19.2 

6,7 

9.7 

- 

2.0 

-  4.3 

3.8 

1966 

•  18.3 

-12.2 

-   .7 

2.2 

11.* 

16.8 

22,0 

17.8 

15.7 

7.6 

„ 

5.2 

-  7.5 

•*.l 

1967 

-  9.4 

-10.5 

-  2,6 

2.9 

8.4 

1S.1 

19,9 

20.2 

15.2 

6.4 

m 

I.* 

-  8.9 

4.6 

1968 

-11.7 

-  9.3 

1.8 

3.8 

9.2 

15.1 

19,3 

17.6 

13.0 

7.0 

. 

1.3 

-13.3 

4.3 

1969 

-19.6 

-10.8 

-  7.2 

8.7 

12.3 

14.0 

19,5 

22.* 

15,  8 

3.9 

.3 

-  6.3 

4.4 

1970 

-14.9 

-  7.7 

.  6,4 

2.2 

10.7 

18.3 

21.1 

20.* 

1'.2 

5.5 

" 

*.0 

-10.1 

*.0 

MEAN 

-12.9 

•  8.9 

-  3.* 

4.4 

11.0 

16.8 

20.4 

19.9 

13.2 

7.7 

_ 

1.7 

-  9.5 

*.e 

CLINO 

-11.8 

-10.2 

-  4,3 

5.0 

11.8 

16.4 

20,9 

19.6 

13.6 

7.1 

- 

2.3 

-  7.6 

*.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1 

13 

13 

68 

37 

72 

42 

♦  3 

77 

3 

T 

3 

35* 

1962 

9 

4 

25 

28 

137 

53 

82 

64 

19 

1* 

7 

4 

*66 

1963 

9 

12 

45 

?6 

94 

108 

47 

26 

34 

5 

T 

4 

*80 

196* 

7 

2 

6 

35 

47 

135 

112 

73 

16 

0 

14 

9 

*76 

1965 

10 

6 

5 

87 

15* 

108 

78 

*2 

41 

T 

10 

7 

5*8 

1966 

8 

5 

1« 

21 

55 

123 

56 

87 

2* 

12 

7 

7 

*25 

1967 

13 

12 

7 

98 

71 

*1 

18 

10 

63 

15 

4 

8 

360 

1968 

7 

1 

5 

26 

32 

86 

72 

101 

11 

23 

9 

26 

401 

1969 

17 

9 

A 

18 

3* 

156 

112 

13 

a 

22 

T 

21 

M6 

1970 

17 

1 

1* 

90 

161 

50 

98 

7 

»8 

10 

21 

4 

311 

MEAN 

9.8 

6.9 

1*.* 

34.7 

8*. 2 

95.4 

71.7 

46.6 

33.1 

10.4 

7.2 

9.3 

**3.7 

CLINO 

11 

11 

18 

12 

51 

99 

52 

43 

30 

22 

15 

7 

392 

NORTH  AMERICA  201 

DODGE  CITY  UNITES  STATED  WMO  72*51   37  *6N   99  Jew   792  M 

NOTES  ON  PACE  162 


STATION  PRESSURE  M* 


APR     «AV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


l'6l 

933 

9i»9 

92* 

924 

926 

927 

928 

930 

927 

929 

929 

928 

928 

1962 

931 

9*6 

925 

928 

923 

927 

928 

927 

929 

928 

930 

931 

928 

194? 

930 

929 

926 

924 

927 

925 

926 

928 

930 

930 

929 

933 

928 

196* 

926 

9*6 

925 

922 

925 

925 

927 

926 

928 

931 

928 

927 

926 

1965 

928 

9?7 

929 

925 

92* 

925 

928 

927 

927 

930 

928 

927 

927 

1966 

930 

928 

926 

926 

927 

926 

926 

928 

929 

928 

929 

928 

928 

1967 

927 

9?8 

926 

923 

926 

925 

92" 

930 

«29 

927 

929 

927 

927 

1968 

931 

931 

92« 

925 

925 

924 

929 

928 

927 

926 

928 

926 

927 

1969 

923 

9?6 

•29 

925 

926 

923 

927 

927 

92« 

928 

930 

927 

927 

1970 

929 

930 

926 

922 

926 

♦  26 

928 

927 

927 

927 

928 

926 

927 

MEAN    929.0   9>B.O   926,*   92*.*   925.5   923. 3   927.6   927.8   928,  j   928,4   928.8   928.0    927.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUO    SEP     OCT     NOV     OEC      MEAN 


1961 

1024 

1019 

1013 

1012 

1013 

1013 

1013 

1016 

101* 

1016 

1019 

1019 

1016 

1962 

1023 

1016 

1014 

1016 

1009 

1013 

1014 

1013 

1016 

1016 

1020 

1021 

1016 

1963 

1022 

1019 

1014 

10U 

101* 

1010 

1011 

1014 

1016 

1017 

1018 

1025 

1016 

1964 

1016 

1017 

101* 

1009 

1012 

1011 

1012 

1012 

1015 

1019 

1018 

1017 

101* 

1965 

1018 

1018 

1020 

1013 

1010 

1012 

1014 

1013 

mi* 

1018 

1017 

1017 

1015 

1966 

1022 

1019 

mis 

1014 

101* 

1012 

1011 

101* 

1016 

1016 

1019 

1019 

1016 

1967 

1018 

1019 

1015 

1011 

101* 

1011 

1015 

1017 

1016 

1019 

1018 

1017 

1016 

1968 

1022 

10?2 

1017 

1013 

1012 

1010 

1015 

101* 

1013 

101* 

1018 

1017 

1016 

1969 

1016 

1016 

1020 

1012 

1013 

1009 

1012 

1012 

1015 

1016 

1019 

1017 

1015 

1970 

1020 

1020 

1016 

1010 

1013 

1012 

1014 

1012 

mi* 

1015 

1017 

1016 

1015 

MEAN   1020.1  1018.5  1015.8  1012.1  1012,4  1011.3  1013,1  1013.7  101*. 9  1016,2  1018.3  1018,5   1015.* 
TEMPERATURE  OeO  C 
YEAR    JAN     Fee     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG    SEP     OCT    NOV     DEC      MEAN 


1961 

.7 

3.2 

6.4 

10. 8 

16,8 

22.6 

25.3 

2*. 2 

17.8 

1*.0 

3.8 

-   .9 

12.1 

1962 

• 

3.1 

2.8 

*.9 

12.2 

21.7 

21.6 

25,2 

26.1 

18,8 

15.2 

6.9 

2.* 

12.9 

1963 

. 

5.4 

3.9 

8,7 

U.6 

19.9 

2*. 2 

27.9 

26.3 

22.7 

19.2 

8.1 

-  3.1 

13.9 

1964 

1.9 

-   .1 

*.9 

13.8 

20.6 

23.3 

28.* 

25.2 

20.1 

1*.0 

6.6 

-   .6 

13.2 

1965 

1.3 

.2 

1.0 

1*.* 

19.1 

22.* 

26,2 

2*. 6 

18.5 

15.6 

9.5 

2.7 

13.0 

1966 

_ 

3.7 

-   .6 

8,9 

10.7 

18.2 

2*.* 

29,0 

23.* 

19,4 

13,8 

6.2 

-  1.7 

12.3 

1967 

1.4 

2.6 

8.1 

13.9 

16.4 

22.7 

23,8 

23.1 

19,6 

1*.6 

5.8 

,7 

12.7 

1968 

•  1 

.8 

8,9 

12.7 

15.2 

23.6 

25.* 

25.7 

20,6 

15,3 

*.9 

-  2.0 

12.6 

1969 

■ 

,2 

1.8 

-   .1 

13.8 

18,6 

21.6 

28,1 

26.1 

21.3 

11.* 

7.* 

2.2 

12.7 

1970 

- 

1.1 

4.9 

2.S 

11.3 

20.1 

23.2 

27.1 

27.6 

20,1 

10,7 

5.* 

2.* 

12.9 

MEAN 

„ 

.8 

2.0 

5,* 

12.8 

18.7 

23.0 

26,6 

25.2 

19,9 

14.4 

6,5 

.2 

12.8 

CLINO 

- 

.5 

1.7 

*•* 

12.0 

17.6 

23.6 

26,8 

26.2 

21.3 

I*. 6 

6.0 

1.5 

13.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     A^R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

T 

8 

34 

25 

72 

103 

87 

116 

11 

*3 

36 

6 

5*3 

1962 

1* 

8 

34 

** 

*7 

1** 

232 

»2 

108 

10 

15 

12 

710 

1963 

1* 

3 

12 

2 

73 

55 

58 

31 

*7 

17 

2 

16 

330 

196* 

1 

1* 

20 

18 

93 

35 

133 

76 

** 

21 

48 

15 

S*0 

1965 

12 

15 

4 

16 

1** 

121 

86 

*1 

67 

77 

T 

'1 

63* 

1966 

11 

11 

1 

55 

20 

*1 

38 

HI 

48 

8 

T 

16 

360 

1967 

8 

0 

4 

39 

37 

139 

129 

B0 

60 

8 

* 

13 

5*1 

1968 

* 

10 

7 

2* 

100 

121 

10* 

160 

6 

12* 

36 

11 

707 

1969 

1 

45 

59 

35 

72 

19 

55 

107 

36 

42 

2 

5 

*78 

1970 

2 

0 

67 

*9 

21 

30 

** 

17 

67 

13 

2 

1 

313 

MEAN 

6.7 

11-4 

24.2 

30.7 

69.9 

82.8 

96,8 

78.1 

*9,4 

36.5 

1*.5 

1*.6 

515.6 

CLINO 

1* 

18 

29 

*7 

82 

77 

99 

60 

J9 

36 

16 

12 

489 
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STATIDN  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


l?61 

977 

976 

973 

9'1 

976 

973 

97* 

976 

973 

973 

97* 

973 

97* 

1962 

975 

977 

976 

975 

972 

976 

975 

97* 

976 

97* 

976 

975 

975 

1963 

975 

975 

972 

972 

975 

973 

97* 

976 

<»78 

■976 

972 

977 

975 

196* 

969 

97o 

973 

971 

972 

972 

975 

972 

97* 

975 

97* 

97J 

973 

1965 

975 

9TB 

•77 

97* 

971 

975 

97* 

973 

975 

973 

973 

972 

97* 

1966 

961 

978 

972 

975 

975 

97* 

97* 

975 

973 

970 

977 

976 

975 

1967 

972 

97J 

976 

97* 

97* 

97* 

97* 

977 

977 

972 

973 

97* 

97* 

1968 

980 

9?B 

973 

971 

972 

971 

975 

975 

973 

969 

97* 

97* 

97* 

1969 

975 

9R0 

976 

974 

973 

969 

97* 

973 

977 

975 

973 

97* 

97* 

1970 

975 

975 

976 

97q 

97* 

973 

97* 

97* 

973 

973 

97* 

97| 

97* 

MEAN    975.*   975.7   97*.*   972.7   973.*   973.0   97*. 3   97*. J   973,1   973.0   97*. 0   97*, 3    97*. 2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1019 

1013 

1013 

1018 

101* 

1015 

1017 

1015 

1015 

1017 

1017 

1016 

1962 

1019 

1020 

1019 

1017 

101* 

1017 

1016 

1015 

1017 

1015 

1019 

1019 

1017 

1963 

1019 

1019 

10X9 

101* 

1017 

101* 

1015 

1017 

1019 

101B 

1015 

10*0 

1017 

196* 

1012 

1013 

1016 

1013 

1013 

1013 

1016 

1013 

1016 

1017 

1017 

101B 

1015 

1965 

1019 

1016 

1020 

1017 

1013 

1017 

1016 

1015 

1017 

1013 

1015 

1015 

1016 

1966 

1025 

1022 

1015 

1018 

1017 

1015 

1015 

1016 

1017 

1012 

1020 

1019 

1018 

1967 

1016 

101  a 

1019 

1016 

1016 

1015 

1015 

1018 

1019 

101* 

1015 

1017 

1017 

1968 

102* 

1021 

1016 

1013 

Id* 

1012 

1016 

1016 

10J5 

1011 

1017 

1017 

1016 

1969 

1019 

1023 

1019 

1017 

1019 

1011 

1015 

101* 

1«1* 

1017 

1016 

1018 

1017 

1970 

1019 

1019 

1019 

1012 

1016 

101* 

1015 

1015 

1015 

1015 

1017 

1017 

1016 

MEAN   1019.3  1019.0  1017,3  1015.0  1015.3  101*. 2  1013,*  1015.6  1016.8  101*. 9  1016.8  1017.7   1016.* 
CLINO   1018.2  1018.3  1016,6  1013.7  101*. i    1013.0  101*. 6  1015.1  1015, 7  1016,1  1015.7  1017.3   1015.9 


TEMPERATURE  Ogfi  C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MeAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

.13.* 
-15.9 
.17.3 
.  A.* 
-1*.9 

>  6.8 
-13.6 
-13.8 
-  8.7 
-1*.* 

: 

it* 

*.s 
2,9 

6,8 
9,0 

til 

1.2 
5.0 
3.7 
3.3 

9,9 

10. 0 
9.8 

12.* 

11. 1 

16.3 
13.8 

16.3 
1*.7 
1*.* 

IS,* 

16,0 
19,* 
19.1 
16,6 

19.8 
16.6 

17.2 
15.1 
16.2 

12.6 

11.1 

1*.* 

11.3 

8,9 

7.6 

7.3 

13,3 

6.9 

7.1 

- 

1.6 
1.0 
2.1 
1.0 
2.3 

-10.6 

-  9.7 
-12.* 
-13.1 

-  6.1 

*.* 

2.8 
9.3 

3.8 
2.6 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-18.5 
-11.6 
-12.7 
-13.6 
-16.* 

-10.9 
-13.7 
-12.6 
-  9.8 
-l».l 

- 

2.7 

*,0 

>o 

3.9 

6,1 

1.5 

2. a 

*.7 
*.« 
3.7 

8.5 
7.6 
9,1 
10.3 
8.1 

16.2 
1*.6 
l*.l 
12.1 
16.0 

20.0 
17.8 
17,9 
17,8 
20,* 

16.* 
16.5 
16.5 
20.3 
18.9 

12.7 
13.3 
1'.7 
13.7 
13,1 

6.2 
5,8 

7.9 

*,8 

6.9 

- 

3.8 

3.0 
1.7 
1.7 
2.3 

-10.3 

-  8,7 
-U.2 

-  1.1 
-10.7 

2.9 
3.0 
3.8 
3.7 
3.2 

MEAN 
CLINO 

-1*.3 
•  12.9 

-11.9 
-11.5 

^ 

*.3 
3.7 

3.3 

3.1 

9.7 

9,8 

1*.9 
13.2 

18,3 
18,9 

17.* 
17.9 

12.5 
12.6 

7,* 
6,7 

- 

1.* 
2.9 

-10.1 
-10.0 

3.5 

3.* 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FP8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

* 

17 

6* 

120 

83 

3* 

63 

18 

76 

*5 

*1 

32 

597 

1962 

22 

*6 

27 

68 

195 

76 

73 

112 

77 

22 

7 

23 

750 

1963 

A 

22 

3A 

56 

58 

103 

*6 

75 

71 

26 

38 

27 

568 

196* 

28 

I* 

2A 

10* 

1*6 

89 

37 

167 

167 

15 

*7 

♦  5 

887 

1963 

23 

** 

130 

*2 

75 

115 

91 

96 

1*1 

8* 

85 

*2 

968 

1966 

23 

33 

98 

31 

39 

105 

156 

163 

39 

90 

30 

♦  0 

869 

1967 

79 

6 

17 

91 

20 

132 

7* 

99 

3* 

37 

13 

23 

5*5 

1968 

20 

6 

*A 

123 

102 

137 

91 

53 

87 

13* 

79 

9* 

97* 

1969 

119 

7 

IP 

»7 

72 

55 

77 

35 

105 

61 

32 

63 

698 

1970 

13 

11 

29 

80 

71 

43 

91 

18 

51 

15* 

86 

30 

697 

MEAN 

3*.l 

20<6 

*A,9 

73.2 

86.1 

88.9 

80,1 

81.6 

8*.  8 

66,8 

43.8 

**.* 

755 

CLJNO 

29 

?* 

*1 

60 

8* 

108 

90 

97 

73 

55 

*5 

29 

735 
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TEMPERATURE  DEB  1 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAP 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

B.4 

m 

4.9 

-  1 

,7 

3.2 

8.4 

12.8 

15,6 

17.2 

15.4 

9,8 

4.8 

- 

1.7 

5.9 

1962 

w 

6.0 

m 

7.5 

,9 

4.4 

9.2 

13.9 

14.4 

15.9 

13.0 

9,4 

3.5 

■ 

3.2 

5.7 

1963 

m 

2.* 

. 

6.6 

. 

,7 

4.6 

9.7 

15.3 

17,7 

16.2 

13.0 

10,9 

5.7 

- 

7.3 

6.3 

196* 

m 

3.4 

. 

4.3 

_ 

,5 

4.) 

10.7 

13.6 

15.7 

15.2 

12.7 

8.4 

3.1 

- 

2.7 

6.1 

1965 

- 

7.1 

- 

5.B 

-  1 

lO 

3.8 

9,8 

15.1 

16.2 

16.3 

13.2 

8,0 

2.0 

" 

2.6 

5.7 

1966 

3.P 

. 

4.8 

.6 

3.6 

8.7 

13.8 

16,2 

17.1 

12.8 

9,0 

5.6 

- 

1.2 

6.5 

1967 

_ 

3.? 

- 

7.1 

-  3 

.3 

3.1 

7.4 

13.9 

16,1 

16.8 

13.8 

9,6 

3.3 

" 

2.3 

5.7 

1969 

m 

8.0 

. 

6.9 

.2 

j.e 

9.4 

13.6 

18,6 

16.4 

1*.9 

10.7 

2.3 

- 

2.6 

6.2 

1969 

m 

3.6 

. 

1.1 

. 

,4 

4.6 

10.3 

14.8 

16,9 

18.0 

1*.2 

8,4 

5.2 

■ 

.8 

7.0 

1970 

- 

9.2 

- 

4.2 

- 

.4 

4.1 

9.9 

14.1 

17.7 

17.8 

!».* 

9,6 

4.8 

" 

6.2 

6.0 

MEAM 

5."! 

. 

5.5 

m 

.6 

4.2 

9.4 

14.1 

16,5 

16.7 

H.6 

9.4 

4.0 

. 

3.1 

6.1 

CLINO 

• 

5.1 

- 

4.7 

- 

,7 

4.6 

9,1 

13.2 

16.4 

16.6 

13.7 

9,2 

3.9 

" 

2.9 

6.1 

PRECIPITATION  «M 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  59  56  55  U9  133  65  35  35      55  157  126  1«6  1021 

1962  100  38  2*  1*3  34  65  152  68      64      46  135      8J      998 

1963  72  «8  38      47  11?  43  53  110  1*2  112  166      37  1025 

1964  105  59  67      82  )4  42  58  68      88      59  62  147      871 

1965  57  78  14      80  46  17  57  28      J6      76  197      7j      761 

1966  63  7S  92      22  77  32  72  44  191      95  115      1%  69i 
i967     75  96  39      16  1 1 "»  64  49  54  153      62  133  220  1082 

1968  70  ?l  105      4J  72  90  20  49      50      75  176  121      924 

1969  80  72  66      90  61  26  86  82  U7      51  156  169  1056 

1970  14  1*8  6«  130  91  87  30  140      43  106  60  113      991 

MEAN     69.5  72.1  57,3    77.6  78.4  55.1  61,2  67.8    89,9    84,1  13*. 6  U*.*    962.0 

CLINO  104  »7  93      89  78  90  78  73      90      92  114      95  1083 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1'61 

891 

887 

883 

8B4 

884 

885 

666 

888 

866 

887 

888 

867 

686 

1962 

890 

885 

885 

883 

884 

884 

8B7 

887 

887 

668 

888 

890 

887 

1963 

8B8 

888 

889 

BBS 

885 

883 

8B5 

888 

868 

889 

886 

890 

887 

1964 

888 

8«5 

884 

8S3 

865 

684 

686 

886 

686 

889 

888 

868 

866 

1963 

888 

8A5 

885 

685 

883 

683 

886 

886 

886 

B89 

889 

867 

686 

l«66 

887 

887 

887 

SB4 

885 

885 

885 

B86 

887 

888 

689 

888 

887 

1967 

889 

888 

88X1 

884 

685 

884 

887 

688 

887 

888 

689 

886 

887 

196S 

890 

888 

887 

B85 

883 

884 

887 

668 

887 

887 

887 

688 

867 

1969 

665 

884 

884 

883 

884 

882 

886 

884 

687 

685 

890 

887 

885 

1970 

see 

889 

883 

883 

886 

886 

8B7 

886 

686 

687 

889 

867 

886 

MEAN  888.4  8*6.6  684,9   684.!  864,4   684.0  686.2   686.7  866,7   687,7   888.5  867,8  666.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1022  1016  1011  1010  1010  1010  1011  1013  1011    1014  1017  1017  1014 

1962  1021  1011  1013  IOU  1006  1008  1012  1011  1012    1013  1017  1020  1013 

1963  1018  1017  101?  1010  1<H0  1007  1009  1012  1013    1016  1016  1020  1013 

1964  1016  1014  1011  1010  1009  1008  1010  1010  1011    1016  1016  1017  1013 
1963  1016  1014  1013  loll  IO08  1008  1010  1010  1010    1016  1016  lOlT  1013 

1966  1018  1016  1014  lolo  1010  1009  1009  IOU  1012    1013  1017  1017  1013 

1967  1019  1017  1013  lolo  lull  1008  1011  1013  1013    1013  1017  1017  1014 

1968  1020  1017  1013  1012  1<>o7  1008  1012  1013  1012    1013  1015  1016  1014 

1969  1014  1013  1013  1008  1009  1006  1010  1008  1012    1011  1019  1016  1012 

1970  1017  1018  1010  1009  IOU  1010  IOU  1010  IOU    1014  1018  1017  1013 

MEAN  1018.5  1015.5  1012,3  lOlOU  10Q9.3  1008.2  1010,5  1011.1  1011,7  101*. 5  1016.6  1017.6  1013.0 

CLtNO  1017.8  1013.2  1012,2  1010.3  1008,6  1007.7  1010,3  1010.8  1011,4  1013,9  1017.5  1018,4  1012.9 

TEMPERATURE  0|0  C 

YEAR  JAN  FfB  MA»  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

5.0 

B.8 

13,5 

17.6 

23.4 

27.1 

28.2 

26.9 

23.6 

17.5 

B.6 

7.9 

17.4 

1962 

4.7 

11.9 

10,3 

19.6 

23.4 

26.7 

27,4 

28.9 

23.3 

16.3 

12.1 

7.3 

17.8 

1963 

4.7 

9.6 

13.6 

19.2 

23. B 

27.3 

2"»,4 

26.8 

24,6 

19,1 

11.9 

5.9 

18.0 

1964 

4.1 

4.9 

12.0 

17.3 

23.3 

27.3 

29,2 

28,1 

24,0 

17,4 

U.O 

6.7 

17.1 

1965 

8.9 

8.2 

U.2 

18.5 

22.1 

23.7 

29,0 

27.3 

23.3 

17,2 

13,8 

7.6 

17.7 

1966 

4.5 

6.1 

13,6 

16.4 

23,6 

26.4 

28,7 

25.9 

23,0 

16,7 

12.5 

5.8 

17.1 

1967 

3.3 

8.9 

13.3 

16.4 

21.6 

26.2 

28,3 

25.9 

22.9 

17.6 

11.7 

5.3 

17.3 

1968 

3.8 

10.2 

11.7 

16.3 

22. B 

27.2 

26.2 

24.7 

22.4 

16,3 

10.6 

5.2 

16.8 

1969 

9.2 

9.1 

9.7 

18.6 

22.3 

27.5 

29.4 

29.8 

25.1 

19,8 

11.4 

9.2 

18.4 

1970 

8.? 

11.3 

13.1 

17.3 

22.3 

26.5 

28,2 

27.* 

23.4 

15.3 

11. 1 

6.9 

17.8 

MEAN 

6.1 

B.9 

12.* 

16.2 

22.9 

26.6 

26,4 

27.2 

23.6 

17.7 

11.5 

7.0 

17.6 

CLINO 

6.6 

9.8 

12.7 

17.* 

22.2 

26.9 

27.4 

26.6 

23.9 

16,6 

U.2 

7,3 

17.6 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

10 

T 

7 

0 

T 

7 

35 

36 

18 

5 

*1 

16 

195 

1962 

24 

15 

6 

3 

0 

T 

46 

T 

90 

14 

5 

8 

211 

1963 

3 

IS 

T 

T 

18 

1 

13 

26 

16 

1* 

19 

T 

123 

1964 

T 

T 

23 

2 

1 

T 

3 

19 

61 

10 

0 

13 

136 

1963 

3 

13 

1 

0 

3 

17 

4 

12 

34 

5 

3 

19 

138 

1966 

10 

3 

T 

27 

1 

68 

30 

♦  7 

43 

0 

0 

1 

234 

1967 

0 

1 

4 

1 

1 

36 

21 

14 

39 

2 

6 

20 

1*5 

1968 

12 

28 

22 

3 

T 

1 

140 

43 

13 

3 

34 

6 

305 

1969 

1 

2 

4 

T 

7 

T 

29 

7 

u 

15 

16 

18 

110 

1970 

1 

14 

12 

T 

18 

19 

36 

10 

26 

17 

T 

2 

155 

MEAN 

6.6 

9.3 

6.1 

3.6 

4,9 

14.9 

37.9 

21.* 

37,3 

8.5 

12.4 

10.3 

175.2 

CLINO 

12 

10 

9 

7 

10 

18 

33 

30 

29 

22 

8 

12 

200 
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UNITEB  STATES 


WMO  72486   39  17N  11*  SIN  1907  M 


STATIDN  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


DEC 


1'61 

813 

811 

805 

807 

807 

811 

812 

814 

809 

810 

809 

809 

810 

1962 

si? 

805 

806 

810 

806 

809 

812 

812 

»11 

811 

812 

813 

810 

1963 

809 

8)1 

806 

805 

808 

807 

809 

811 

812 

812 

810 

813 

809 

1964 

809 

810 

805 

806 

807 

808 

811 

811 

»ll 

813 

809 

807 

809 

1965 

810 

6ns 

806 

806 

806 

607 

812 

811 

809 

814 

809 

806 

809 

1966 

808 

807 

809 

808 

808 

808 

810 

811 

■  11 

812 

■  10 

808 

809 

1967 

810 

812 

808 

803 

8(j9 

80S 

813 

814 

■II 

813 

810 

807 

810 

1968 

810 

810 

808 

808 

807 

809 

812 

811 

«11 

811 

810 

807 

810 

1969 

804 

8*3 

808 

807 

«08 

807 

811 

810 

810 

808 

813 

809 

808 

1970 

809 

811 

806 

806 

810 

B09 

812 

812 

810 

810 

809 

807 

809 

MEAN 


809.4   808.8   806,4   806.6   8q7,6   808.3   811,4   811,7   810,5   811,4   810.1   808,6    809.2 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FF9     MAR 


APR 


JUN 


DEC 


1961 

1026 

1021 

1013 

101* 

1011 

1012 

1013 

1016 

1013 

1017 

1020 

1021 

1016 

1962 

1027 

1014 

101* 

1016 

1011 

1011 

1013 

1013 

1013 

1018 

1021 

1023 

1017 

1963 

1022 

1021 

mi* 

1013 

1011 

1011 

1010 

1012 

1015 

1017 

1020 

1026 

1016 

1964 

1023 

1023 

1016 

1013 

1012 

1011 

1011 

1012 

101* 

1020 

1020 

1017 

1016 

1965 

1021 

1019 

1013 

1012 

1011 

1010 

1013 

1013 

1013 

1021 

1018 

1018 

1015 

1966 

1022 

1019 

1018 

101* 

1011 

1010 

1010 

1012 

101* 

1019 

1019 

1020 

1016 

1967 

1022 

102* 

1012 

loll 

101' 

1011 

101* 

1015 

1015 

1020 

1019 

1021 

1017 

1968 

1023 

1020 

1017 

1016 

1011 

1011 

1013 

101* 

1015 

1017 

1020 

1019 

1016 

1969 

1013 

1013 

1020 

1013 

1010 

1009 

1012 

1010 

1013 

1016 

102* 

1020 

101* 

1970 

1020 

1021 

1016 

101* 

101* 

1012 

101* 

1012 

101* 

1017 

1019 

1019 

1016 

MEAN 

1021.9 

1019.5 

1015,8 

1013.6 

1011,7 

1010.8 

1012.3 

1012.9 

1013,9 

1018.2 

1020.0 

1020.6 

1015.9 

CLINO 

1021.3 

1018.9 

1015,5 

1013.* 

1012,3 

1011.3 

1013,1 

1013.* 

101*. 3 

1017,1 

1021.0 

1021.7 

1016.1 

TEMPERATURE  DEfi  C 


SEP 


DEC 


1961 

. 

2.8 

. 

.2 

1.1 

5.2 

10.1 

16.9 

20,2 

18.9 

11.* 

6.3 

-   .8 

■ 

3.8 

6.9 

1962 

• 

6.* 

- 

1.* 

-  l.S 

8.6 

9.* 

15.3 

18,6 

18.8 

14,9 

9,3 

3.3 

- 

1.3 

7.3 

1963 

. 

5.1 

2-7 

,2 

2.3 

12.* 

12.1 

19,2 

18.5 

13,4 

10.* 

1.3 

- 

2,* 

7.3 

1964 

■ 

7.1 

• 

5.* 

-  2.* 

*.Z 

9.2 

13.7 

20,2 

18.2 

12.4 

9.8 

-  1.5 

m 

3.3 

5.7 

1965 

• 

1.4 

- 

2.3 

,2 

J. 5 

7.7 

12.9 

18,6 

17.6 

10.3 

9,6 

3.1 

" 

4.2 

6.5 

1966 

„ 

6.6 

. 

5.3 

2.6 

3.9 

13.1 

13.9 

20,3 

19,1 

13.1 

7,6 

3.* 

. 

2,8 

7.4 

1967 

<• 

3.2 

- 

2.0 

3,6 

1.3 

9.6 

12.6 

20,1 

20.1 

1*.* 

8.7 

3.1 

• 

8.0 

6.7 

1968 

■ 

*.9 

2.1 

2,6 

3.3 

9.6 

15.2 

20,2 

16.2 

12.3 

9.2 

1.6 

m 

*.6 

6.8 

1969 

. 

.* 

- 

3.* 

-  3,2 

6.2 

13.8 

l*.l 

20,3 

20.9 

15.9 

*,7 

1.7 

- 

1.2 

7.5 

1970 

- 

1.5 

1.7 

,3 

1.6 

10,* 

1*.5 

19,6 

20.1 

11.2 

5,1 

2.2 

" 

3.7 

6.6 

MEAN 

. 

3.9 

» 

1.* 

,* 

*.* 

10.5 

1*.3 

19,7 

18.8 

13.* 

8,0 

1.7 

, 

3.7 

6.9 

CLINO 

• 

5.1 

- 

3.0 

.8 

3.9 

10.2 

i*.e 

19,7 

18,9 

1*.2 

7.7 

.9 

• 

2.9 

6.8 

PRECIPITATION  mm 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

4 

9 

31 

20 

16 

1* 

16 

29 

10 

13 

9 

12 

183 

1962 

21 

38 

28 

5 

32 

11 

16 

T 

3 

27 

7 

T 

188 

1963 

3 

12 

21 

3* 

10 

90 

0 

7 

55 

9 

13 

5 

281 

196* 

36 

2 

31 

70 

30 

62 

I 

15 

2 

5 

2* 

45 

323 

1963 

12 

16 

12 

19 

1* 

32 

28 

39 

*0 

7 

24 

S3 

276 

1966 

6 

8 

4 

4 

12 

* 

* 

15 

3* 

3 

8 

54 

156 

1967 

47 

3 

9 

35 

77 

72 

21 

10 

37 

3 

21 

18 

373 

1968 

4 

23 

17 

32 

25 

28 

3* 

26 

3 

37 

6 

«0 

235 

1969 

31 

56 

10 

23 

7 

71 

1* 

9 

9 

23 

20 

15 

290 

1970 

3 

* 

15 

39 

0 

28 

46 

37 

11 

6 

*3 

40 

272 

MEAN 

16.7 

17.1 

17,8 

30.3 

22.3 

»l-2 

18.0 

18.7 

22.* 

13.3 

17.7 

24.2 

239.7 

CLINO 

20 

18 

22 

24 

22 

13 

P 

12 

1* 

19 

15 

17 

213 
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EUREKA 

NOTES  ON  PACE  163 


UNITED  STATES 


WMO  7259*   40  48N  12*  10W    24  M 


TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB 


1961 

10.3 

10.1 

1962 

7.3 

8.7 

1963 

7.8 

12.9 

1964 

8.1 

8.3 

196S 

8.5 

7.6 

1966  8.7  8.1 

1967  8.6  8.7 

1968  8.1  U.8 

1969  6.7  7.9 

1970  11.2  10.8 


MEAN      8.5 
CLlNO      8.6 


9.5 

9.0 


PRECIPITATION  MM 


FE8 


APR 


APR 


DEC 


9.6 

11.4 

13.6 

13,7 

14.0 

12.9 

11.4 

9.7 

8.0 

11.2 

10. z 

11.3 

U.8 

12.1 

14.3 

13.9 

12.6 

11.3 

9.8 

11.0 

10.1 

1Z.2 

12.4 

14.0 

13.9 

15.2 

13.9 

11.* 

10.1 

12.0 

8.4 

10.2 

12.7 

13,7 

13.9 

12.9 

12.7 

10.0 

9.2 

10.6 

10. 1 

9.9 

11.1 

12.7 

14.9 

12.2 

13,2 

12.6 

8.3 

10.9 

10.2 

10.2 

13.1 

13.7 

13.3 

14,4 

11,8 

11.4 

9.7 

11.1 

7.9 

11.1 

12.6 

13.6 

13.8 

13.1 

13.8 

11.8 

7.3 

11.0 

8.9 

11.1 

13.1 

13,5 

15.2 

1*,2 

U.8 

11.0 

8.1 

11.4 

9.9 

11.9 

13.7 

13.1 

13.2 

13.6 

12.9 

10.7 

10.7 

11.1 

8.6 

11.3 

12. 4 

12. T 

12.9 

13.2 

11.4 

11.9 

8.6 

11.2 

9.4 

11.1 

12.7 

13,3 

13.9 

13.8 

12.6 

11.2 

9.0 

11.2 

10. Z 

11.7 

13.1 

13,5 

13.7 

13,6 

12,6 

10.7 

9.4 

11.3 

DEC 


1961 

115 

1«1 

201 

89 

101      13 

1 

8 

13 

56 

1*4 

87 

1021 

1962 

83 

134 

103 

67 

1»       3 

T 

49 

18 

163 

172 

66 

895 

1963 

43 

120 

160 

271 

44     e 

3 

2 

17 

137 

176 

"1 

10*2 

1964 

283 

30 

150 

17 

40      18 

21 

1 

2 

46 

306 

278 

1194 

1965 

148 

35 

31 

1*2 

11       9 

T 

9 

T 

18 

112 

133 

668 

1966 

240 

79 

167 

34 

2       6 

6 

13 

3* 

26 

250 

166 

1025 

1967 

225 

37 

189 

134 

19       8 

0 

T 

14 

55 

112 

no 

943 

1968 

193 

74 

98 

10 

2»       3 

1 

50 

15 

71 

149 

211 

903 

1969 

354 

1«9 

40 

82 

26       9 

1 

T 

9 

81 

89 

2*4 

1134 

1970 

316 

"0 

69 

39 

35       7 

T 

T 

8 

54 

335 

260 

1203 

MEAN 

200.0 

99.9 

120.8 

68.3 

33.9     8 

.6     3,3 

13.2 

15.0 

71.1 

186.7 

1*3.6 

1004 

CLIND 

170 

140 

133 

68 

35     19 

3 

3 

16 

81 

117 

170 

975 
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FAYETTEVIUE  UNITED  STATES  WMn         36  06N   9*  10W   387  M 

NOTES  ON  PAGF  163 

TEMPERATURE  DCS  t 
YEAR    JAN     FFB     MA"     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1'61 

1.4 

7.1 

10.9 

13.3 

lT.9 

22.0 

24,7 

23.5 

20,4 

15.9 

8.3 

J. 7 

14.1 

1962 

.7 

7.8 

7.3 

13.2 

22.7 

22.7 

26.1 

25.2 

20,5 

17.4 

9.2 

4.6 

14.8 

1963 

-   ,4 

3.7 

12.2 

17.3 

20.0 

25.0 

26,8 

26.3 

22,6 

20,4 

10.0 

-   .3 

15.3 

1964 

4.2 

3.3 

8,3 

17.4 

20.3 

23.7 

27,2 

24.8 

21.3 

14,4 

11.9 

4.9 

13.1 

1965 

5. ft 

4.9 

3.7 

17.7 

21.1 

23.5 

26,4 

25.4 

22,3 

IS, 4 

12.6 

7.3 

IS. 4 

1966 

.3 

4.2 

10,7 

14.3 

18.* 

22.8 

27,7 

23.7 

20,2 

14,6 

11.7 

4.1 

14.4 

1967 

4,9 

1.8 

13.8 

17.6 

18.3 

24.1 

24,1 

23.4 

19,7 

16,1 

8.7 

9.0 

1S.0 

196B 

3.1 

2.3 

9,6 

IS. 4 

1».3 

23.8 

25.2 

26.1 

20,7 

16.1 

7.4 

1.4 

14.3 

1969 

4.2 

5.2 

3.7 

15.9 

20.2 

23.1 

28.1 

25.6 

22.1 

IS. 6 

8.9 

*.l 

14.9 

1970 

.« 

5.1 

6,8 

16.2 

1».7 

23.6 

26,7 

27.8 

23,4 

14,5 

8.1 

7.1 

14.9 

MEAN 

2.3 

4.7 

8.9 

15.8 

19.7 

23.4 

26,3 

25.2 

21,3 

16,0 

9.7 

4.4 

14.8 

CL1N0 

3.3 

9.3 

8,9 

14.8 

19.0 

23.9 

26,2 

25.8 

21.9 

16,1 

8.8 

4.8 

14.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

17 

66 

92 

53 

362 

110 

187 

161 

141 

69 

98 

8T 

1443 

1962 

St, 

42 

42 

115 

145 

137 

84 

1*8 

205 

174 

23 

SJ 

1224 

1963 

17 

12 

45 

*2 

96 

61 

71 

104 

31 

1 

*1 

29 

546 

1964 

20 

47 

69 

83 

89 

134 

13 

244 

102 

8 

94 

23 

928 

1963 

52 

63 

54 

1»3 

96 

180 

44 

163 

77 

28 

22 

97 

1009 

1966 

91 

187 

49 

1*9 

70 

66 

84 

130 

24 

IS 

49 

60 

944 

1967 

35 

34 

33 

127 

110 

iss 

61 

18 

61 

20S 

26 

109 

976 

1968 

52 

37 

143 

93 

146 

101 

74 

99 

102 

37 

207 

129 

1236 

1969 

103 

106 

66 

94 

181 

92 

30 

Si 

55 

239 

19 

109 

1125 

1970 

43 

35 

84 

196 

22 

73 

20 

29 

294 

197 

63 

37 

1055 

MEAN 

48.4 

*1.9 

67,9 

10B.7 

131.7 

113.1 

66,8 

112.7 

103.2 

97,3 

64.2 

70.7 

1048.6 

CLING 

65 

77 

85 

121 

1S2 

129 

92 

86 

104 

90 

82 

69 

1148 
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GALVESTON 

NOTES  ON  PAC-F  163 


UNITED  STATES 


WHO  72242   29  16N   9*  JlW 


STATION  PR|SSUB£  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1961  1023    1018 

1962  1023    1016 

1963  1021    1019 


APR 


SEP 


DEC 


MEAN 


101* 

10U 

1016 

1015 

1017 

1016 

mi* 

1018 

1018 

1019 

1017 

1016 

1017 

1017 

101* 

1017 

1015 

1015 

1017 

1019 

1022 

1017 

101* 

1015 

1017 

101* 

1016 

1016 

101* 

- 

- 

- 

- 

MEAN 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEA  LEVEL  PRESSURE 

MS 

YEAR    JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEA 

1961  102* 

1962  1023 

1963  1021 

1018 
1016 
1020 

101* 
1017 

mis 

1015 
1018 
1015 

1016 
1017 
1018 

1015 
1015 
101* 

1018 
1017 
1016 

1017 
1015 
1016 

101* 

1015 
1015 

1019 
1017 

1018 
1020 

1019 
1022 

1017 
1018 

TEMPERATURE  DE«  C 
YEAR    JAN     FFB 


APR 


MAY 


DEC 


1961 

9.6 

11.6 

IS. 2 

19.1 

23.8 

26.1 

28.0 

27.1 

26,0 

22.6 

16.2 

14.6 

20.4 

1962 

9.9 

16.7 

15,7 

19.9 

2*. 7 

26.9 

28,9 

28.9 

27,6 

24.1 

17.1 

12.7 

21.1 

1963 

9. A 

10.9 

17.  S 

22.* 

25.1 

27.* 

2". 7 

28.7 

26.7 

24,7 

18.6 

9,6 

20.8 

196* 

11.2 

10. 8 

15,5 

2n.B 

2*,B 

27.0 

27,9 

28.8 

26,9 

21.0 

18.8 

13.1 

20.6 

1965 

13.8 

12.8 

13,9 

21.7 

2*. 6 

27.6 

28,7 

28.2 

27.1 

21.6 

21.3 

15.9 

21.4 

1966 

10.3 

11.8 

15.9 

20.* 

2*,0 

26.* 

28,6 

27.6 

26.2 

21.6 

19.1 

13.3 

20.4 

1967 

11.8 

12.6 

IS, 6 

23.9 

2*. 2 

27.6 

27,5 

27.1 

25.4 

22.4 

18.1 

14,2 

21.1 

196B 

11.* 

10.* 

l*.l 

20.9 

2*. 3 

26.  S 

27,9 

29.1 

26.1 

23.4 

16.7 

13.2 

20.4 

1969 

13.0 

13.6 

13,2 

20.9 

2*. 2 

27.4 

29,1 

29.1 

27.3 

23.3 

17.3 

15.1 

21.1 

1970 

9.4 

12-.* 

1*>9 

20.9 

23.* 

27.2 

28,2 

28.7 

26,7 

20,9 

15.9 

16.6 

20.5 

MEAN 

11-0 

12.7 

15,  S 

21.1 

2*. 3 

27.0 

2S.4 

28.3 

26,6 

22.6 

17.9 

13.8 

20.8 

CLINO 

12.7 

13.8 

16,» 

20.3 

2*. 3 

27.6 

28,4 

28.5 

26,7 

23,1 

17.2 

14.0 

21.1 

PRECIPITATION  MM 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

102 

47 

7 

57 

2 

37S 

170 

116 

391 

6 

274 

77 

1624 

1962 

31 

20 

40 

62 

16 

221 

T 

56 

40 

84 

91 

153 

B14 

1963 

38 

67 

2 

9 

10 

109 

49 

36 

236 

1 

140 

71 

768 

1964 

105 

86 

6* 

9 

** 

33 

147 

144 

111 

25 

38 

l«l 

987 

1965 

42 

*5 

9 

14 

65 

62 

31 

124 

102 

49 

108 

229 

880 

1966 

1*0 

114 

l» 

137 

263 

123 

32 

141 

203 

102 

24 

51 

1348 

1967 

*1 

57 

39 

*3 

85 

21 

222 

146 

56 

81 

42 

64 

897 

1968 

156 

*3 

49 

100 

122 

331 

57 

81 

100 

58 

120 

82 

1299 

1969 

*0 

90 

5S 

153 

177 

as 

121 

146 

7 

48 

23 

109 

1060 

1970 

37 

34 

163 

88 

no 

131 

78 

3S 

363 

131 

38 

24 

1232 

MEAN 

73.2 

60.3 

44,9 

67.2 

89.* 

1*9.4 

90.7 

102.5 

160,9 

58.5 

89.8 

104.1 

1090.9 

CLINO 

81 

73 

73 

66 

71 

67 

122 

112 

129 

73 

90 

99 

1063 
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GENEVA  UNITED  STATES  WMn        42  53N   77  Oow   180  M 

NOTES  ON  PAGE  163 


TEMPERATURE  Dl«  r 


DEC      MEAN 


1961 

-  7.2 

-  3.6 

,9 

5.5 

12.2 

18.1 

21.6 

20.6 

20.4 

12.4 

5.0 

. 

1.2 

8.7 

1962 

-  4.7 

-  S.8 

1.2 

CO 

15.9 

18.9 

20,2 

20.1 

15.3 

10.8 

2.8 

- 

3.5 

8.3 

1963 

.  7.0 

-  8.0 

1.4 

7.7 

12.2 

18.9 

21,8 

18.7 

13.7 

13.6 

7.1 

- 

9.4 

7.9 

196* 

•  2.4 

-  4.4 

1.8 

7.5 

15.4 

18.3 

22,8 

18.8 

16.4 

9.2 

6.3 

- 

1.6 

9.0 

1965 

-  6.4 

-  6.4 

-   .9 

4.8 

14,8 

17.6 

19,7 

20.4 

17,2 

9,0 

4.3 

.4 

8.0 

1966 

.  S.6 

•  4.2 

2.4 

6.1 

10,9 

18.8 

22.4 

20.8 

15.2 

9,3 

6.0 

_ 

1.6 

B.4 

1967 

•   .6 

-  6.3 

-   >4 

7.4 

9.8 

21.1 

20,7 

19.8 

15,  A 

10,3 

2.4 

- 

.5 

8.3 

196B 

-  7.7 

-  6.7 

1.7 

9.7 

U.l 

17.8 

21.3 

20.2 

17.7 

11.8 

3.9 

m 

4,2 

8.1 

1969 

-  5.  2 

-  4.2 

•  9 

e.i 

12.7 

17.9 

20,6 

21.4 

17.4 

9,7 

4.1 

m 

5.0 

8.1 

1970 

.  9.3 

-  9.2 

-  2.2 

e.o 

1*.2 

18.3 

21.3 

21.2 

17.2 

U. a 

5.3 

- 

3.1 

8.1 

MEAN 

•  S.6 

-  5.3 

,5 

7.3 

12.9 

18.6 

21,2 

20.2 

16,6 

10.8 

4.7 

. 

2.6 

8.3 

CL1N0 

•  3.2 

-  3.2 

Ill 

8.1 

14.3 

19.9 

22.4 

21.4 

17.4 

11.4 

5.0 

• 

1.4 

9.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FSB     MAR     APR     "A*    JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

50 

119 

53 

134 

70 

107 

51 

74 

24 

64 

74 

21 

841 

1962 

65 

57 

26 

104 

45 

52 

99 

50 

81 

74 

39 

44 

756 

1963 

57 

39 

73 

60 

82 

68 

74 

74 

39 

2 

158 

64 

790 

1964 

54 

34 

112 

86 

72 

59 

57 

68 

22 

27 

34 

51 

676 

1965 

65 

36 

61 

66 

41 

24 

47 

48 

74 

80 

76 

38 

656 

1966 

72 

A7 

73 

34 

62 

59 

85 

39 

84 

18 

89 

47 

729 

1967 

21 

31 

41 

62 

71 

37 

102 

113 

80 

87 

69 

*0 

754 

1968 

44 

17 

53 

41 

113 

152 

47 

97 

99 

100 

112 

87 

962 

1969 

53 

13 

21 

120 

96 

114 

87 

37 

25 

55 

105 

HO 

796 

1970 

27 

46 

33 

53 

75 

S3 

69 

134 

8A 

107 

78 

84 

879 

MEAN 

50.8 

4J.9 

54,8 

78.0 

68.7 

75.5 

71,8 

73.4 

61.6 

61.4 

85.4 

58,6 

783.9 

CLINO 

56 

61 

74 

71 

79 

81 

78 

70 

67 

78 

62 

59 

836 
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G00DWELL  UNITED  STATES  WMT         36  36N  101  39W  1005  M 

NOTES  ON  PAGE  163 

TEMPERATURE  DeS  e 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0*0      MEAN 


1961 

1.4 

4.2 

6.9 

12.2 

18,0 

23.1 

25.1 

24.6 

19.8 

16,4 

5.0 

1.8 

13.0 

1962 

-   .5 

3.4 

6,6 

13.3 

20.7 

22.1 

23.2 

25.9 

20.5 

13.4 

8.3 

6.6 

14.0 

1963 

-  3.n 

6.0 

9.3 

14.9 

20.4 

23.6 

27,6 

26.3 

23.1 

18,7 

10.1 

.1 

14.8 

1964 

3.7 

.0 

7.1 

14.2 

20.7 

23.6 

27,9 

26.2 

21.2 

14,8 

7.8 

1.9 

16.1 

196J 

S.l 

2.9 

3,6 

14.6 

1«.« 

22.4 

26,0 

24,6 

19,8 

13,0 

10.6 

6.9 

14.0 

1966 

-  1.7 

.9 

9.1 

13.0 

19.2 

23.7 

28,1 

22.7 

19,6 

16,2 

8.6 

,4 

13.2 

196T 

3.9 

4.9 

12. o 

16.4 

17.S 

23.1 

24,8 

23.1 

20.2 

16,6 

6.8 

i.e 

14.3 

1968 

2.6 

1.8 

1,9 

12. 8 

l«.l 

24.3 

23,7 

24.9 

21.2 

16,4 

6.7 

1.2 

13.7 

1969 

4.6 

4.7 

1.1 

14.3 

18.9 

22.3 

27,6 

26.3 

20,9 

12.1 

7.3 

3.3 

13.6 

1»70 

.6 

6.1 

4,9 

11.9 

20.6 

23.3 

26,4 

25.8 

21.1 

11.6 

7.1 

3.9 

13.6 

MEAN 

1.7 

B.9 

7,0 

13. B 

19.1 

23.2 

26,4 

25.1 

20.7 

14.9 

7.8 

2.4 

13.8 

CL1N0 

1.8 

4.0 

7,2 

13.1 

18.2 

26.1 

26,6 

26.0 

21.6 

13.3 

7.0 

3.1 

14.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A^R     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

2 

7 

68 

13 

30 

44 

93 

33 

25 

60 

26 

1 

622 

1962 

5 

4 

17 

17 

23 

221 

68 

109 

39 

6 

13 

4 

546 

1963 

T 

11 

T 

4 

BO 

54 

118 

33 

16 

2 

1 

5 

324 

1964 

0 

24 

T 

12 

38 

33 

23 

39 

13 

2 

53 

12 

293 

1965 

7 

5 

3 

6 

66 

123 

101 

33 

17 

37 

T 

17 

617 

1966 

4 

IS 

T 

1 

3 

45 

106 

119 

49 

6 

0 

8 

386 

1967 

1 

1 

0 

26 

47 

105 

117 

77 

40 

1 

2 

1 

418 

1968 

18 

3 

3 

35 

103 

54 

58 

35 

14 

59 

39 

2 

445 

1969 

5 

22 

43 

28 

70 

92 

46 

7ft 

82 

41 

T 

6 

»a 

1970 

T 

0 

IB 

74 

1» 

21 

73 

79 

1* 

30 

7 

T 

329 

MEAN 

4.2 

9.2 

1'.6 

21.6 

31.3 

81.4 

80.3 

65.3 

33.1 

24.4 

16.1 

5.6 

406.1 

CLIND 

10 

14 

20 

II 

70 

56 

71 

60 

40 

36 

15 

12 

436 

NORTH  AMERICA 


GRAND  CANYON 
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UNITED  STATES 


WMO  72378   36  03N  112  new  2118  M 


TEMPERATURE  OE«  C 


YEAR 

1961 
1?62 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


2.4 
2.2 
1.2 

2.6 
.1 

.5 

l.n 


2-2 

1.2 

J. 7 
1.3 


-  2-9 

2.6 

3.4 

-  1.0 
2.6 


-   .6 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB 


1.1 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


16 
30.4 


3.3 

,8 
3.1 
1.1 
2.1 

5.1 

'.7 

3.9 

,4 

1.7 

2.7 


22 

137 


APR 

7.6 
10.3 
5.9 
6.3 
5.3 

8.6 
5.6 
5.Z 

7,3 
4.1 


APR 

It 
T 
28 
57 
82 

18 
11 

48 

7 
U 


MAY 

12.2 

11.1 
13.8 
11.7 
10. 0 

1*.2 

11.3 
10.3 
12.6 
12.1 

12.0 


9.6 
6.6 
6.1 
6.7 
3.9 

7.9 
5.2 
7.4 
5.3 

6.6 


27.8    16,6 


6 
12.2 


JUL 

21.2 

19,6 
22.1 
21.8 
19.2 

20.9 

21.0 
19.6 
19.3 
19,4 


AUG 

16.7 
20.6 
19.1 
19.1 
18.9 

20.8 
20.1 
16.5 
20.* 
19.8 


106 
23 

131 
29 

10 

36 
»8 

37 
*3 
«1 


SEP 

13.9 

17.0 
16,8 
13.  A 
13.3 

16.8 
16.4 
1«,3 
13.6 
14.8 


16.5    20.4    19.4    15,5 


SEP 

37 
13 

43 

7 

51 

1* 
68 

0 
44 
19 


OCT 

9,2 

11.0 
12.4 
12.5 
11.5 

10.3 

11.5 

10,3 

7.1 

6.6 

10,4 


DEC 


5.2 
2.2 

4.7 

5.2 
5.9 
3.2 
3.2 
5.8 


2.0 
,7 
.8 
.1 
.2 


DEC 

*1 
22 
4 
39 
61 

l»7 
64 
>2 

10 
22 


9.1 
9.5 
9.7 
8.7 
6.4 

9.5 

9.3 
8.5 
8.5 
6.7 

9.0 


TOTAL 

367 
290 
352 
292 
525 

4*5 
319 
343 

426 
357 


39,5    39.4 


16.0    25.3    *3.4    371.6 
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UNITED  STATES 


WMO  7277T   48  33N  10'  *6X   788  M 


STATION  PRESSU»E  M* 


YEAR    JAN 


FFB 


APR 


MAY 


AUG 


SEP 


DEC 


1961 

. 

92* 

922 

925 

925 

926 

930 

932 

926 

926 

Vtb 

9^3 

- 

1962 

931 

926 

926 

926 

92* 

925 

928 

926 

927 

927 

926 

9z8 

927 

1963 

930 

927 

923 

92* 

927 

923 

925 

929 

927 

927 

925 

932 

927 

196* 

922 

923 

923 

923 

923 

92* 

926 

925 

927 

929 

926 

923 

925 

196S 

926 

92* 

932 

925 

92* 

923 

928 

926 

928 

928 

925 

92* 

926 

1966 

928 

923 

926 

928 

923 

923 

923 

927 

927 

926 

926 

924 

926 

1967 

923 

9?S 

925 

925 

927 

926 

926 

928 

925 

92* 

926 

925 

925 

1968 

928 

930 

923 

925 

925 

92* 

928 

926 

92* 

92* 

925 

923 

926 

1969 

926 

9?* 

929 

923 

926 

92* 

926 

923 

92* 

928 

927 

926 

926 

197(3 

926 

930 

'27 

923 

926 

923 

926 

925 

925 

925 

926 

923 

925 

MEAN    926.7   926-0   «25. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


92*. 7      923,2      92*. 3      926,8      926.7      926,0      926.*      925.7      923.5         923. a 


19ftl 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


102* 
1023 
101* 
1019 

1023 
1016 
1021 
1022 
1020 


1016 
1019 
1019 
1016 
1017 

1019 
1017 
1023 
1017 
1021 


1012 
1018 
1013 
1013 
1026 

1017 
1016 
1016 
1022 
1019 


APR 

1015 
1015 
1013 
1012 
1015 

1018 
1015 
1015 
1012 

1013 


MAY 

101* 
1013 
1016 
1012 
1013 

1013 
1016 
101* 
1015 
1015 


J  UN 

101* 
1013 
1011 
1012 
1011 

1013 

101* 
1012 
1012 
1010 


JUL 

1016 
1016 
1012 
1013 
1015 

1012 
1013 
1013 
1013 
1013 


AUG 

1016 
1013 
1016 
1012 
101* 

1015 
1015 
101* 
1010 
1012 


SEP 

1016 
1016 
1016 
1016 

1018 

1015 
1013 
1013 
1013 

mi* 


OCT 

1016 
1016 
1016 
1019 
1017 

1016 

1013 
1013 
1019 
1015 


NOV 

1017 
1016 
1016 
1018 
1017 

1019 
1017 
1016 
1018 
1018 


DEC 

1018 

1020 
1025 
1017 
1016 

1017 
1017 
1019 
1017 
1016 


TEMPERATURE  Del  f 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


SEP 


DEC 


PRECIPITATION  MM 


FFB 


APR 


SEP 


DEC 


MEAN 


1017 
1017 
1015 
1017 

1016 
1015 
1016 
1016 
1016 


MEAN      1020.*    1018.6    1017,*    loU.3    101*. 1    1012.2    1013. B    1013.7    1013,0    1016,0    1017.2    1018,2      mi5.9 


1961 

-  2.5 

-  1.2 

2." 

9.1 

1'.* 

21.1 

21,6 

22.7 

10,4 

7.4 

. 

3.2 

-11.7 

7.1 

1962 

.  8.9 

-  8.7 

- 

6.* 

8.* 

ll.» 

17.8 

18.7 

19.8 

13.1 

9.4 

3.8 

-  3.0 

6.3 

1963 

-l*.l 

-  1.8 

3.3 

6.6 

12.2 

17.4 

21.3 

21.1 

17.7 

11.4 

. 

.1 

-  B.8 

7.2 

196* 

.  5.* 

-   .1 

- 

2.7 

6.0 

12.6 

16.3 

22.1 

18.4 

11.4 

8.9 

- 

2.7 

-17.3 

5.6 

1965 

-12.9 

-  8.8 

- 

9.3 

5.1 

10,9 

15.6 

20,2 

19.7 

7.9 

10,3 

- 

4.0 

-  5.9 

4.1 

1966 

-17.2 

-10. 0 

,7 

3.9 

U.7 

15.9 

21.6 

18.7 

16.3 

7.6 

. 

3.4 

-  7.6 

4.9 

1967 

-  8.3 

-  *.9 

- 

6.3 

.9 

10,8 

15.4 

21.9 

21.7 

17.0 

B.9 

.1 

-  7.3 

6.0 

1968 

-11.2 

•  *.3 

3,9 

5.4 

10,6 

15.7 

20,3 

1B.0 

l».3 

7.1 

.1 

-12.9 

3.5 

1969 

-2*.l 

-l*.l 

• 

6.9 

9.6 

12.9 

15.9 

19.6 

11.5 

16.1 

3.8 

2.7 

-  5.3 

4.3 

1970 

-13.8 

•  6.* 

- 

3,6 

4.2 

13.2 

19.3 

21.6 

21.1 

13.0 

5,6 

- 

4.7 

-12.0 

4.8 

MEAN 

-11.8 

•  6.0 

_ 

2.2 

5.6 

12.2 

IT. 1 

20.9 

20.3 

13.6 

8,0 

„ 

1.3 

-  9.2 

5.6 

CLlNO 

-  9.1 

-  7.6 

- 

1.7 

7.0 

1».» 

17.0 

21.8 

20.1 

1*.3 

8.7 

- 

.4 

-  5.3 

6.5 

TOTAL 


1961 

5       * 

5 

34 

31 

18 

25 

5 

12 

19 

6 

7 

191 

1962 

5       9 

10 

14 

55 

85 

42 

24 

19 

26 

2 

1 

294 

1963 

14      ?C 

3 

20 

26 

48 

5* 

18 

9 

16 

2 

13 

243 

1964 

9       3 

3 

30 

38 

48 

30 

47 

38 

3 

11 

27 

109 

1965 

14      J3 

8 

28 

26 

120 

96 

70 

62 

2 

16 

3 

460 

1966 

17       1 

12 

10 

U 

32 

43 

13 

4 

21 

17 

4 

209 

1967 

9      12 

33 

66 

7 

18 

0 

T 

45 

9 

5 

7 

211 

1968 

7       ? 

20 

24 

30 

64 

12 

77 

63 

4 

2 

20 

332 

1969 

42       t 

3 

B 

21 

53 

54 

0 

2 

12 

T 

6 

211 

1970 

16       fc 

9 

39 

27 

94 

52 

10 

15 

7 

9 

17 

301 

MEAN 

13.8     t 

.5    11.0 

27.3 

29.6 

60.2 

40,6 

26.4 

28. 9 

12.1 

7.0 

10.7 

276.1 

CLINO 

12      11 

15 

25 

39 

69 

32 

28 

26 

20 

13 

12 

302 
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HELENA  UNITED  STATES  WMO  72772   46  36N  112  OOW  1188  M 

NOTES  ON  PAGF  163 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MA*     APR     "AT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

873  872  873 

874  876  874 

872  878  874 

873  867  872 

872  $70  873 

873  672  873 

874  873  873 
873  870  874 
876  873  873 
872  869  873 

MEAN    872.6   872.8   871,9   87;. 5   872.7   872.9   875,0   875. 1   874,7   875.1   873.2  872,0  873.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 


1'61 

877 

872 

869 

871 

872 

874 

876 

877 

874 

874 

1962 

878 

870 

870 

873 

871 

873 

876 

875 

875 

875 

1963 

876 

87J 

870 

87o 

874 

872 

873 

876 

876 

875 

1964 

870 

874 

870 

871 

871 

872 

874 

874 

875 

878 

1965 

871 

871 

876 

871 

R72 

872 

876 

875 

875 

877 

1966 

872 

871 

873 

874 

872 

873 

873 

875 

875 

875 

1967 

870 

*7J 

870 

87o 

B74 

874 

876 

877 

875 

874 

i960 

874 

877 

873 

873 

873 

873 

876 

875 

874 

873 

1969 

867 

669 

875 

871 

874 

873 

875 

873 

873 

876 

l970 

871 

876 

873 

•  71 

874 

873 

875 

874 

875 

874 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAI 

1961 

1025 

1017 

1013 

10I5 

1013 

1013 

1014 

1016 

1017 

mi  S 

1020 

1019 

1017 

1962 

1029 

1018 

1016 

1016 

1013 

1013 

1016 

1015 

1017 

1018 

1019 

1023 

1018 

1963 

1027 

1020 

1014 

1013 

1016 

1012 

1013 

1016 

1017 

1018 

1018 

1028 

1018 

1964 

1017 

1021 

1016 

1014 

1013 

1013 

1013 

1014 

1017 

1021 

1019 

1014 

1016 

1965 

1017 

1018 

1024 

1015 

101* 

1012 

1016 

1015 

1019 

1021 

1017 

1017 

1017 

1966 

1020 

1018 

1019 

1018 

1014 

1014 

1012 

1016 

1016 

1019 

1019 

1019 

1017 

1967 

1016 

1019 

1016 

1015 

1017 

1015 

1015 

1017 

1015 

1018 

1020 

1021 

1017 

1968 

1024 

1024 

1017 

1018 

1013 

1014 

1016 

1015 

1016 

1017 

1019 

1019 

1018 

1969 

1017 

1017 

1024 

1014 

1016 

1014 

1014 

1012 

1014 

1021 

1023 

1020 

1017 

1970 

1020 

1023 

1020 

1015 

1017 

1013 

1015 

1014 

1017 

1019 

1019 

1016 

1017 

MEAN   1021.2  1019.5  1017,9  1015.3  101*. 8  1013.3  1014,4  1015,0  1016,5  1019,0  1019.3  1019.6 

TEMPERATURE  DE«  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 

•  2.6 

2.6 

2.8 

4.6 

12.1 

20.3 

21,6 

21.8 

9,4 

6.5 

. 

2.3 

. 

5.2 

7.7 

1962 

-  9.1 

- 

4.2 

- 

1.6 

8.4 

10.9 

16.1 

18,4 

18.3 

12.8 

8.9 

2.7 

- 

1,6 

6.7 

1963 

-11.9 

1.6 

3.1 

5.9 

U.9 

15.6 

20,1 

20.0 

16.2 

10,5 

1.6 

• 

6,4 

7.2 

1964 

-  5.6 

- 

2.7 

- 

1,2 

5.* 

10.9 

15.0 

21,2 

17.* 

12.1 

6.6 

- 

.8 

- 

7.2 

6.1 

1965 

-  1.3 

- 

3.0 

- 

*.l 

6.9 

10.1 

15.3 

19.8 

18.8 

7.6 

9.6 

1.5 

- 

2.5 

6.6 

1966 

-  6.3 

„ 

2.8 

2,5 

5.8 

13.6 

15.2 

21.9 

19.3 

17.1 

6.0 

1.0 

_ 

2.6 

7.7 

1967 

-  1.8 

.4 

- 

l.T 

3.2 

11.2 

15.5 

21,4 

21.9 

16.6 

8,6 

.6 

• 

7.2 

7.4 

1968 

-  9.1 

- 

1.7 

*,2 

4.3 

9.8 

14.6 

20,1 

17.3 

12,8 

6,9 

.8 

- 

6.5 

6.0 

1969 

-13.8 

- 

9.7 

- 

5,9 

8.2 

12,9 

14.3 

19,9 

21.2 

1*.* 

3.4 

.6 

- 

3.4 

5.2 

1970 

-  7.3 

.3 

- 

2,1 

2.5 

10,  8 

16.8 

20,1 

19.9 

10.6 

*,6 

- 

1.5 

• 

6.3 

5.7 

MEAN 

•  6.9 

» 

1.9 

. 

,4 

5.5 

11.* 

15.9 

20,5 

19.6 

13.0 

7.6 

.4 

. 

5.3 

6.6 

CLINO 

•  7,4 

- 

4.9 

- 

,3 

6.3 

11.6 

15.3 

20,2 

19.0 

13.3 

7.6 

- 

.2 

- 

*,3 

6.4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

3 

2 

26 

23 

35 

20 

27 

16 

29 

4 

9 

14 

208 

1962 

17 

13 

18 

23 

96 

64 

32 

46 

8 

24 

14 

4 

359 

1963 

13 

6 

11 

21 

34 

66 

20 

20 

28 

35 

7 

32 

293 

1964 

8 

7 

13 

40 

89 

76 

21 

49 

4 

1 

13 

25 

346 

1965 

9 

12 

22 

25 

56 

98 

15 

49 

86 

3 

16 

4 

393 

1966 

12 

8 

7 

13 

11 

24 

8 

u 

9 

19 

26 

16 

164 

1967 

15 

16 

36 

60 

53 

60 

12 

15 

17 

38 

8 

35 

365 

1968 

15 

4 

13 

31 

41 

68 

7 

51 

56 

6 

23 

19 

334 

1969 

71 

6 

1* 

IS 

29 

89 

45 

10 

8 

27 

1 

a 

323 

1970 

13 

17 

2* 

21 

30 

54 

24 

16 

9 

15 

11 

14 

248 

MEAN 

17.6 

9.1 

18.4 

27.2 

47,4 

61.9 

21.1 

28.3 

25,4 

17.2 

12.8 

17.1 

303.5 

CLINO 

12 

11 

18 

21 

40 

57 

26 

23 

24 

17 

14 

11 

276 

214  WORLD  WEATHER  RECORDS 

HURON  UNITED  STATES  WMO  72654   44  23N   96  13W   392  M 

NOTES  ON  PAGE  164 

STATION  PRESSu»E  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

974 

971 

967 

966 

9ft9 

967 

966 

970 

967 

966 

970 

969 

969 

1962 

973 

971 

969 

969 

964 

968 

969 

967 

969 

968 

970 

972 

969 

1963 

973 

971 

966 

965 

968 

964 

966 

969 

970 

969 

968 

97« 

969 

1964 

966 

9*7 

967 

9*3 

965 

964 

966 

965 

966 

970 

969 

96S 

967 

1965 

971 

969 

973 

967 

963 

967 

968 

967 

969 

969 

969 

967 

966 

1966 

976 

972 

966 

969 

968 

966 

966 

966 

969 

966 

971 

971 

969 

1967 

967 

970 

969 

966 

968 

966 

969 

970 

969 

968 

969 

9*9 

966 

1966 

974 

975 

969 

965 

966 

964 

969 

967 

967 

965 

969 

969 

966 

1969 

970 

971 

972 

966 

967 

964 

967 

966 

969 

970 

969 

969 

966 

1970 

971 

972 

971 

963 

967 

963 

967 

967 

967 

967 

969 

96B 

968 

MEAN    971.3   970.9   968.9   96J.9   966,3   965.5   967,5   967.6   9fc8,4   968,0   969.3   969,6    968.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  Ml 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1024 

1020 

1013 

1014 

1017 

1014 

1014 

1016 

1014 

1015 

1018 

1019 

1017 

1962 

1023 

1020 

lftlR 

1017 

1011 

1015 

1015 

1013 

1016 

1016 

1018 

1021 

1017 

1963 

1023 

10?0 

1014 

1012 

1015 

1010 

1012 

1015 

lop 

1016 

1016 

1024 

1016 

1964 

1013 

1015 

mi6 

1010 

1012 

1010 

1012 

1011 

1013 

1018 

1018 

1016 

1014 

1963 

1021 

1018 

1022 

1015 

1010 

1013 

1014 

1013 

1016 

1017 

1017 

1015 

1016 

1966 

1027 

1022 

1014 

1017 

101» 

1013 

1012 

1015 

1016 

1014 

1020 

1020 

1017 

1967 

1017 

1019 

1017 

1013 

1015 

1013 

1015 

1016 

1016 

1015 

1016 

1018 

1016 

1968 

1024 

1U?5 

mi7 

1013 

1013 

1010 

1015 

1013 

1013 

1012 

1018 

1019 

1016 

1969 

1020 

1020 

1021 

1014 

1014 

1010 

1013 

1012 

1013 

1018 

1018 

1016 

1016 

1970 

1021 

1022 

1020 

1010 

1013 

1011 

1013 

1013 

1013 

1014 

1018 

1017 

1015 

MEAN   1021.5  1020.1  1017,4  1013.5  1013,3  1011.9  1013,3  1013.7  1013.1  1013,5  1017.9  1016,9   1016.0 
TEMPERATURE  D|S  c 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A*R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

•  12.6 

-  7. 

0 

2.4 

4,2 

12.3 

20.3 

22.3 

24.1 

14.5 

10.2 

.3 

-10.3 

6.7 

1962 

-11.7 

•lli 

1 

.  6,3 

7.2 

15.3 

19.1 

21,1 

21.4 

14.3 

10,4 

2.7 

-  5.9 

6.4 

1963 

.14.9 

-  6< 

6 

4.9 

8.8 

l*.l 

21.6 

24,4 

22.4 

16,8 

15,2 

2.4 

-U.4 

8.3 

1964 

•  6.2 

-  J 

2 

-  3.4 

9.7 

13.8 

20.7 

23,9 

20.6 

1*,2 

9,9 

-  1.5 

-12.2 

7.7 

1965 

-14.8 

-  9. 

8 

-  6,1 

7.6 

14.4 

18.6 

22,8 

21.7 

10,3 

10,4 

.2 

•  2.0 

6.1 

1966 

-15.3 

-  9. 

4 

2,2 

9.2 

U.l 

20.4 

25.7 

19.4 

14.9 

1.6 

-  1.9 

•  6.2 

6.4 

1967 

-  6,9 

-  9. 

b 

2,4 

7.9 

U.7 

19.0 

21.4 

21.3 

17.1 

9.0 

1.0 

-  6.2 

7.3 

1968 

-  9.2 

-  !■ 

1 

J. 7 

7.5 

11.2 

19.8 

21.9 

21.2 

15.4 

9,1 

1.1 

-  8.9 

7.1 

1969 

-13.4 

-  6. 

3 

-  6,3 

9.4 

1».9 

15.8 

22.1 

22.1 

17.1 

5,9 

1.6 

-  5.7 

6.4 

1970 

-14.2 

-  5. 

3 

-  2,6 

6.4 

1*.» 

20.1 

23.8 

23.2 

17.3 

8,9 

.6 

-  9.4 

6.9 

MEAN 

-11.9 

-  7. 

5 

-  1,0 

7.4 

13.6 

19.5 

23.1 

21.8 

15.6 

9.8 

.7 

-  7.8 

6.9 

CLINO 

•  10.8 

-  8. 

6 

•  1.8 

7.2 

1*,2 

19.8 

23,9 

22.7 

16,6 

9.3 

-   .4 

-  7.3 

7.1 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MA» 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

5 

10 

9 

12 

111 

115 

38 

15 

43 

118 

2 

7 

905 

1962 

6 

"8 

60 

51 

195 

144 

124 

53 

52 

14 

2 

6 

805 

1963 

16 

9 

30 

*3 

79 

66 

112 

22 

33 

40 

21 

12 

463 

1964 

4 

3 

27 

71 

33 

41 

18 

33 

22 

2 

5 

18 

279 

1963 

6 

13 

31 

61 

HO 

69 

17 

44 

91 

9 

11 

14 

496 

1966 

8 

21 

34 

50 

29 

61 

108 

103 

68 

79 

10 

2 

573 

1967 

10 

20 

3 

22 

14 

211 

18 

26 

39 

7 

2 

12 

366 

1968 

7 

1 

4 

1>7 

26 

184 

52 

88 

68 

49 

11 

99 

666 

1969 

17 

49 

7 

»7 

98 

60 

115 

40 

17 

54 

2 

19 

911 

1970 

7 

2 

33 

119 

67 

85 

68 

15 

38 

37 

42 

11 

964 

MEAN 

8.6 

?2 

>a 

26,0 

60.3 

76,2 

105.6 

71,0 

43.9 

47,1 

40,9 

10.8 

11.6 

926.6 

CLINO 

12 

IS 

28 

47 

60 

80 

46 

53 

39 

29 

17 

14 

440 

NORTH  AMERICA  215 

INTERNATIONAL  ^ALL*5  UNITED  STATES  WMO  727*7   48  3*N   93  23W   359  M 

NOTES  ON  PAGF  164 

STATION  PRESSuBE  M« 
YEAR    JAN     FF8     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C      MEAN 


l»61 

978 

976 

973 

9?2 

977 

973 

97* 

97S 

973 

973 

97* 

97* 

97* 

1962 

976 

978 

976 

97S 

972 

975 

975 

973 

976 

973 

976 

976 

975 

1963 

975 

976 

972 

973 

975 

972 

97* 

976 

977 

97* 

972 

977 

97* 

196* 

969 

970 

973 

97o 

971 

970 

973 

97! 

973 

97* 

975 

97} 

972 

1965 

•  76 

973 

979 

97j 

971 

975 

97* 

973 

973 

973 

973 

972 

97* 

1966 

982 

979 

974 

976 

975 

972 

973 

975 

973 

970 

978 

977 

976 

1967 

973 

976 

976 

97S 

975 

97* 

97* 

977 

977 

973 

973 

97J 

975 

1968 

980 

9*0 

97* 

•  972 

973 

971 

97* 

975 

973 

969 

97* 

976 

97* 

1969 

976 

9«0 

976 

97* 

973 

969 

973 

972 

976 

97* 

973 

97* 

97* 

1970 

975 

975 

977 

97q 

97* 

972 

973 

973 

972 

972 

973 

973 

973 

MEAN    976.0   976.3   975,0   973.2   973,6   972.3   973,7   97*. 0   97*. 7   972,5   97*. 3   97*, 7    97*. 2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DSC      MEAN 


1961 

1022 

1019 

101* 

101* 

1019 

101* 

101* 

1016 

101* 

1015 
1015 

1016 

1017 
1019 

1016 

1962 

1020 

1022 

1019 

1018 

1013 

1016 

1015 

101* 

1017 

1018 

1017 

1963 

1019 

1020 

101* 

101* 

1016 

1013 

101* 

1016 

1018 

1016 

101* 

1021 

1016 

196* 

1012 

I'jl  3 

1016 

1012 

1012 

1011 

101* 

1011 

101* 

1015 

1017 

1019 

101* 

1965 

1020 

1016 

102? 

1017 

1012 

1015 

1015 

101* 

1017 

101* 

1016 

1015 

1016 

1966 

10?7 

1023 

1016 

1018 

1017 

1013 

101* 

1013 

1016 

1012 

1020 

10?0 

1018 

1967 

1017 

1020 

1019 

1017 

1016 

101* 

1015 

1017 

1018 

101* 

1015 

1017 

1017 

1968 

102* 

10?* 

1016 

101* 

101* 

1012 

1015 

1015 

101* 

1010 

1017 

1019 

1016 

1969 

1020 

1023 

1019 

1016 

101* 

1010 

101* 

1012 

1017 

1016 

1015 

1017 

1016 

1970 

1019 

1019 

1020 

1011 

1016 

1012 

1013 

101* 

1013 

1013 

1017 

1017 

1015 

MEAN 

1020. ft 

1019.9 

1017,7 

1015.1 

101*. 9 

1013.0 

101*,3 

101*,* 

1015.8 

101*. 0 

1016.5 

1018,1 

1016.1 

CLINO 

1019.0 

1018.8 

1017,1 

1015.9 

101*. 5 

1012.6 

1013,9 

101*. 3 

101*. 9 

1015,6 

1015,8 

1018,0 

1015.9 

TEMPERATURE  DgG  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     «EP     OCT     NOV     D2C      MEAN 


1961 

-16.  A 

-  8.2 

-  1.9 

1.6 

10.2 

17.3 

19,3 

18.7 

11.2 

6.6 

- 

3.1 

-12.3 

3.6 

1962 

.19.* 

-13.9 

-  3,3 

1.3 

11.2 

16.* 

17,2 

17.2 

11,1 

7,1 

« 

,3 

-12.1 

2.5 

1963 

-20.4 

-16.5 

-  3.3 

*.7 

9,8 

17.8 

19,7 

17.2 

13.9 

12.0 

• 

,* 

•16.1 

3.2 

196* 

-11.7 

-u.* 

-  9,3 

3.9 

12.6 

15.* 

20.1 

15.* 

10,6 

6.1 

- 

2.9 

•16,6 

2.7 

1965 

-18.9 

-16-6 

-10,6 

3.* 

11.2 

15.3 

17,3 

16.6 

8.1 

6,7 

- 

3.9 

-  8,3 

1.7 

1966 

-23.6 

-15.9 

-  3,6 

1.* 

8.3 

17.2 

20,8 

17.1 

12.2 

5.2 

. 

7.2 

•IB, 9 

1.3 

1967 

-15.9 

-19.2 

-  6,6 

2.2 

7.3 

15.7 

18.1 

16.7 

13.7 

5.0 

- 

5.1 

-12.9 

1.6 

1968 

-15.7 

-l*.d 

-  2.3 

3.7 

9.0 

15.3 

18,5 

16.3 

1».3 

6.9 

- 

3.2 

-13.7 

2.8 

1969 

-17.3 

-12-0 

-  7,* 

6.2 

9.7 

11.8 

18,* 

19.8 

12.7 

3.1 

- 

4.0 

-  9,8 

2.6 

1970 

-19.* 

-15.3 

-  8,1 

2.9 

8.1 

18.3 

21.2 

18,* 

13.1 

6.5 

- 

*.* 

-15.8 

2.1 

MEAN 

-17.9 

-14.6 

-  5,7 

3.1 

9.7 

16.1 

19,1 

17.3 

12.0 

6.5 

_ 

3.5 

•13.2 

2.* 

CLINO 

-16.1 

-13.8 

-  7,0 

3.0 

10,* 

15.5 

18,7 

17.3 

11.6 

5.B 

- 

*.6 

•12.6 

2.* 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D«C 


1961 

12 

?2 

17 

61 

*5 

18 

12* 

70 

187 

23 

25 

2* 

628 

1962 

2* 

»2 

19 

*6 

130 

88 

168 

67 

91 

6 

12 

26 

729 

1963 

6 

?6 

IS 

7* 

120 

53 

127 

80 

6* 

9 

28 

30 

632 

196* 

19 

16 

17 

7* 

5* 

188 

50 

12* 

8* 

11 

19 

21 

677 

1965 

6 

11 

3* 

33 

SB 

102 

5* 

73 

136 

8* 

67 

*1 

731 

1966 

19 

19 

78 

33 

30 

*1 

2*2 

72 

31 

*0 

20 

23 

6*8 

1967 

2* 

18 

25 

79 

28 

106 

86 

♦  7 

*3 

41 

19 

35 

353 

1968 

20 

5 

*? 

6* 

38 

118 

126 

so 

110 

82 

12 

*1 

738 

1969 

71 

7 

5 

29 

5* 

82 

122 

35 

*5 

73 

26 

27 

396 

1970 

2* 

11 

28 

*6 

82 

50 

*2 

38 

71 

110 

25 

27 

57* 

MEAN 

22.5 

16.7 

28.0 

3*.l 

68,9 

8*. 6 

11*. 1 

72.6 

88,4 

*7,9 

25.3 

29.3 

632.6 

CLINO 

21 

IB 

26 

*0 

66 

98 

89 

92 

7* 

4* 

37 

21 

626 
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STATION  PRESSURE  M* 


JUN     JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC 


1961 

1020 

1019 

1016 

1015 

1016 

1016 

1018 

1017 

1016 

1017 

1018 

1019 

1017 

1962 

1021 

1018 

1015 

1019 

1017 

1015 

1016 

1015 

1015 

1016 

1017 

1020 

1017 

1963 

1020 

1017 

1019 

1016 

1017 

101* 

1016 

1015 

1014 

1017 

1017 

1019 

1017 

1964 

1019 

1  01  S 

1017 

1018 

1016 

1015 

1015 

10U 

1013 

1015 

1018 

1020 

1016 

1965 

1019 

1018 

1016 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1016 

1015 

1018 

1020 

1017 

1966 

1018 

1019 

1018 

1017 

101* 

1016 

1014 

1016 

1013 

1015 

1020 

1019 

1017 

1967 

1020 

1019 

1020 

1019 

1015 

1015 

1017 

1016 

1015 

1017 

1018 

1019 

1018 

1968 

1022 

101S 

1020 

1017 

101* 

1013 

1018 

1017 

1015 

1015 

1017 

1020 

1017 

1969 

1019 

1016 

1015 

10l6 

1015 

1012 

1015 

1014 

1014 

1C15 

1017 

1016 

1015 

1970 

1019 

10?0 

1015 

1016 

1018 

1016 

1016 

1014 

1016 

1016 

1018 

1019 

1017 

MEAN   1019.7  1017.6  1017.1  1016.9  1015.9  1014.9  1016,1  1015.*  1014,7  1015.8  1017.8  1019,1   1016. 
SE*  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAI» 


1961 

1022 

1021 

1017 

lOlfe 

1018 

1018 

1019 

1019 

1018 

1018 

1019 

1021 

1019 

1962 

1023 

1019 

1016 

1020 

1019 

1017 

1017 

1016 

1017 

1017 

1019 

1021 

1018 

1963 

1021 

1018 

1021 

1018 

1019 

1016 

1017 

1016 

1015 

1018 

1018 

1021 

1018 

1964 

1021 

1  o  1  b 

1019 

1020 

1017 

1016 

1017 

1016 

1015 

1016 

1020 

1022 

1018 

1965 

1021 

1019 

1017 

ioie 

1019 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

1020 

1021 

1019 

1966 

1019 

1021 

1020 

1019 

101f> 

1018 

1015 

1017 

1015 

1017 

1021 

1021 

1018 

1967 

1022 

1020 

1022 

1020 

1017 

1016 

1019 

1018 

1017 

1019 

1019 

1020 

1019 

1968 

1023 

1017 

1021 

10l« 

1016 

1015 

1020 

1018 

1017 

1017 

1019 

1021 

1019 

1969 

1021 

1017 

1017 

1017 

1017 

1014 

1017 

1016 

1016 

1017 

1019 

1017 

1017 

197Q 

1021 

1022 

1016 

1017 

1020 

1017 

101* 

1016 

1018 

1017 

1019 

1020 

1018 

MEAN   1021.4  1019.0  1018,6  1018. J  1017.B  1016.5  1017,6  1016.9  1016,6  1017,3  1019.3  1020,5  1018.3 

CLINO   1021.0  1019.7  1018,0  1017.6  101*. *  1016.3  1017,3  1016.6  1016,2  1017.2  1019.7  1021,0  1018.1 

TEMPERATURE  Ogrt  C 

YEAR    JAN     FF»  MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 


1961 

10.3 

16.5 

19,9 

18.6 

23.6 

26.0 

28,3 

27.3 

26,3 

20,* 

18,6 

14.3 

20.8 

1962 

12.0 

17.3 

H.3 

19.8 

25.7 

27.1 

28.9 

28.0 

26,1 

22.1 

14.9 

11.3 

20.7 

1963 

11.8 

10-8 

18.7 

21.8 

2*. 6 

26.9 

27.4 

27.8 

25.1 

20.8 

15.8 

9.4 

20.1 

1964 

11.7 

11-3 

17,1 

21.2 

23.6 

27.9 

27.4 

27.3 

25.5 

19,8 

18.3 

13.3 

20.3 

1963 

12.9 

14.2 

16.9 

21.8 

24.8 

23.5 

27,7 

28.1 

26,6 

21.3 

17.5 

12.9 

20.9 

1966 

11.1 

'2.7 

13.2 

20.1 

23.* 

2*. 3 

28,0 

27.1 

25.7 

21.7 

15.8 

12.2 

19.8 

1967 

13.3 

12.6 

18,6 

22.8 

25.1 

26.3 

27,8 

27.* 

2*. 3 

20,8 

16,8 

15.9 

21.0 

1968 

11.9 

10-2 

15,8 

22.8 

2*.  8 

27.3 

28,2 

28.6 

26.2 

22,* 

15.7 

12.6 

20.5 

1969 

12.3 

11-8 

13.3 

21.0 

23.2 

28.0 

29,1 

27.3 

25.7 

23,2 

14.8 

11.9 

20.1 

1970 

8.9 

11.6 

17.* 

22.1 

2*.l 

26.4 

28,4 

28.0 

27.* 

22,8 

14.3 

U.7 

20.5 

MEAN 

11.6 

U.9 

16,8 

21.2 

2*. 3 

26.6 

28,1 

27.7 

23.9 

21.5 

16.3 

13.1 

20.3 

CLINO 

13.3 

14.2 

16,8 

20.* 

2*. 3 

27.1 

28.1 

27.9 

26.3 

21.7 

16.5 

13.4 

20.8 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FCB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

73 

123 

30 

1°6 

78 

134 

88 

270 

26 

7 

23 

12 

970 

1962 

53 

13 

79 

60 

28 

209 

160 

256 

111 

29 

33 

*2 

1115 

1963 

137 

176 

37 

** 

44 

317 

164 

126 

125 

39 

69 

91 

1389 

1964 

185 

1*6 

45 

118 

122 

119 

153 

1*3 

262 

129 

85 

123 

1632 

1965 

17 

140 

99 

24 

2* 

249 

69 

2*3 

280 

44 

49 

93 

1333 

1966 

116 

152 

18 

57 

269 

197 

282 

99 

151 

3J 

5 

29 

1*06 

1967 

77 

no 

21 

51 

30 

328 

133 

313 

46 

29 

6 

119 

1263 

1968 

21 

77 

30 

23 

55 

311 

174 

*12 

68 

129 

33 

28 

1363 

1969 

21 

■A 

107 

9 

96 

130 

150 

384 

262 

249 

116 

98 

1708 

1970 

106 

223 

253 

♦  3 

47 

67 

193 

278 

81 

100 

T 

*0 

1*35 

MEAN 

8o.8 

126.8 

73.9 

53.9 

78.9 

206.1 

156,8 

232.4 

141.2 

79,0 

43.9 

69,7 

1363.4 

CLINO 

62 

74 

89 

90 

88 

161 

195 

174 

192 

131 

43 

56 

1335 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB 


UNITED  STATES 


WMO  72201   24  33N   SI  45W 


APR 


MAY 


SEP 


DEC 


1961 

1019 

1019 

1016 

1015 

1016 

1016 

1018 

1016 

1014 

1014 

1016 

1018 

1016 

1962 

1020 

1018 

1015 

1018 

1017 

1015 

1017 

1015 

1014 

1014 

1016 

1019 

1017 

1963 

1018 

1017 

101i 

1016 

1017 

1015 

1017 

1015 

1013 

1014 

1016 

1018 

1016 

1964 

1019 

1016 

1017 

1017 

1016 

1015 

1016 

1015 

1014 

1013 

1017 

1019 

1016 

1965 

1019 

1017 

1017 

1017 

1016 

1016 

1016 

1016 

1013 

1014 

1016 

1017 

1016 

1966 

1016 

1018 

1017 

1016 

101* 

1014 

1015 

1015 

1014 

1012 

1018 

1018 

1016 

1967 

1019 

1019 

1018 

1018 

1016 

1014 

1018 

1016 

1013 

1015 

1016 

1018 

1017 

196H 

1020 

1016 

1019 

1017 

1015 

1014 

1018 

1016 

1013 

1013 

1017 

1019 

1016 

1969 

1017 

1016 

1015 

1019 

1013 

1012 

1016 

1014 

1012 

1012 

1016 

1017 

1015 

1970 

101* 

10*0 

1015 

1016 

1016 

1016 

1017 

1015 

1014 

1013 

1017 

1018 

1016 

MEAN   1018.5  1017.6  1016,7  1016.5  1015.6  1014.7  1016,8  1015.3  1013,4  1013,4  1016.5  1018.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     EPS     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OiC 


MEAN   1019.2  1017.9  1017,7  1017.2  1016,2  1015.6  1017,3  1015.9  1014,1  1014,2  1017.2  1018,7 

TEMPERATURE  0Er'  C 


YEAR    JAN 


APR 


SEP 


oec 


1016.1 


1961 

1020 

1019 

1017 

10l6 

1017 

1017 

1018 

1017 

1015 

1014 

1017 

1019 

1017 

1962 

1021 

1019 

1016 

1018 

1017 

1016 

1018 

1015 

1015 

1015 

1017 

1019 

1017 

1963 

1019 

1017 

1019 

1017 

1017 

1016 

1018 

1016 

1013 

1015 

1017 

1019 

1017 

1964 

1020 

1016 

1018 

1018 

1016 

1016 

1017 

1016 

1014 

1014 

1018 

1019 

1017 

1965 

1020 

1018 

101* 

1017 

1017 

1017 

1017 

1016 

1014 

1015 

1017 

1018 

1017 

1966 

1017 

1019 

101» 

1017 

1015 

1015 

1015 

1016 

1014 

1013 

1018 

1019 

1016 

1967 

1019 

1019 

1019 

1019 

1017 

1015 

1018 

1017 

1014 

1016 

1017 

1018 

1017 

1968 

1020 

1016 

1020 

1018 

101* 

1015 

1019 

1017 

1014 

1014 

1017 

10«0 

1017 

1969 

1018 

1016 

1016 

1013 

1014 

1012 

1016 

1014 

1013 

1012 

1016 

1017 

1015 

1970 

101* 

1020 

1016 

1017 

1017 

1017 

1017 

1015 

1015 

1014 

1018 

1019 

1017 

1961 

19.4 

22 

1 

24 

3 

24.7 

26.9 

28.1 

29.4 

29.4 

28.3 

26.3 

24.6 

22,5 

25.5 

1962 

21.0 

23 

2 

23 

1 

24.3 

26.3 

28.2 

30.1 

29.4 

28,4 

27.0 

22.0 

19.6 

25.2 

1963 

21.1 

20 

5 

24 

1 

24.9 

26.4 

28.6 

29,3 

29.4 

28,8 

25.8 

23.3 

19.3 

25.1 

1964 

20.5 

19 

8 

24 

4 

23.9 

26.9 

28.3 

29,2 

29.4 

28,7 

25,7 

25.0 

23.3 

25.6 

1965 

21.8 

24 

0 

24 

8 

26.8 

27.5 

28.9 

29,6 

29.5 

28,4 

26.8 

24.8 

22.2 

26.3 

1966 

20.6 

20 

b 

21 

* 

23.9 

26.5 

26.6 

28,3 

28,9 

28.3 

26,3 

22.8 

20,9 

24.6 

1967 

22.5 

21 

9 

24 

4 

26.2 

28.2 

29.1 

30.4 

29.1 

28,8 

26.5 

23.9 

23.6 

26.2 

1968 

22.1 

20 

i 

21 

4 

25.7 

26.3 

27.6 

28,7 

28.9 

28,4 

26,3 

22.7 

20.6 

24.9 

1969 

21.2 

20 

1 

20 

5 

23.2 

27.0 

28.2 

29,6 

29.4 

28.3 

26.8 

22.6 

20.7 

25.0 

1970 

19.4 

19 

4 

22 

7 

26.1 

26.1 

28.2 

28,8 

28.5 

27,6 

26.3 

22.2 

22.4 

24.8 

MEAN 

21.0 

21 

2 

21 

2 

25.4 

26,8 

28.2 

29,3 

29.2 

28.4 

26,4 

23.4 

21.3 

25.3 

CLINO 

21.3 

21 

8 

23 

1 

25.1 

26,8 

28.2 

28,9 

29.1 

28,3 

26,4 

23.8 

21.9 

25.4 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

EPS 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

32 

33 

44 

60 

142 

14 

75 

43 

70 

3 

20 

572 

1962 

24 

23 

23 

36 

73 

33 

204 

130 

93 

29 

93 

773 

1963 

23 

% 

6 

87 

109 

41 

182 

469 

46 

136 

33 

1202 

1964 

2 

42 

22 

24 

138 

41 

•  7 

104 

132 

28 

•1 

746 

1965 

14 

113 

14 

16 

18 

62 

75 

37 

269 

164 

12 

27 

841 

1966 

102 

34 

55 

70 

347 

143 

89 

212 

181 

18 

34 

1362 

1967 

19 

13 

1 

17 

218 

64 

101 

126 

143 

35 

102 

886 

1968 

2 

HI 

6 

203 

238 

97 

121 

175 

173 

100 

3 

1319 

1969 

98 

22 

79 

77 

253 

106 

57 

259 

548 

46 

20 

1599 

1970 

209 

56 

3 

67 

50 

297 

102 

136 

204 

4 

9 

1190 

MEAN 

52.5 

a 

35 

3 

25.5 

63.9 

163.0 

91.1 

107.5 

192,3 

175,4 

43.1 

43.6 

1049.0 

CLIND 

38 

44 

64 

70 

102 

106 

108 

166 

149 

71 

43 

1012 

218 
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STATION  PRESSURE  M» 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


95S 
955 
954 
954 
953 


FES 

953 

948 
952 
953 

950 


952  951 

954  9** 

954  951 

948  947 

954  953 


MAR 

946 
948 
948 
948 
948 

949 
947 
949 
950 
948 


APR 

946 
9*7 
947 
946 
9*7 

946 
946 
948 
946 
947 


MA* 

944 
944 
945 
94» 
944 

944 
946 
943 
944 
946 


JUN 

943 
943 
943 
944 
942 

943 
943 
943 

941 
944 


JUL 

944 
945 
943 
945 
945 

944 
946 
946 
945 
945 


AUG 

947 
945 
946 
945 
944 


SEP 

945 

'45 
947 
945 
945 


OCT 

948 
948 
949 
949 
950 


944  945  950 
946  946  950 
946  945  948 
943  9»5  947 

945  946  949 


NOV 

931 
951 
951 
931 
930 

951 

950 
931 
934 
932 


DEC 

953 
933 

956 
931 
930 

952 
931 
932 
952 
952 


TEMPERATURE  Ogr,  C 
YEAR    JAN     Ffl 


APR 


MAY 


OCT 


DEC 


MEAN 

948 
948 
948 
948 
947 

948 

948 
948 
947 
948 


MEAN    953.3   951.2   948,1   946.6   944.5   942.9   944,8   945.1   945,4   948,8   931.2   952,4    947.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1019 

1011 

10U 

1008 

1007 

1008 

1011 

1009 

1013 

1017 

1020 

1013 

1962 

1022 

1014 

1014 

1012 

1009 

1007 

1009 

1010 

1010 

1014 

1018 

1022 

1013 

1963 

1021 

1019 

1014 

1013 

1010 

1007 

1008 

10U 

1012 

1015 

1018 

1024 

1014 

1964 

1022 

1020 

1015 

1012 

1011 

1008 

1009 

1010 

1010 

1014 

1018 

1018 

1014 

1963 

1020 

1017 

1014 

1013 

1009 

1007 

1010 

1009 

1010 

1016 

1016 

1017 

1013 

1966 

1020 

1018 

1015 

10U 

1009 

1007 

1008 

1008 

1010 

1013 

1017 

1019 

1013 

1967 

1021 

1021 

1013 

1012 

1012 

1007 

1010 

1011 

1011 

1016 

1017 

1019 

1014 

1968 

1021 

1018 

1016 

1014 

1008 

1008 

1011 

1011 

1010 

1014 

1018 

1020 

1014 

1969 

1015 

1014 

1016 

1012 

1009 

1006 

1009 

1007 

mio 

1013 

1021 

1019 

1013 

1970 

1021 

1020 

1014 

1013 

1012 

1008 

1010 

1010 

mil 

1013 

1018 

1019 

1014 

MEAN 

1020.6 

1018.0 

1014,2 

1012.3 

1009.7 

1007.2 

1009,2 

1009.8 

mio.3 

1014.5 

1017.8 

1019.7 

1013.6 

CLINO 

1019.2 

1016.6 

1013,0 

1010.2 

10Q8.1 

1006.4 

1008,0 

1008,3 

1008,6 

1012,5 

1017.8 

1019,5 

1012.4 

1961 

7.3 

10 

6 

13.* 

18.4 

22.7 

30.6 

32.8 

30.9 

24.2 

17,8 

10.2 

3.8 

18.7 

1962 

6.8 

9 

9 

10,7 

21.3 

21.4 

27.9 

31.3 

32.1 

27.4 

20.4 

14.1 

7.7 

19.3 

1963 

5.1 

13 

2 

12.2 

14.7 

24.4 

23.9 

32.4 

31. 1 

26.9 

21.2 

12.8 

T.O 

18.9 

1964 

5.6 

7 

6 

11.3 

16.6 

21.6 

27.2 

32.6 

30.9 

2S.« 

22.2 

10.0 

7.4 

18.2 

1965 

8.4 

9 

7 

11.8 

16.2 

20.9 

25.6 

31.3 

31.1 

23.8 

21,0 

13.3 

7.2 

18.4 

1966 

5.9 

7 

7 

14.4 

19.1 
13.4 

23.3 

28.8 

31.8 

32.0 

26,7 

19.2 

13.0 

7.8 

19.3 

1967 

7.4 

10 

3 

1».2 

22.5 

26.4 

33.2 

32.4 

26,7 

20.6 

13.7 

5.3 

18.9 

1968 

6.8 

IJ 

2 

14.2 

16.7 

21.1 

28.9 

31.7 

28.6 

26,3 

19,4 

12.5 

4.9 

18.9 

1969 

8.6 

7 

9 

11.7 

18,0 

24,9 

27.4 

32,1 

33.4 

28.1 

17.1 

11.9 

7,7 

19.1 

1970 

6.7 

11 

4 

12.7 

14.8 

2».l 

28.6 

32,8 

»1.6 

23,1 

17.7 

12.8 

6.9 

18.8 

MEAN 

6.9 

10 

2 

12.* 

16.9 

23.1 

27.7 

32,2 

Si. 4 

26.1 

19.7 

12.4 

6.8 

18.9 

CLINO 

6.4 

9 

1 

12,9 

18.3 

23.2 

28.6 

32,3 

30.9 

26.9 

19,5 

11.7 

T.3 

18.9 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

□  CT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

0 

13 

1 

T 

T 

13 

20 

7 

3 

12 

82 

1962 

10 

0 

2 

0 

T 

T 

11 

T 

6 

37 

1963 

8 

3 

T 

0 

11 

40 

15 

8 

0 

98 

1964 

1 

1 

1 

6 

1 

T 

16 

T 

29 

1965 

11 

19 

62 

10 

7 

10 

T 

56 

23 

201 

1966 

2 

0 

T 

8 

2 

2 

8 

12 

48 

1967 

12 

0 

2 

5 

21 

3 

10 

26 

0 

39 

21 

141 

1968 

0 

6 

3 

T 

3 

1 

0 

T 

1 

2 

30 

1969 

40 

24 

14 

T 

24 

2 

8 

2 

7 

2 

T 

129 

1970 

0 

?2 

1 

0 

13 

45 

0 

1 

10 

4 

110 

MEAN 

6.6 

8 

4 

7.1 

7.3 

4.2 

4.9 

5,9 

10. 8 

8.5 

4,3 

14.3 

8,2 

90.5 

CLINO 

13 

11 

6 

2 

13 

12 

9 

3 

8 

10 

99 

NORTH  AMERICA  219 

LEWISBURG  UNITED  STATES  WMO         35  27N   8*  *8W   2*0  M 

NOTES  ON  PAGE  164 


TEMPERATURE  Deft  r 


YEAR 

JAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

•  4 

1.9 

■   .4 

1.8 

4.0 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-   .4 
3.7 
1.1 
1.7 

•   .9 

MEAN 
CI  I  MO 

1.3 
4.3 

APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


4 

U. J 

12.3 

17.3 

22.1 

24,7 

24.4 

22.2 

15.1 

9.9 

5.3 

14.4 

3 

6,7 

12.4 

23.1 

23.4 

24,9 

24.6 

21.1 

16.6 

7.8 

2.1 

14.4 

2 

11.2 

is.; 

18.3 

23.5 

24,3 

24.4 

20,5 

17.5 

9.6 

-  1.3 

13.6 

2 

7.7 

15.7 

20,0 

2*.l 

24,7 

24.1 

21,7 

13.3 

11.0 

5.2 

14.3 

8 

'.' 

16.1 

20,9 

22.8 

24,5 

24.2 

22.1 

13.9 

10.3 

5.1 

14.3 

1 

8.2 

14.2 

17.7 

22.0 

26.1 

23.6 

20.4 

12.7 

9.6 

3.2 

13.5 

2 

11.8 

16.5 

17.4 

22.9 

22.7 

21.8 

18,3 

13,7 

6.3 

6.6 

13.7 

8 

7,8 

14.6 

18.1 

23.2 

25,1 

25.5 

19.6 

14,3 

9.0 

2.6 

13.3 

6 

4,3 

14.4 

18.4 

23.6 

26,4 

23.7 

19.7 

14.2 

7.1 

2.4 

13.3 

9 

7.2 

15.1 

19. J 

22.1 

24,1 

25.4 

23.9 

14.7 

7.1 

6,3 

13.9 

3 

8,2 

14.7 

19.1 

23.0 

24,8 

24.2 

21.0 

14.6 

8.8 

3.8 

13.9 

6 

9,2 

14.8 

19.6 

24.2 

25,9 

25.6 

22.1 

15,8 

B.9 

5.1 

15.1 

PRECIPITATION  mm 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

74 

196 

260 

71 

120 

170 

118 

62 

39 

31 

105 

226 

1432 

1962 

213 

2*2 

123 

157 

33 

138 

150 

36 

97 

59 

145 

54 

1467 

1963 

36 

»2 

203 

87 

107 

67 

220 

160 

33 

T 

85 

59 

1149 

1964 

122 

12* 

176 

2*2 

139 

44 

1*8 

177 

76 

133 

117 

107 

1605 

1963 

81 

89 

212 

203 

88 

186 

158 

37 

103 

51 

82 

23 

1313 

1966 

93 

96 

42 

95 

146 

71 

106 

152 

51 

85 

80 

193 

1214 

1967 

41 

60 

102 

86 

30' 

123 

217 

149 

39 

70 

82 

153 

14*9 

1968 

129 

31 

157 

123 

201 

20 

87 

98 

110 

93 

65 

102 

1216 

1969 

110 

123 

84 

l»l 

no 

68 

153 

64 

73 

122 

73 

217 

1388 

1970 

51 

90 

124 

202 

142 

116 

73 

34 

71 

142 

50 

91 

1206 

MEAM 

95.0 

112.3 

148,3 

1*5.7 

139.1 

100.5 

143,2 

98.9 

71,2 

78,6 

88.4 

122.7 

1343.9 

CLlNQ 

147 

150 

143 

Hi 

94 

91 

114 

77 

85 

67 

105 

119 

1305 

220  WORLD  WEATHER  RECORDS 

LITTLE  ROCK  UNITED  STATES  WMO  72340   3*  **N   92  1*W    85  M 

NOTES  ON  PAGE  164 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A>>R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1011 

1003 

1001 

1001 

100* 

1003 

100* 

1005 

1005 

1008 

1007 

1007 

1005 

1962 

1010 

100* 

100* 

1005 

100* 

1002 

1003 

1003 

100* 

100J 

1008 

1009 

1003 

1963 

1009 

1007 

100* 

1003 

1005 

1002 

1003 

1003 

1005 

1007 

1006 

1011 

1005 

196* 

1006 

100* 

1003 

1002 

100* 

1003 

1003 

1003 

1005 

1008 

1008 

1007 

1005 

196S 

1007 

1006 

1003 

1003 

100* 

1003 

1003 

1003 

1003 

1006 

1006 

1008 

1005 

1966 

1010 

1008 

1006 

1002 

100* 

1005 

1002 

100* 

1O02 

1006 

1008 

1007 

1005 

1967 

1008 

1008 

1006 

loo* 

1003 

1003 

1005 

1005 

1005 

ioo* 

1007 

1006 

1005 

1968 

1011 

1008 

1006 

1003 

1001 

1001 

1006 

1005 

100* 

1005 

1005 

1007 

1005 

1969 

1007 

1006 

100* 

1002 

1002 

1000 

1002 

1002 

100* 

1003 

1007 

100J 

100* 

1970 

1009 

1009 

1003 

1001 

10Q5 

1002 

100* 

1002 

100* 

100* 

1006 

10O6 

1005 

MEAN   1008. B  1006.5  100*. 3  1002.6  1003.6  1002.*  1003,5  1003.5  100*. I  1005.8  1006.8  1007.3   100*. 9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  102*  1018  101*  10U  1017  1016  1017  1018  1017  1021  1020  1020  1018 

1962  10?*  1017  1017  1018  1016  1013  1016  1015  1017  1017  1021  10*3  1018 

1963  1022  1021  1017  1013  1018  101*  1016  1016  1018  1020  1019  1025  1018 
196*  1019  1017  1016  1013  1017  1013  1015  1015  1">17  1021  1021  1020  1017 

1965  1020    1019    1018    lOlS    1016    1016    1016    1015    1016    1019    1019    1021     1018 

1966  1023  1021  1019  1015  1016  1017  1015  1016  1013  1019  1021  1021  1018 

1967  1021  1021  1019  1017  1013  1015  1017  1018  KU7  1017  1020  1019  1018 

1968  1025  10?2  1020  1016  101*  101*  1018  1018  101*  1017  1018  1020  1018 

1969  1020  1019  101*  1015  1015  1012  101*  1015  1*17  1018  1020  1018  1017 

1970  1022  1022  1016  1013  1018  1013  1017  101*  1017  1017  1019  1019  1017 

MEAN   1022.0  1019.7  1017,*  1015.3  1016,2  101*. 9  1016,1  1016.0  1016.7  1018,6  1019.8  102Q.6   1017.8 
CLINO   1020.9  1019.5  1016,6  1015.*  101*. 9  101*. 2  1015,5  1015.*  1016,*  1018.3  1020.3  10*0.8   1017.* 

TEMPERATURE  D£G  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


2 

8.7 

1».S 

15.8 

19,9 

2*. 3 

27,1 

26.0 

23,5 

IT,* 

10.6 

5,* 

16.2 

9 

9.6 

9.7 

15.3 

2*.l 

25.* 

27.7 

28.2 

22,9 

19,1 

10.* 

9.* 

16.7 

I 

*>1 

1*.» 

17.9 

21.9 

26.9 

27,5 

27.3 

23,7 

21.2 

11.8 

.8 

16.5 

9 

3.3 

11. » 

18.2 

22.* 

27.0 

28,* 

26.3 

23.2 

13.6 

12.2 

6.6 

16.8 

fi 

6.2 

6.9 

18.8 

22.6 

25.7 

28,3 

27.6 

23.5 

16.4 

13.6 

8.2 

17.1 

9 

6*  1 

12,6 

16.9 

20,2 

25.6 

29,0 

25.5 

22.2 

13.1 

12.7 

6.2 

16.2 

* 

♦  .7 

1*.9 

19.) 

20. » 

26.* 

25,3 

2*. 2 

20,6 

16,1 

9.5 

5.9 

16.1 

2 

3.3 

10,* 

16.1 

19,8 

25.* 

25,* 

27.* 

21.5 

17.2 

10.7 

3.7 

15.5 

* 

6.1 

T,» 

16.6 

21.1 

25.3 

29,3 

26.1 

22.7 

16.9 

9.7 

*.8 

16.0 

1 

3.6 

9,0 

17.3 

22.2 

23.9 

26,6 

27.3 

23.6 

16.* 

10.2 

B.* 

16.* 

7 

6.0 

11.0 

17.2 

21.5 

25.8 

27,3 

26.6 

22,9 

1T.1 

11.1 

9.7 

16.3 

8 

6.9 

11,0 

16.9 

21.* 

26.1 

27,7 

27.* 

23.5 

17,3 

9.7 

5.5 

16.5 

1961 

19 

"3 

209 

86 

1** 

38 

67 

80 

*1 

22 

135 

182 

1132 

1962 

17* 

1*1 

131 

7* 

99 

199 

79 

61 

97 

90 

*3 

*2 

1192 

1963 

22 

69 

97 

8* 

33 

32 

1*1 

16 

*6 

3 

11* 

69 

720 

196* 

25 

73 

209 

281 

36 

a 

96 

9* 

139 

9 

9* 

HI 

1175 

1963 

113 

1*6 

92 

30 

138 

63 

6* 

32 

193 

5 

39 

32 

989 

1966 

77 

128 

19 

1*5 

37 

18 

90 

367 

36 

50 

78 

107 

1212 

1967 

5* 

59 

79 

193 

221 

77 

109 

** 

159 

126 

** 

126 

1291 

1968 

121 

27 

1*1 

123 

32* 

172 

152 

7 

152 

71 

135 

116 

15*1 

1969 

205 

61 

93 

109 

91 

76 

86 

69 

59 

91 

100 

206 

12*6 

1970 

27 

116 

12* 

203 

18 

58 

77 

35 

72 

195 

53 

98 

1096 

MEAN 

83.7 

95.5 

119.0 

136.8 

112.1 

70.1 

96.1 

8*. 5 

99,6 

66,2 

85.5 

110.3 

1159 

CLINO 

133 

110 

122 

123 

13* 

92 

it    . 

72 

82 

73 

105 

10* 

1237 

NORTH  AMERICA 


221 


LOGAN 
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UNITEB  STATES 


41  45N  111  49W  1*58  M 


TEMPERATURE  Oe'S  C 


YEAR 

l«61 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


-  2.2 

-  7.4 

-  6.4 

-  7.S 

-  1.7 

-  3.4 


1.1 
1.3 


F<=8 


4.0   -  1.1 
4.6   -  1.9 


PRECIPITATION  MM 


FPB 


4,4 

1.8 
4.1 

l.T 
,* 

2.9 
3,6 
4,6 
1.3 

4.4 

2,3 


1961 

1 

37 

63 

1962 

29 

77 

55 

1963 

30 

*7 

42 

1964 

37 

IS 

46 

1965 

50 

39 

3 

1966 

11 

29 

32 

1967 

41 

19 

84 

1968 

34 

68 

70 

1969 

64 

76 

7 

1970 

49 

?4 

3? 

MEAN 

36.6 

42.1 

43 

LINO 

42 

35 

46 

A.PR 

8.6 
H.l 
6.6 
7.1 
8.7 

7.8 
5.7 
4.6 
8.7 
4.6 

7.4 
10.* 


A«»R 


MAY 

1«.3 
H.4 
15.3 
1»,2 
U.6 

1*.9 
12.1 
12.4 
1",2 
12.6 

U.6 
H.7 


MAY 

17 
63 

30 
66 
45 

28 
50 
33 

4 
39 

39,7 
47 


JUN 

21.2 
18.2 

16.4 
IS. 9 
16.7 

17.7 
15.9 
17.1 
16.1 
18.8 

17.4 
17.9 


15 
22 

53 

114 

50 

10 
90 
82 
89 
33 

55.8 
32 


JUL 

24,1 
21.6 
23.0 
23,4 
21.4 

24,2 

22,8 
22.7 
22,2 
22,3 

22.8 
23,1 


AUG 

23.2 
21.2 
23.1 

20.9 
20.1 

21.6 
23.3 
18.9 
23.6 
23.7 

22.0 
22.2 


SEP 

14.1 
17.6 
18,6 
16.1 
12.4 

16,8 
17.7 
15.0 
18,6 
13,8 

16.1 
17,2 


SEP 

52 

7 

53 

3 

73 


OEC 


27.6 
23 


6,9 
12,2 

13.4 
11.4 
12.3 

9.1 
9.9 
9.8 
6,2 
7.3 

10.1 

10,7 


1.7 
4.7 
2.4 
2.5 
5.5 

4.8 
4.2 
1.7 
3.4 
3.9 

3.5 
2.3 


33 

16 

46 

6 

90 

45.5 

40 


2.1 
1.6 
5.3 
.7 
5.3 

3.1 
3.8 
2.6 
•  6 
1.0 

1.2 

1.9 


DEC 

40 
12 
28 
»3 

40 

43 

60 
34 
32 

71 

45.3 
39 


9.8 
9.3 
9.6 


8.1 
9.1 
9.0 

8.9 
9.3 


TOTAL 

375 
383 

301 
464 
303 

269 
596 

570 
428 
531 

438.3 
423 


222  WORLD  WEATHER  RECORDS 

LOS  ANGELES  UNITED  STATES  WHO  T229T   33  56N  U«  24W    34  M 

NOTES  ON  PAGE  164 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1016 

1016 

1012 

1012 

1013 

1010 

1010 

1011 

1009 

1011 

1013 

1014 

1012 

1962 

1016 

10U 

1014 

1013 

1012 

1010 

1012 

1010 

1009 

1012 

1014 

1016 

1013 

1963 

1016 

tots 

1014 

1014 

1012 

1010 

1009 

1010 

1008 

1012 

1013 

1016 

1012 

196* 

1016 

1013 

1013 

1013 

1013 

1010 

1009 

1010 

nio 

1012 

1015 

1015 

1013 

1965 

1015 

ion 

1013 

ion 

1010 

1010 

1011 

100$ 

1009 

1011 

1012 

1012 

1011 

1966 

1014 

ion 

1013 

ion 

10U 

1009 

1009 

1009 

1009 

1011 

1014 

101) 

1011 

196T 

1016 

1013 

1014 

1014 

1012 

1009 

1010 

1009 

1008 

1011 

1012 

1013 

1012 

1968 

1015 

ion 

1013 

1013 

1011 

1010 

1011 

1011 

mo9 

ion 

1013 

1015 

1012 

1969 

1012 

1011 

1014 

1012 

1010 

1008 

1009 

1006 

1008 

1009 

1013 

1014 

1011 

1970 

1017 

1014 

1011 

1012 

1012 

1009 

100"» 

1008 

1008 

1011 

1014 

1014 

1012 

MEAN   1015.3  1014.2  1013,1  1012.3  1011.6  1009.3  1009,9  1009.2  1008,7  1011,1  1013.3  1014,2   1011.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     «EP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

1019 
1020 
1020 
1020 
1019 

1020 
1017 
1019 
TUtS 
1017 

1016 
1018 
1018 
1017 
1016 

10l6 
1016 
1018 
1016 
1015 

1016 
1016 
1016 
1016 
101* 

1014 
1014 
1013 
1014 
1C1* 

1014 
1015 
1013 
1013 
1014 

1015 
1014 
1014 
1013 
1012 

1013 
1013 
1011 
1"13 
1013 

1015 
1016 
1016 
1015 
1015 

1017 
1016 
1017 
1018 
1016 

1018 
1020 
1020 
1019 
1015 

1016 
1016 
1016 
1016 
1015 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 

1018 
1019 
1019 
1015 
1020 

1017 
1019 
1017 
1015 
1018 

1017 
1017 
1017 
1018 
1019 

1014 
1017 
1016 
1013 
1016 

1014 
1016 
1014 
1013 
1015 

1013 
1013 
1013 
1012 
1013 

1013 
1014 
1014 
1013 
1013 

1012 
1013 
1014 
1009 
1012 

1012 
1012 
1012 
1012 
1012 

1015 
1015 
101* 
1013 
1015 

1017 
1015 
1017 
1016 
1017 

1017 
1017 
1018 
1017 
1018 

1013 
1016 
1015 
101* 
1015 

MEAN 

1018.9 

1017.7 

1016,9 

1015.9 

1015,0 

1013.3 

1013,6 

1012.8 

1012,3 

101*. 9 

1016.8 

1017.9 

1015.5 

TEMPERATURE  0| 

■15  C 

YEAR 

JAN 

FPB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

16.7 
14,2 
13.1 
13.7 

14,6 

16.1 
12.1 
17.1 

15.0 
14.4 

13,6 
12.9 
14,6 
14.8 
13. 0 

17.8 
17.9 
15.3 
15.8 
16.3 

17.4 
17.2 
17.8 
1*.3 
17.4 

20.4 
19.1 
19.1 
18.2 

17.8 

23.4 
21.2 
22.3 
22.1 
21.2 

23.3 
23.* 
23.2 
23.0 
24.2 

21.7 
21.6 
23.2 
21.2 

20,9 

19,9 
18,7 
20,6 
21.* 
22.8 

15.7 
15.9 
16.8 
15.* 
16.7 

13.8 

l*.l 

13.9 
13.6 
13.8 

18.5 
17.* 
18.* 
17.6 
17,9 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

13.2 
15.1 
14.7 
14.6 
14.2 

11.4 
17.2 

17.7 
12.7 
16.3 

16.3 
16,1 
17.2 
1».* 
16.2 

18.0 
13.4 
17.8 
17.7 
16.1 

18.1 

19.6 
le,6 
19.2 
19.7 

21.2 

19.1 
20.7 
19.6 
21.1 

23,6 

24.3 
23.7 
23.2 
24,1 

24.8 
26.2 
23.* 
25.0 
2*. 6 

23,0 
2*,0 
23,0 
22.1 
23.6 

21.8 
22.5 

20,7 
19,6 
20,2 

17.6 
19.2 
17.4 
18.4 
17.4 

13.9 

11.1 
1).* 
13.1 

14.0 

18.9 
19.2 
19.0 
18.6 
19.0 

MEAN 
CLINO 

14,4 
13.2 

IS. 2 
13.9 

1».* 
13.2 

16.6 
16.6 

18.2 
18.2 

19.6 
20.0 

22.9 
22,8 

24.1 
22.8 

22,6 
22,2 

20,8 
19.7 

17.1 
17.1 

14.3 
14.6 

IB. 4 
18.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC 


1961 

33 

4 

14 

7 

1962 

65 

2«4 

28 

T 

1963 

13 

73 

71 

*9 

196* 

36 

T 

49 

8 

1965 

21 

6 

63 

153 

1966 

2* 

38 

13 

0 

1967 

151 

3 

64 

96 

1968 

23 

12 

85 

12 

1969 

379 

204 

38 

16 

1970 

*0 

66 

60 

0 

MEAN 

78.3 

70.0 

48,1 

3*. 1 

CLINO 

78 

85 

57 

30 

1 

1 

T 

51 

»T 

148 

0 

0 

3 

T 

T 

391 

1 

33 

1* 

35 

T 

313 

0 

0 

8 

** 

92 

201 

0 

*6 

0 

246 

166 

681 

T 

8 

2 

103 

134 

328 

T 

26 

0 

220 

♦2 

602 

3 

I 

1* 

9 

33 

192 

0 

T 

0 

28 

2 

669 

0 

0 

0 

128 

123 

♦20 

.9 

11.5 

6.1 

88,4 

97.1 

394.5 

1 

6 

10 

27 

T» 

373 

NORTH  AMERICA 
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UNITEB  STATES 


WMO  72*10   S7  20N   79  12W   296  M 


STATION  PRESSURE  M» 


AfR 


D8C 


1»61 

994 

994 

991 

987 

993 

992 

993 

995 

995 

994 

995 

994 

993 

1962 

996 

993 

990 

992 

993 

993 

991 

993 

993 

992 

994 

993 

993 

1963 

994 

992 

992 

989 

99* 

991 

991 

991 

994 

996 

991 

994 

992 

1964 

992 

9*7 

991 

994 

993 

992 

992 

992 

995 

994 

995 

996 

993 

196S 

992 

993 

991 

991 

993 

994 

992 

992 

996 

993 

994 

994 

993 

1966 

993 

996 

993 

993 

992 

994 

991 

992 

990 

993 

996 

99J 

993 

1967 

994 

992 

996 

993 

991 

994 

992 

994 

994 

995 

993 

995 

994 

1968 

999 

989 

99? 

993 

990 

991 

995 

994 

995 

994 

990 

993 

993 

1969 

996 

99i 

989 

992 

993 

990 

991 

993 

994 

996 

992 

989 

992 

1970 

993 

994 

991 

991 

996 

992 

993 

992 

994 

997 

992 

992 

993 

MEAN    994. ^   992.1   991.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


991.5   992.8   992.3   992.1   992.8   994.0   994,4   993.2   99J.5    992.9 


ARR 


SE» 


DEC 


1961 

1020 

1020 

1016 

1012 

1018 

1017 
1017 

1017 

1020 

1020 

1019 

1020 

101? 
1019 

1018 

1962 

1021 

1018 

1015 

1017 

1018 

1016 

1017 

1018 

1017 

1019 

1016 

1963 

1020 

1017 

1017 

1014 

101a 

1015 

1016 

1016 

1019 

1021 

1016 

1020 

1017 

1964 

1017 

1012 

1016 

1019 

1017 

1016 

1016 

1016 

1019 

1019 

1020 

1021 

1017 

1965 

1018 

1018 

1016 

1016 

101* 

1018 

1016 

1016 

1021 

101« 

1019 

1019 

1016 

1966 

1018 

1021 

1018 

101a 

1016 

1018 

1015 

1017 

1014 

1018 

1021 

1020 

1018 

1967 

1019 

1018 

1021 

1018 

1015 

1018 

1017 

1018 

1019 

1020 

1018 

1020 

1018 

1968 

1024 

1014 

1017 

1018 

101S 

1015 

1020 

1019 

1019 

1018 

1015 

1016 

1018 

1969 

1022 

1016 

1014 

1016 

1017 

1014 

1016 

1017 

1019 

1021 

1018 

ion 

1017 

1970 

1018 

1019 

1016 

1016 

1020 

1017 

1017 

1016 

1019 

1022 

1017 

1016 

1018 

MEAN   1019.7  1017.3  1016.6  1016.4  1017,2  1016.5  1016,6  1017.2  1018,7  1019.3  1018.3  1018,8   1017.7 


TEMPERATURE  0E6  C 
YEAR    JAN     FEB 


1961 
1962 

1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLlNO 


.7 
2.7 


1.0 
3.1 


4.7 


2.2 
2.2 


MA» 

9.6 
5.9 

10.0 
7.7 
6,3 

8,3 

7,8 
',9 
4,8 
».l 

7,* 
7,5 


A»R 

10, 
12. 
15. 
13. 
12. 

11. 
14. 
13. 
13. 
13. 

13.0 
13.  * 


MAY 

16.2 
20.4 
17.7 
18.9 
20.4 

17.8 
14,8 
16.7 
l6.6 
18.  8 

18.0 
18.5 


JUN 

21.5 
21.7 
22.1 
23.1 

20.8 

22.1 

21.7 
22.3 

22.  4 
22. B 

22.1 
22.8 


JUL 

24.1 
22.6 
23.8 
23.6 
23.3 

25.5 
22.7 

24.4 
24.6 

24.2 

23.9 

24,6 


AUG 

23.8 
23.0 
23.4 
22.4 
23.3 

23.1 
22.3 

25.0 
22.7 
23.1 

23.2 

23.8 


SEP 

21.8 
18,3 
19.3 
18,9 
20.6 

19.3 

17.3 
20.0 
16,8 
22,8 

19.7 
20,4 


OCT 

14.7 
15.3 
16.2 
11.5 
12.6 

13,0 
12.4 
14,3 
13.3 
19.6 

13.9 
14.6 


NOV 

9.8 
7.3 
9.7 
10.1 
8.5 

9.0 
5.5 

8.6 

6.9 
6.4 

8.4 
8.3 


DEC 


3.1 
1,0 
,9 
4,9 
5.3 

3.1 
4.8 
1,1 

1,1 
4.1 

2.8 
3.6 


MEAN 

13.3 

12.7 
13.1 
13.3 
13.0 

12.9 
12.5 

13.0 
12.5 
13.3 

13.0 
13.7 


PRECIPITATION  MM 


DEC 


1961 

27 

133 

105 

69 

76 

155 

58 

105 

103 

116 

62 

124 

1135 

1962 

89 

73 

131 

62 

42 

125 

131 

61 

62 

36 

126 

65 

1005 

1963 

49 

47 

116 

29 

47 

33 

44 

24 

97 

20 

130 

36 

674 

1964 

122 

113 

51 

54 

42 

17 

154 

51 

12 

52 

78 

69 

655 

1965 

55 

83 

110 

36 

56 

52 

46 

73 

59 

112 

25 

8 

717 

1966 

92 

115 

I* 

43 

80 

35 

75 

66 

158 

119 

67 

•1 

950 

1967 

55 

54 

66 

37 

94 

65 

137 

286 

30 

46 

33 

131 

1054 

1968 

60 

16 

83 

63 

91 

38 

66 

39 

44 

93 

84 

45 

722 

1969 

58 

63 

110 

56 

60 

83 

103 

77 

58 

22 

31 

136 

859 

1970 

29 

61 

60 

72 

54 

19 

120 

92 

20 

133 

102 

74 

836 

MEAN 

63.6 

76.2 

65.1 

»2.1 

64,4 

62.2 

93.4 

87.4 

66.3 

75.1 

73.8 

81.1 

860.7 

CLlNO 

84 

67 

9? 

60 

62 

103 

107 

112 

85 

67 

66 

80 

1025 

224  WORLD  WEATHER  RECORDS 
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STATION  PRESSU»E  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     AP*     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     DCT     N0V     °EC      MEAN 


1961 

1008 

1006 

1003 

1002 

100* 

100* 

1005 

1005 

1005 

1006 

1006 

1007 

1005 

1962 

1009 

100* 

1002 

1006 

1003 

1003 

1002 

1003 

100* 

100* 

1006 

1007 

1005 

1963 

1007 

1005 

1006 

100* 

100* 

1002 

100* 

1003 

100* 

1007 

1005 

1008 

1005 

1964 

1007 

1002 

1003 

1006 

loo* 

1003 

1003 

1003 

100* 

1005 

1008 

1009 

1005 

196J 

1007 

1007 

100* 

100* 

1006 

1005 

100* 

100* 

1006 

1005 

1007 

1008 

1006 

1966 

1007 

1008 

IOC 

100* 

1003 

1005 

1003 

1004 

1002 

1005 

1009 

1008 

1005 

1967 

1008 

1007 

100« 

1007 

100* 

1003 

1005 

100* 

100* 

1006 

1006 

1006 

1006 

1968 

1010 

1003 

100' 

1005 

1002 

1002 

1006 

1005 

100* 

100* 

1005 

1007 

1005 

1969 

1008 

1006 

1003 

100* 

100* 

1001 

1003 

1003 

100* 

1005 

1006 

100* 

100* 

1970 

1008 

1008 

1002 

100* 

1006 

100* 

100* 

1002 

loos 

10O5 

1006 

1006 

1005 

MEAN 

1007.9 

1003.* 

100*, 7  100*. 6 

100*.* 

1003.2 

1003.9 

1003.6 

100*. 2 

1009.2 

1006.*  1007.0 

1005 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     HAR     APR     MAY     J  UN     JUL     AUG     SEP 


1961 

1022 

1020 

1017 

10l5 

1017 

1017 

1018 

1018 

1018 

1020 

1019 

1020 

1018 

1962 

1023 

1018 

1016 

10*0 

1018 

1016 

1015 

1016 

1017 

1017 

1019 

1021 

1018 

1963 

1021 

1  01B 

1020 

1017 

1019 

1015 

1017 

1016 

1017 

1020 

1019 

1021 

1018- 

196* 

1021 

1016 

1018 

1019 

1018 

1016 

1017 

1016 

1017 

1019 

1021 

1022 

1018 

1965 

1021 

1020 

1018 

1018 

1019 

1018 

1017 

1017 

1019 

1018 

1020 

1022 

1019 

1966 

1020 

1021 

1020 

1018 

1016 

1018 

1016 

1017 

1015 

1018 

1022 

1021 

1019 

1967 

1022 

1021 

1022 

1020 

1017 

1016 

1018 

1017 

1018 

1019 

1019 

1020 

1019 

1968 

102* 

1017 

1020 

1018 

1015 

1015 

1019 

1018 

1017 

1018 

1018 

1021 

1018 

1969 

1022 

1018 

1017 

1017 

1017 

101* 

1016 

1016 

1017 

1019 

1020 

1017 

1018 

1970 

1021 

1022 

1016 

1017 

1020 

1017 

1017 

1015 

1018 

1018 

1019 

1020 

1018 

MEAN   1021.7  1019.1  1018,*  1017.9  1017.6  1016.2  1017,0  1016.6  1017,3  1018.6  1019.6  10*0.5   1018.* 

TEMPERATURE  OS  ft  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C      MEAN 


1«61 

5.9 

12.2 

H.3 

15.  B 

21.0 

25.1 

27.5 

26.5 

24.9 

17.8 

15.4 

9.6 

18.1 

1962 

7.9 

13.9 

11.8 

17.0 

25.7 

26.2 

28,6 

27.2 

2*,0 

19,6 

11.7 

7.3 

18.* 

1963 

6.1 

7.1 

15.9 

19.6 

22.9 

26.1 

26.7 

27.8 

23.7 

18.9 

12.9 

3.2 

17.7 

196* 

1.7 

7.3 

13.8 

19.0 

22.8 

27.5 

25,8 

25.9 

23.8 

15.6 

14.3 

10.3 

17.8 

1965 

8.2 

9.* 

lt.l 

19.0 

23.9 

24.3 

26,3 

26.* 

23.8 

16.9 

13.1 

8.6 

17.7 

1966 

5.2 

•  •* 

11.9 

IB. I 

21.6 

23.8 

27,3 

26.1 

23.* 

17,7 

12.7 

8.8 

17.1 

1967 

9.0 

8-1 

15.8 

20.1 

21.* 

2*.l 

2*. a 

2*. 7 

20,4 

16,3 

10.4 

10.5 

17.1 

1968 

5.7 

4.9 

12.* 

18.2 

21.1 

25.6 

27,1 

27.* 

22.9 

17.6 

11.3 

6.6 

16.7 

1969 

6.9 

7.3 

10.2 

18.5 

21.* 

26.* 

27,8 

25.1 

22,3 

19,9 

11.8 

8.0 

17.1 

1970 

*.9 

9*2 

13.9 

19.9 

22.7 

25.* 

28.3 

27.8 

26,9 

20.9 

11.* 

11.3 

18.6 

MEAN 

6.7 

8.B 

13.3 

18.5 

22.3 

25.5 

27,0 

26.5 

23.6 

18.1 

12.5 

8,6 

17.6 

CL1N0 

9.6 

10.6 

13,8 

18.7 

23.3 

27.1 

27.7 

27.* 

2*. 7 

19,0 

13.0 

9,* 

18.7 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

i'61 

69 

l»l 

137 

1'5 

13* 

100 

33 

1*2 

33 

0 

2* 

173 

1183 

1962 

198 

8* 

2*6 

12* 

8* 

85 

45 

126 

*6 

44 

91 

53 

1226 

1963 

176 

92 

71 

107 

8* 

119 

181 

*2 

117 

0 

68 

130 

1187 

196* 

211 

1*5 

96 

21* 

90 

39 

121 

71 

37 

125 

*7 

1*6 

13*2 

1965 

39 

160 

177 

89 

41 

230 

201 

81 

101 

43 

51 

*6 

1239 

1966 

18* 

199 

128 

25 

141 

106 

81 

68 

68 

168 

56 

101 

1325 

1967 

81 

80 

38 

35 

69 

100 

141 

112 

37 

31 

59 

98 

881 

1968 

73 

35 

32 

50 

160 

*2 

113 

35 

68 

66 

96 

86 

856 

1969 

*7 

16 

98 

65 

31 

107 

92 

175 

39 

21 

26 

125 

932 

1970 

77 

71 

235 

39 

97 

55 

100 

11* 

10 

182 

21 

177 

1178 

MEAN 

115.5 

113.3 

125.8 

88.3 

99,1 

98.3 

112,8 

96.6 

55.6 

68,0 

53.9 

113.7 

1136.9 

CLINO 

86 

108 

125 

95 

8* 

85 

143 

106 

7" 

31 

62 

103 

1118 

NORTH  AMERICA  225 

MADISON  UNITED  STATES  WMO  72641   43  08N   89  20W   265  M 

NOTES  ON  PAGF  165 


STATION  PRESSURE  M* 


DEC 


1961 

984 

98] 

978 

976 

982 

979 

980 

983 

981 

981 

983 

980 

981 

1962 

982 

981 

981 

981 

980 

981 

981 

981 

983 

980 

984 

983 

982 

1963 

983 

981 

978 

979 

982 

980 

980 

982 

984 

984 

980 

98] 

981 

196* 

977 

978 

979 

977 

980 

979 

981 

979 

982 

983 

981 

982 

980 

1965 

981 

9«0 

981 

98o 

979 

982 

980 

979 

982 

981 

980 

979 

980 

1966 

986 

985 

079 

98Q 

982 

982 

981 

98l 

981 

979 

982 

982 

982 

1967 

979 

981 

983 

981 

980 

980 

981 

983 

984 

980 

980 

982 

981 

1968 

987 

9«2 

981 

978 

977 

977 

983 

982 

980 

978 

980 

979 

980 

1969 

982 

984 

981 

980 

980 

976 

980 

981 

983 

982 

980 

981 

981 

1970 

981 

9«2 

981 

976 

980 

980 

980 

981 

981 

981 

979 

980 

980 

MEAN    962.2   981-7   980.2   976.8   980.2   979.6   980.7   981.2   982,1   980.9   980.9   981, 1    980.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FfB     MAP     APR     MAY     j UN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1019 

1014 

10U 

1018 

1014 

1015 

1018 

1016 

1017 

1019 

1017 

1017 

1962 

1020 

1019 

1018 

1016 

1015 

1016 

1015 

1015 

1018 

1013 

1020 

1020 

1017 

1963 

1021 

1019 

1014 

1014 

1017 

1015 

1015 

1016 

1020 

1019 

1013 

1021 

1017 

1964 

1013 

1014 

1015 

1013 

1014 

1014 

1015 

1014 

1017 

1019 

1017 

1019 

1015 

1965 

1018 

1017 

1018 

1016 

1014 

1017 

1015 

1014 

1017 

1016 

1016 

1015 

1016 

1966 

1024 

1022 

mis 

1016 

1017 

1016 

1015 

1016 

1116 

1015 

1018 

1019 

1017 

1967 

1016 

1018 

1019 

1016 

1016 

1015 

1016 

1018 

1020 

1015 

1016 

1018 

1017 

1968 

1024 

1019 

1017 

1013 

1013 

1012 

1018 

1017 

1015 

1013 

1016 

1016 

1016 

1969 

10)9 

1021 

1017 

1013 

1015 

1011 

1014 

1015 

1019 

1018 

1016 

1017 

1016 

1970 

1018 

1019 

1017 

1012 

1016 

1014 

1015 

1015 

1016 

1017 

1016 

1016 

1016 

MEAN   1019.4  1018.7  1016,4  1014.2  1015.5  1014.4  1015,3  1015.8  1017,4  1016,4  1016.9  1017.8   1016.5 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FPb     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  6.4 

-  2 

'1 

1,0 

4.8 

12.2 

19.1 

21.1 

20.8 

16.5 

10.3 

2.0 

-  7.3 

7.5 

1962 

-10.9 

-  8. 

,3 

-  1,4 

7.2 

16.3 

19.3 

19.6 

21.0 

13.9 

11.1 

1.9 

-  6,4 

6.9 

1963 

-14.8 

-  9, 

■  9 

1.1 

8.6 

13.0 

20.9 

22.8 

19.6 

13.7 

1*.5 

4.0 

-U.3 

7.0 

1964 

-  3.9 

-  3. 

,9 

-   .7 

6.6 

17.0 

20.3 

22.8 

19.4 

13.3 

8,3 

3.7 

-  7.3 

8.3 

1965 

.  8.9 

-  7. 

.4 

-  3,9 

6.5 

13.3 

17.9 

20,2 

19.3 

1*.6 

9,6 

2.0 

-  1.2 

7.0 

1966 

•  12.2 

-  8. 

,9 

1.9 

3.6 

10,2 

19.2 

21.7 

19.0 

13.9 

8.7 

2.2 

-  4.9 

6.6 

1967 

-  5.4 

-  9. 

.6 

,7 

7.6 

10.1 

19.0 

19.5 

16.7 

14.2 

8.9 

.6 

•  1.8 

6.3 

1968 

.  6.9 

-  7. 

.2 

4.0 

8.8 

12.4 

19.0 

20,5 

20. * 

13.6 

10, A 

2.0 

-  5.2 

7.B 

1969 

-  9.6 

-  4. 

.7 

-  2.3 

8.3 

13.6 

15.3 

20.9 

21.3 

13.3 

8,0 

.6 

-  5.9 

6.7 

1970 

•  12.3 

-  6. 

6 

-   .3 

8.8 

1*.7 

19.2 

21, A 

20.3 

13.6 

10,6 

2.4 

-  5.3 

7.4 

MEAN 

-  9.3 

-  6< 

6 

.0 

7.5 

13.3 

18.9 

21,1 

19.8 

13.1 

10.0 

2.1 

-  5.9 

7.2 

CLINO 

•  6.1 

-  6. 

,9 

-  1.6 

6.9 

13.4 

18.9 

21.7 

20.8 

16,1 

9,9 

1.1 

-  3.5 

7.2 

PRECIPITATION 

»M 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

5 

?6 

87 

34 

30 

47 

93 

45 

201 

95 

100 

26 

789 

1962 

28 

33 

44 

36 

76 

53 

112 

32 

33 

43 

9 

23 

544 

1963 

19 

10 

59 

*2 

46 

207 

58 

82 

38 

16 

30 

.  17 

664 

1964 

24 

7 

54 

80 

98 

58 

109 

64 

47 

2 

49 

9 

601 

1965 

46 

19 

64 

75 

47 

59 

84 

172 

234 

43 

30 

64 

957 

1966 

27 

35 

54 

39 

109 

74 

82 

97 

13 

42 

33 

67 

672 

1967 

41 

30 

38 

63 

90 

164 

64 

69 

68 

1*0 

46 

48 

863 

1966 

14 

12 

13 

106 

51 

199 

65 

66 

113 

22 

44 

73 

78o 

1969 

57 

5 

37 

69 

88 

202 

109 

24 

34 

67 

IS 

♦2 

732 

1970 

11 

4 

30 

64 

155 

57 

61 

25 

22* 

67 

27 

54 

779 

MEAN 

27.2 

I81 

3 

48,2 

61,0 

79.0 

112.0 

83.7 

69.6 

102.5 

33.7 

*2.6 

♦2.3 

740.1 

CLINO 

36 

29 

47 

63 

85 

100 

91 

86 

84 

36 

34 

33 

766 
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TEMPERATURE  Ogr.  C 
YEAR    JAN     FFI 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

.  8,9 

-  4.0 

- 

■  ■ 

3.1 

8,9 

13.5 

18,4 

19.7 

15,4 

9.4 

2.0 

- 

5.3 

6.1 

1962 

•  9.9 

-  9.7 

- 

2,0 

3.4 

12.2 

14.2 

17,2 

17.8 

12.6 

9.3 

2.4 

- 

3.7 

5.2 

1963 

-12.7 

-11.3 

- 

?.* 

3.1 

10.  3 

16.3 

20.3 

17.7 

14,0 

14.9 

4.1 

. 

7,3 

5.8 

1964 

-  3.7 

-  4.7 

- 

3,7 

4.9 

13.6 

14.9 

19,8 

16,8 

13.3 

8,6 

2.5 

- 

6,1 

6.4 

1965 

-  9,n 

-  9.0 

- 

4,8 

3.4 

12.3 

15.6 

17,3 

17.0 

11.7 

6,6 

1.1 

- 

1.7 

5.2 

1966 

-  9.2 

•  6.1 

m 

,2 

3.2 

8.4 

17.2 

21,1 

17.8 

14,7 

8,1 

.5 

. 

4.5 

5.9 

1967 

-  6.4 

-10.5 

m 

2.1 

4.0 

7.7 

15.8 

18.1 

17.6 

15. n 

7.3 

-   .6 

- 

4,1 

5.2 

1968 

-  7,9 

-  8.8 

,9 

5.7 

9.2 

13.6 

18,9 

17.9 

15.7 

10.3 

1.7 

- 

4,4 

6.1 

1969 

.  5.9 

-  5.2 

- 

3,6 

3.4 

11.1 

13.0 

18,5 

21.6 

15.2 

6.9 

1.4 

- 

1.6 

6.2 

1970 

■  9.5 

•  8.1 

" 

1,8 

4.6 

0.3 

16.0 

20.4 

19.9 

14.9 

10.4 

1.8 

- 

4.3 

5.9 

MEAN 

•  8.3 

-  7.7 

„ 

2,3 

4.3 

10.2 

15.2 

19,0 

18.4 

14.3 

9,4 

1.7 

. 

4.7 

5.8 

CI  I  NO 

-  6,9 

-  6.8 

» 

2,9 

4,1 

9.9 

15.6 

19.3 

18.8 

14.3 

8.9 

1.0 

- 

4.4 

5.9 

PRECIPITATION  "M 


FEB 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

25 

48 

75 

73 

60 

78 

3<> 

23 

123 

46 

39 

54 

702 

1962 

35 

63 

34 

S3 

35 

55 

36 

86 

11" 

49 

29 

63 

660 

1963 

32 

23 

38 

61 

44 

101 

64 

44 

56 

21 

68 

60 

614 

1964 

33 

36 

44 

74 

80 

64 

73 

128 

99 

45 

67 

54 

799 

1963 

29 

41 

44 

36 

92 

38 

53 

77 

108 

57 

89 

51 

715 

1966 

34 

IB 

113 

40 

28 

62 

46 

99 

79 

81 

92 

71 

763 

1967 

69 

3* 

34 

78 

41 

93 

37 

71 

30 

140 

43 

19 

689 

1968 

31 

78 

19 

79 

73 

180 

46 

62 

183 

63 

43 

101 

938 

1969 

61 

!>0 

46 

63 

56 

70 

38 

13 

82 

132 

47 

54 

682 

1970 

48 

30 

30 

39 

123 

37 

136 

24 

139 

58 

68 

44 

776 

MEAN 

39.7 

39.1 

47,7 

'8.0 

65.2 

77.8 

56,3 

62.9 

101.7 

69,4 

60,5 

57,3 

735.8 

CLINQ 

48 

42 

49 

69 

75 

88 

81 

77 

83 

59 

83 

49 

803 
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STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAl 

1961 

1009 

100J 

looo 

1000 

100» 

1002 

1003 

1004 

1003 

1006 

1003 

1005 

1004 

1962 

1008 

1002 

1002 

1004 

1003 

1001 

1002 

1002 

1003 

1003 

1006 

1008 

1004 

1963 

1007 

1006 

1003 

1002 

100* 

1001 

1002 

1002 

1003 

1006 

1005 

1009 

1004 

196* 

1005 

1002 

1002 

1001 

1003 

1002 

1001 

1001 

1003 

1006 

1006 

1006 

1003 

1965 

1006 

1005 

100* 

1002 

1003 

1002 

1002 

1002 

1003 

100S 

1003 

1007 

1004 

1966 

1008 

1006 

1003 

1001 

1003 

1004 

1001 

1002 

1001 

1005 

1007 

1006 

1004 

1967 

1007 

1007 

1003 

1004 

1002 

1002 

1003 

1004 

1004 

1004 

1006 

1005 

1004 

1968 

1010 

1006 

1005 

1002 

1000 

1001 

1005 

1004 

1003 

1003 

1003 

1003 

1004 

1969 

1006 

1004 

100* 

1001 

1002 

999 

1001 

1001 

1003 

1004 

1006 

1003 

1003 

1970 

1007 

1007 

1001 

1000 

100* 

1002 

1003 

1001 

1003 

1003 

1004 

10O3 

1003 

MEAN   1007.3  1004. b  1003.1  1001,7  1002.7  1001.6  1002.3  1002.3  1002.9  1004,5  1005.3  1005.9   1003.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1024 

1  01  b 

1013 

10U 

1017 

1016 

1017 

1018 

1018 

1020 

1020 

10*0 

1018 

1962 

1023 

1017 

1017 

1019 

1017 

1015 

1016 

1015 

1017 

1017 

1021 

1022 

1018 

1963 

1022 

1020 

101» 

1016 

1018 

1015 

1016 

1016 

1018 

1020 

1019 

1024 

1019 

1964 

1019 

1017 

101* 

1013 

10l7 

1015 

1013 

1015 

1017 

1020 

1021 

1020 

1017 

1965 

1020 

1020 

10l« 

1016 

1017 

1016 

101* 

1016 

1017 

1019 

1020 

1021 

1018 

1966 

1023 

1021 

1019 

1016 

1017 

1018 

1015 

1016 

1015 

1019 

1022 

1021 

1019 

1967 

1021 

1022 

1020 

1018 

1016 

1016 

1017 

1018 

1018 

1018 

1020 

1020 

1019 

1968 

1025 

1021 

1020 

1017 

1014 

1014 

1019 

1018 

1017 

1018 

1018 

1020 

1018 

1969 

1021 

1019 

1018 

1015 

1016 

1012 

1015 

1015 

1017 

1019 

1020 

1018 

1017 

1970 

1022 

1022 

101* 

1014 

1018 

1016 

1017 

1015 

1017 

1018 

1019 

1019 

1018 

MEAN  1022.0  1019.7  1017.7  lol6.0  1016.7  1015.3  101*. 3  1016.2  1017,1  1018,8  1020.0  1020.3  1018.0 
TEMPERATURE  D£fi  C 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  3.3     8-8  12,7  U.T    1^.6  24.3  26,6    25.6  23.7    17,8  10.2  6.1  16.1 

1962  2.7     9.5  »,7  15.3    25.7  25.4  27,6    26.9  22.7    19,0  10.4  5.1  16.6 

1963  2.1     3.3  1*,2  18.1    22.0  26.6  26,9    27.*  23.4  22,1  12.4  ,8  16.6 

1964  6.0     5.2  11.2  18,3    22.7  26.8  27,4    26.2  23,4    16,1  13.1  7.0  16.9 

1965  6.6     6.7  6,5  19.1    23.8  26.0  27,8    26.9  23,2    16,0  13.2  7,7  17.0 

1966  1.2     3.7  11,6  13.9    19,9  24.8  29,3    24.9  21,6    14,3  12,1  3,2  15.6 

1967  3.7     4.0  13,7  19,2    20,4  23.7  23,4    24.*  21.3    16,9  9.5  7,2  16.1 

1968  3.8     2.9  10,5  17,1    20,9  26.4  27,1    27.8  21,8    16,8  10.5  3,4  IS. 9 

1969  5.1     6.3  7,2  17.2    22,3  26.0  29,4    26.3  22,7    17,2  9.4  4,5  16.1 

1970  1.8     5.4  9,3  18,3    22,4  25.2  26,5    27.3  25,5    16.5  9.9  8.0  16.3 

MEAN  3.8     3.8  10,6  17.3    22. 0  25.7  27,4    26.4  22,9    17,3  11.1  5,7  16.3 

CLINO  5.6     7.1  11.0  16.6    21.7  26.2  27,6    27.3  23,9    18,2  11.0  6,7  16.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

IP 

1P4 

193 

101 

100 

66 

76 

33 

*1 

19 

213 

233 

1279 

1962 

151 

111 

137 

100 

40 

129 

122 

155 

131 

53 

34 

31 

1176 

1963 

29 

64 

157 

84 

131 

85 

98 

27 

52 

1 

66 

79 

873 

1964 

85 

83 

209 

263 

53 

65 

136 

151 

47 

43 

81 

184 

1402 

1963 

116 

1*7 

126 

*1 

145 

32 

42 

71 

187 

14 

19 

30 

990 

1966 

72 

175 

38 

13» 

145 

13 

55 

109 

82 

49 

40 

132 

1048 

1967 

57 

59 

11" 

113 

162 

43 

153 

131 

47 

60 

48 

187 

1178 

1968 

1*1 

'0 

166 

1»1 

132 

96 

68 

*1 

142 

73 

124 

153 

1317 

1969 

80 

Pi 

67 

2U 

34 

41 

49 

168 

23 

31 

106 

179 

1070 

1970 

29 

08 

135 

l80 

94 

1*6 

127 

*5 

97 

157 

67 

94 

1269 

MEAN 

77.8 

107.4 

13*.6 

136.4 

103.6 

71.6 

92.6 

9l.l 

84,9 

50.0 

79.8 

130.4 

1160.2 

CLINO 

1*8 

116 

124 

117 

102 

92 

87 

67 

71 

73 

106 

119 

1222 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FBg     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1019 

1019 

1016 

1015 

1016 

1016 

1018 

1016 

111* 

101* 

1016 

1018 

1016 

1962 

1020 

1017 

101* 

1018 

1017 

1016 

1017 

1015 

1015 

101* 

1016 

1019 

1017 

1963 

1018 

1017 

1019 

1016 

1017 

1015 

1017 

1015 

1013 

101* 

1016 

1018 

1016 

196* 

1019 

1015 

1018 

1018 

1016 

1016 

1017 

1015 

101* 

1013 

1017 

1019 

1016 

196J 

1019 

1018 

1017 

1017 

1017 

1017 

1017 

1016 

101* 

101* 

1017 

1018 

1017 

1966 

1017 

1019 

1018 

1017 

1015 

1015 

1015 

1016 

101* 

1012 

1017 

1018 

1016 

1967 

1019 

1018 

1019 

1018 

1016 

101* 

1018 

1017 

101* 

1015 

1016 

1018 

1017 

1968 

1020 

1015 

1019 

1017 

1015 

101* 

1019 

1017 

101* 

101* 

1017 

1019 

1017 

1969 

1017 

1015 

1115 

1015 

1013 

1012 

1016 

101* 

1013 

1012 

1016 

1017 

1015 

1970 

1018 

1020 

1014 

1016 

1017 

1016 

1017 

1015 

1015 

101* 

1017 

1018 

1017 

MEAN  1018.6  1017.3  1017,1  1016.7  1015,9  1015.1  1017,1  1015.*  10l*,0  1013,6  1016.5  101B.2  1016.3 

SEA  LEVEL  PRFS*URE  MB 

YEAR  JAN  FFB  MA»  A*R  "AY     JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1020  1020  1017  10l6  1017  1017  1019  1017    1015  101*  1017  1019  1017 

1962  1021  1018  1015  1019  1018  1016  1018  1016    1015  1015  1017  1020  1017 

1963  1019  1017  1020  1017  1018  1016  1018  1016    1014  1015  1017  1019  1017 
196*  1020  1016  1018  1019  1017  1017  1017  1016    101*  101*  1018  1020  1017 

1965  1020  1018  101«  101B  1018  1018  1018  1017    101*  1015  1017  1019  1018 

1966  1017  1019  1018  lo!8  1015  1016  1015  1016    101*  1013  1018  1019  1017 

1967  1020  1019  1020  1019  1017  1015  1019  1017    loi*  1016  1017  1019  1018 

1968  1021  1016  1020  1018  1015  lo 13  1019  1017    101*  101*  1017  1020  1017 

1969  1018  1016  1016  lol6  101*  10U  1017  101*    1013  1013  1016  1017  1015 

1970  1019  1020  1016  1017  1018  loi7  1018  1016    1016  101*  1018  1019  1017 

MEAN  1019.5  1017.9  1017,8  1017.7  1016,7  1016.0  1017,8  1016.2  101*. 3  101*. 3  1017.2  1019.1  1017.0 

CLINO  1019.8  1018.8  1017,5  1016.9  1015.8  1016.1  1017,*  1016.0  101*. 3  101*. 6  1017.2  1019,1  1017.0 

TEMPERATURE  OiS  C 

YEAR  JAN  FF8  MAR  APR  «AY     JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  OEC  MEAN 


1961 

18.3 

20.9 

23,2 

23.* 

23.6 

27.3 

28,6 

28.6 

27,8 

25.* 

23.1 

20.5 

2*.* 

1962 

20.1 

21.9 

21.2 

22.8 

25,0 

26.7 

28,5 

28.3 

27.3 

23.3 

20.1 

17.6 

23.7 

1963 

19.5 

18.8 

23.0 

23.7 

23.0 

27.0 

28,* 

28.3 

27,* 

2*. 6 

21. B 

17,5 

23.8 

196* 

19.7 

18.7 

23,7 

13. i 

23.3 

27.3 

28.2 

28.7 

27,9 

2*. 9 

23.8 

22,3 

2*. 6 

1965 

19,* 

21.6 

22.8 

2*. 8 

25.8 

27.1 

27,* 

27.6 

26,6 

25.6 

23.* 

20.7 

2*.* 

1966 

18.9 

20.5 

20.7 

22.7 

23.3 

23.7 

27,3 

27.6 

27,3 

23,5 

21.2 

19,2 

23.5 

1967 

21.9 

20.5 

22.7 

23.7 

26.3 

26.6 

28,0 

27.7 

27.* 

2*.6 

21.8 

21.3 

2*.* 

1968 

11.9 

17.1 

19.* 

2*.* 

23.3 

26.* 

27,6 

28.8 

27.9 

25,* 

21.7 

19.2 

23.5 

1969 

19.8 

IB.* 

19,9 

25.2 

2*.* 

27.9 

28,9 

28.6 

28.1 

26.8 

21.3 

18.8 

2*. 2 

1970 

17.7 

18.2 

22.1 

26.1 

26.2 

27.8 

28,2 

28.9 

27.9 

26,* 

20.9 

21.6 

2*. 3 

MEAN 

19.* 

19.7 

21.9 

2*. 2 

25.6 

27.0 

28,1 

28.3 

27.6 

23,5 

21.9 

19,9 

2*.l 

CLINO 

19.* 

19.9 

21.* 

21.* 

23.3 

27.1 

27,7 

27.9 

27,* 

25.* 

22.* 

20.1 

2*.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MA»     A*R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

130 

16 

*9 

1* 

173 

266 

*9 

119 

B6 

100 

35 

> 

1060 

1962 

37 

a 

71 

»0 

2* 

263 

95 

20* 

199 

38 

105 

9 

1073 

1963 

17 

88 

19 

8 

161 

173 

*5 

121 

282 

113 

36 

108 

1171 

196* 

11 

56 

13 

8* 

119 

266 

1*0 

230 

107 

2*8 

76 

15B 

1528 

1965 

50 

76 

101 

30 

11 

166 

167 

126 

289 

*26 

2* 

16 

1*82 

1966 

101 

1*7 

B3 

♦6 

1*0 

3*3 

216 

19* 

203 

276 

98 

19 

2086 

1967 

70 

29 

91 

* 

*3 

*06 

1*1 

207 

233 

327 

97 

35 

1683 

1968 

*9 

70 

22 

32 

*71 

568 

156 

212 

282 

221 

31 

3 

2117 

1969 

169 

51 

50 

118 

20* 

290 

215 

109 

209 

3*5 

26 

29 

1815 

1970 

67 

*5 

66 

2* 

279 

1*0 

11* 

91 

226 

76 

2 

* 

113* 

MEAN 

70.1 

*0.1 

56.5 

39.0 

162.* 

308.1 

133.8 

163.3 

211.6 

217.0 

55.0 

38.0 

151*. 9 

CLINO 

52 

*7 

58 

9» 

16* 

187 

171 

177 

2*1 

209 

72 

*2 

1519 

NORTH  AMERICA  229 

MIDLAND  UNITED  STATES  WMO  72265   31  36N  102  12W   875  M 

NOTES  ON  PAGE  165 


STATION  PRESSURE  M* 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

921 

916 

913 

913 

91* 

915 

917 

919 

'16 

918 

918 

917 

916 

1962 

920 

914 

915 

91J 

913 

914 

916 

916 

916 

917 

919 

920 

916 

1963 

918 

918 

915 

913 

91* 

913 

915 

917 

918 

919 

918 

921 

917 

1964 

917 

915 

913 

912 

91* 

914 

916 

914 

916 

919 

917 

917 

915 

1965 

918 

915 

91* 

915 

913 

914 

917 

916 

915 

919 

918 

917 

916 

1966 

918 

917 

916 

9U 

916 

915 

915 

916 

916 

918 

919 

917 

916 

1967 

918 

918 

91* 

913 

9]> 

913 

917 

918 

917 

917 

918 

917 

916 

1968 

920 

919 

917 

915 

913 

914 

918 

918 

917 

917 

917 

917 

917 

1969 

915 

915 

91* 

9U 

9l* 

912 

91* 

915 

917 

916 

921 

916 

916 

1970 

918 

920 

914 

912 

'16 

916 

917 

916 

917 

916 

919 

917 

917 

MEAN    918.3   916.7   915,1   913.6   914.3   914.0   916,4   916.5   916,5   917,6   918.4   917.6    916.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MS 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1022 

1016 

inn 

1010 

1011 

1012 

1013 

1015 

1012 

1015 

1017 

1017 

1014 

1962 

1021 

1013 

1013 

1012 

1009 

1010 

1012 

1012 

1013 

1015 

1017 

1020 

1014 

1963 

1018 

1017 

1013 

1010 

1012 

1009 

1010 

1013 

1014 

1016 

1016 

1021 

1014 

1964 

1017 

1014 

1011 

1009 

1010 

1009 

1011 

1010 

1013 

1017 

1016 

1016 

1013 

1965 

1017 

1015 

1015 

1012 

1009 

1009 

1012 

1012 

1011 

1017 

1016 

1016 

1013 

1966 

1018 

1016 

1015 

1011 

1012 

1011 

1010 

1012 

1013 

1016 

1017 

1017 

1014 

1967 

1019 

lol  b 

1013 

1010 

1011 

1009 

1013 

1014 

1014 

1015 

1017 

1017 

1014 

1968 

1020 

1019 

1016 

1013 

1009 

1010 

1015 

1014 

1014 

101* 

1016 

1017 

1015 

1969 

1015 

1014 

1015 

ion 

1011 

1008 

1012 

1011 

1014 

101* 

1020 

1015 

1013 

1970 

1018 

1020 

1012 

1010 

1013 

1012 

1013 

1012 

1014 

101* 

1018 

1016 

101* 

MEAN   1018.5  1016.2  1013,*  101Q.8  1010.7  1009.9  1012,1  1012.5  1013,2  1015,3  1017.0  1017,2   1013.9 
TEMPERATURE  0E6  f 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

4.6 

8.8 

13.0 

la.o 

23.2 

25-3 

25,6 

25.7 

22.9 

18.7 

9.3 

7.0 

16.8 

1962 

3.9 

12.3 

11.3 

18.3 

25.2 

26.1 

27,9 

28.3 

23.6 

19,8 

12.7 

7.6 

18.1 

1963 

4.3 

8.6 

14.8 

20.8 

23.6 

26.2 

28,6 

27.9 

2*. 6 

21.7 

13.3 

4.6 

18.3 

196* 

6.4 

5.9 

13,1 

19.5 

2*. 3 

28.6 

30,5 

30.7 

2*. 7 

19,1 

13.7 

9.* 

18.8 

1965 

8.7 

6.2 

«,7 

19.7 

22.1 

26.1 

28,2 

26.* 

23.8 

17.7 

14.1 

9,8 

17.6 

1966 

3.3 

5.9 

1*.0 

16.6 

21.3 

25.6 

28,9 

26.1 

22.7 

16,2 

13.8 

6.3 

16.7 

1967 

6.4 

8.0 

13,8 

20.* 

22.* 

26.6 

27,1 

25.* 

21.7 

17.8 

12.2 

5.5 

17.* 

1968 

6.8 

7.1 

11.9 

16.0 

21.6 

25.3 

25,8 

26.2 

22.6 

19.4 

9.8 

6.3 

16.6 

1969 

8.7 

8.9 

8,6 

18.* 

20.7 

25.7 

28,9 

28,2 

23,* 

16.1 

10.8 

8.7 

17.3 

1970 

5.6 

8.7 

9,9 

16.* 

21.1 

25.3 

27,9 

26.6 

23.0 

16,6 

11.7 

10.* 

16.9 

MEAN 

5.9 

8.0 

12.  1 

18.* 

22.6 

26.1 

27,9 

27.2 

23,3 

18.3 

12.1 

7.6 

17.5 

CLIND 

6.7 

9.1 

12.9 

18.3 

23.0 

27.3 

28,3 

27.9 

2*.l 

18,8 

11.* 

7.7 

18.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

34 

11 

28 

1 

67 

75 

171 

5 

79 

1 

41 

8 

521 

1962 

4 

1 

12 

20 

* 

46 

5* 

68 

103 

22 

10 

15 

339 

1963 

0 

19 

T 

24 

67 

66 

30 

31 

10 

4 

20 

7 

278 

196* 

10 

7 

16 

0 

3* 

10 

6 

15 

56 

5 

5 

10 

194 

1965 

2 

43 

2 

8 

77 

23 

2 

82 

20 

36 

7 

7 

309 

1966 

12 

5 

10 

62 

73 

74 

4 

86 

84 

20 

1 

1 

*32 

1967 

0 

1 

37 

11 

1* 

30 

42 

4 

40 

5 

11 

20 

215 

1968 

27 

27 

41 

*0 

126 

26 

26 

53 

33 

5 

59 

5 

*70 

1969 

1 

45 

13 

53 

83 

68 

19 

8 

39 

64 

22 

15 

*30 

1970 

0 

36 

73 

7 

5 

25 

6 

22 

51 

20 

T 

3 

248 

MEAN 

9.0 

19.5 

23,2 

22.6 

57iU 

**.  3 

36,o 

37.4 

51,7 

18,2 

17.6 

9.1 

3*5.6 

CLINO 

20 

15 

9 

21 

53 

*1 

48 

38 

45 

42 

12 

17 

361 

230  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MINNEAPOLIS  UNITED  STATES  WHO  7265B   44  53N   93  13W   262  M 

NOTES  ON  PAGE  165 


STATION  PRESSURE  M» 


APR    MAY    JUN     JUL     AUG    SEP    OCT    NOV    DEC 


1'61 

987 

9A5 

981 

979 

984 

981 

962 

98*, 

982 

982 

984 

983 

9B3 

1962 

96! 

985 

984 

983 

980 

983 

963 

982 

984 

982 

9B6 

985 

984 

1963 

9B6 

905 

981 

9Bo 

983 

981 

982 

984 

986 

985 

982 

987 

984 

1964 

979 

9P0 

981 

978 

980 

979 

982 

980 

983 

9B4 

983 

9B» 

981 

196J 

984 

9*2 

985 

982 

979 

983 

982 

»»1 

983 

982 

982 

981 

982 

1966 

990 

908 

980 

9B3 

983 

9B2 

982 

9B2 

983 

980 

985 

985 

984 

1967 

981 

984 

985 

982 

982 

981 

982 

985 

985 

981 

982 

983 

983 

196B 

989 

908 

982 

978 

979 

978 

984 

983 

981 

978 

983 

982 

982 

1969 

9B5 

908 

985 

982 

981 

977 

982 

982 

985 

983 

982 

984 

983 

1970 

984 

905 

985 

977 

981 

9BQ 

982 

982 

98? 

981 

982 

982 

982 

MEAN         985.0       905.0      982.9       9Bp.4       981.2       980.5       962.3       982.5       083.4      981,8      983.1       983.6         982.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MIAN 


1961 

1023 

1020 

1016 

1013 

1018 

1014 

1015 

1017 

1015 

1016 

1018 

1018 

1017 

1962 

1021 

1021 

1019 

1017 

1013 

1016 

1016 

.  1015 

1017 

1016 

1020 

1020 

1016 

1963 

1022 

1020 

1015 

1014 

1017 

1013 

1015 

1017 

1"19 

1018 

1016 

1022 

1017 

1964 

1014 

1015 

1016 

10U 

1013 

1012 

1014 

1012 

1016 

1018 

1017 

1019 

1013 

1965 

1020 

1018 

1020 

1016 

1012 

1016 

1013 

1014 

1016 

1016 

1016 

1013 

1016 

1966 

1026 

1023 

1014 

1017 

1017 

1015 

1014 

1015 

1017 

1013 

1020 

1020 

1018 

1967 

1016 

1019 

1019 

101s 

1016 

1014 

1013 

1018 

1019 

1015 

1017 

101  e 

1017 

1968 

1024 

1023 

1016 

1012 

1013 

1011 

1016 

1015 

1014 

1011 

1017 

1017 

1016 

1969 

1020 

IU23 

1019 

1013 

1015 

1010 

1014 

1014 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

1970 

1020 

1021 

1020 

1011 

1013 

1013 

1013 

1015 

1015 

1013 

1017 

1017 

1016 

MEAN  1020.6  1020.3  1017,4  1014.1  1014,9  1013.4  1014,9  1015.2  1016.6  1015,3  1017.5  1018,4  1016.6 
TEMPERATURE  DE6  C 

YEAR  JAN     FPB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  -11.1   -  5.3  ,0  3.6    12.6  20.1  21,6    21.8    15,1  11,2  .8  -  9,3  6.8 

1962  -13. B   -U.3  -  *.2  3.7    15.9  19.0  19.7    20.2  13.6  10,1  1.7  -  7.2  5.8 

1963  -16.2   -li.l  1,2  8.3    13.0  2J.Q  23,1    2o,3    16,8  14,5  3.5  -12.2  6.9 

1964  -  6.7   -  4.5  -  3.4  8.2    16,4  20.4  24.4    20.3  14.9  9,0  1.7  -  9.6  7.6 

1965  -12.2   -11.2  -  6.9  3.4    14,8  19.2  21,4    20.3  11,6  10.4  .6  -  2.2  5.9 

1966  -15.9   -  B.7  2.1  3.7    12.0  20.2  24.9    2o.l  13,7  8,6  -  1.1  -  7.7  6.3 

1967  -  9.7   -12.9  -  1.2  7.1    H.3  19.4  20.4    19.0  13,7  7,9  -   .7  -  3,7  5.9 

1968  -  9.0   -  9.3  3.8  9.2    11.9  19.6  21.7    21.5  16,2  10,4  1.1  -  8.4  7.3 

1969  -12.6   -  7.1  -  «,*  9.6    l5.9  16.6  23,1    23.6  17.2  8,1  .9  -  6.5  7.0 

1970  -14,7   -  9.2  -  3,3  7.8    14,7  21.8  24.0    22.2  16,2  9,8  .4  -  7.7  6.8 

MEAN  -12.3   -  9.1  -  1.6  7.1    13.9  19.7  22.4    21.0  15,3  10,0  .9  -  7.7  6.6 

CLINO  -10.9   -  9.1  -  2.6  6.8    14,1  19. J  22,4    21,1  15. B  9,4  -   .4  -  7.7  6.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  5EP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

7 

21 

71 

61 

88 

47 

75 

60 

76 

77 

27 

♦1 

633 

1962 

14 

31 

47 

33 

204 

38 

130 

88 

62 

43 

13 

7 

732 

1963 

12 

10 

30 

33 

129 

49 

39 

39 

88 

21 

13 

15 

498 

1964 

12 

2 

34 

76 

87 

55 

51 

138 

132 

14 

30 

27 

638 

1965 

12 

40 

121 

89 

200 

102 

119 

103 

12* 

23 

30 

31 

1014 

1966 

24 

?9 

63 

23 

37 

B9 

63 

112 

43 

90 

10 

26 

619 

1967 

92 

40 

24 

103 

15 

191 

35 

71 

16 

44 

2 

U 

644 

1968 

IB 

i 

48 

73 

95 

172 

164 

19 

156 

143 

14 

36 

963 

1969 

52 

8 

23 

»9 

50 

74 

75 

25 

12 

64 

14 

32 

488 

1970 

12 

4 

52 

72 

121 

32 

93 

36 

81 

126 

97 

U 

737 

MEAN 

25.5 

22.2 

51.3 

62.4 

102.6 

84.9 

84.4 

71.1 

79.0 

64.5 

27.0 

27.7 

702.6 

CLINO 

IB 

?0 

39 

47 

81 

102 

83 

81 

62 

40 

36 

22 

631 

NORTH  AMERICA  231 

MONTROSE  N02  UNITED  STATES  WMH         38  29N  107  33W  1777  M 

NOTES  ON  PACE  165 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FFb     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  3.8 

1962 

■  5.4 

1963 

-  9.2 

196* 

.  4.8 

1965 

-  1.3 

1966 

-  4.2 

1967 

•  3.4 

1968 

.  6.5 

1969 

-  1.4 

1970 

.  3.8 

MEAN 

-  4.4 

CLINO 

-  3.1 

b 

4.2 

8.3 

14.7 

20.7 

22,2 

21.8 

13.5 

9.6 

2.1 

. 

3.0 

9.1 

6 

1.* 

10. 9 

13.8 

18.6 

21.2 

21.1 

16.9 

11.3 

3.5 

« 

1.0 

9.7 

2 

3.3 

B.6 

15.9 

18.2 

22,9 

20.9 

18.3 

13,5 

4.7 

- 

2.6 

9.7 

7 

,3 

7.6 

13.9 

17.7 

23,2 

19.7 

15.7 

11.6 

1.9 

- 

1.3 

8.4 

9 

1.3 

8.6 

12.2 

17.1 

21.2 

20.1 

13.8 

10.9 

5.9 

•  1 

9.1 

6 

4.3 

8.6 

14,9 

18.9 

23,4 

21.1 

17.0 

9.6 

5.3 

. 

1.9 

9.5 

4 

6,6 

8.4 

12.4 

16.7 

22,1 

20.5 

15.7 

10.3 

3.3 

- 

6.2 

8.9 

7 

4.2 

5.8 

12.4 

18.9 

20,5 

17.3 

l*.l 

9.3 

.3 

• 

3.1 

7.7 

7 

,3 

9.3 

15.8 

13.8 

21.9 

21.7 

16.4 

3.7 

1.2 

- 

1.7 

8.6 

S 

1.9 

4.9 

1*.0 

17.7 

21.3 

21.0 

l*.l 

6.5 

3.2 

• 

2.7 

8.3 

2 

2.8 

8.1 

14,0 

18.0 

22,0 

20. S 

13.6 

9.8 

3.3 

. 

2.7 

8.9 

4 

3.9 

9.3 

1*.4 

19.6 

22.9 

21.6 

17.4 

10.8 

2.7 

■ 

1.9 

9.8 

PRECIPITATION  mm 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

4 

21 

42 

24 

20 

2 

6 

32 

72 

36 

9 

19 

289 

1962 

1 

14 

4 

19 

1* 

3 

15 

17 

37 

23 

23 

28 

218 

1963 

12 

6 

23 

T 

3 

5 

30 

45 

13 

61 

13 

6 

217 

1964 

9 

16 

10 

30 

l« 

11 

22 

82 

36 

T 

32 

19 

283 

1963 

27 

13 

16 

24 

2* 

17 

58 

24 

82 

36 

21 

13 

355 

1966 

4 

8 

1 

23 

12 

13 

13 

20 

l» 

30 

17 

13 

171 

1967 

6 

13 

3 

13 

38 

53 

23 

33 

44 

6 

12 

»0 

277 

1968 

2 

?3 

4 

24 

15 

0 

36 

39 

9 

13 

15 

14 

196 

1969 

12 

13 

13 

9 

6 

37 

30 

25 

24 

64 

9 

20 

284 

1970 

7 

T 

28 

27 

4 

17 

1* 

16 

70 

40 

12 

23 

258 

MEAN 

8.4 

13.5 

1*.* 

21.3 

l».l 

17.8 

24,9 

33.3 

40.2 

30.9 

16.3 

18.7 

235.0 

CLINO 

17 

15 

17 

25 

19 

12 

18 

32 

24 

24 

14 

13 

231 

232  WORLD  WEATHER  RECORDS 

MOUNT  SHASTA  UNJT6D  STATES  WMO         41  19N  122  19W  1082  M 
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STATION  PRESSURE  Mf> 
YEAR    JAN     FEB     MAR     aPr     may     juN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

896 

8«7 

891 

8«3 

892 

893 

893 

895 

893 

89« 

893 

895 

89<, 

1962 

898 

388 

891 

89S 

892 

892 

894 

89<, 

892 

893 

896 

897 

694 

1963 

895 

695 

891 

890 

892 

891 

892 

693 

893 

694 

893 

898 

893 

196* 

B94 

898 

892 

893 

892 

891 

892 

893 

894 

895 

894 

891 

893 

1965 

895 

496 

892 

890 

893 

891 

694 

893 

893 

896 

69l 

890 

893 

1966 

894 

89} 

893 

694 

891 

692 

892 

893 

893 

896 

893 

693 

893 

1967 

894 

09g 

890 

889 

894 

891 

894 

69<, 

893 

896 

693 

891 

893 

1968 

893 

89J 

893 

89J 

892 

692 

894 

893 

894 

893 

895 

892 

693 

1969 

887 

88} 

894 

892 

893 

890 

892 

891 

891 

893 

896 

893 

891 

1'70 

892 

893 

893 

893 

893 

892 

892 

892 

893 

893 

892 

691 

893 

MEAN    893.A   8«J.B   892,0   892.4   892.4   891.5   892.9   893.1   892.9   894,3   693.6   893,3    893.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1023 

1016 

1017 

1016 

1015 

1015 

1016 

1015 

1016 

1019 

1022 

1018 

1962 

1026 

1014 

1017 

1019 

1016 

1014 

1016 

1016 

1014 

1018 

1021 

1023 

1016 

1963 

1022 

1021 

1017 

1016 

1019 

1014 

1015 

1015 

1015 

1018 

1019 

1023 

1018 

1964 

1021 

1023 

1018 

1018 

1016 

1015 

1014 

1015 

1017 

1019 

1020 

1017 

1018 

1965 

1021 

1022 

1017 

1015 

1017 

1014 

1016 

1015 

1016 

1021 

1016 

1017 

1017 

1966 

1020 

1020 

1019 

loia 

1015 

1015 

1014 

1015 

1016 

1020 

1016 

1019 

1017 

1967 

1021 

1024 

101* 

1015 

101* 

1014 

1016 

1016 

1016 

1021 

1019 

1021 

1016 

1968 

1020 

1019 

101« 

lOZO 

1016 

1015 

1015 

1016 

1016 

1018 

1022 

1019 

1018 

1969 

1014 

1010 

1021 

1017 

1016 

1012 

1014 

1012 

1014 

1016 

1021 

1019 

1016 

1970 

1018 

1021 

1019 

LOlfl 

1017 

1014 

1014 

1014 

1016 

1017 

1017 

1017 

1017 

MEAN 

1020.6  1019.9 

1017. < 

1  1017.3 

1016.2 

1014.2 

1014,9 

1015.0 

1013,3 

1018,6 

1019.2  1019.9 

1017 

TEMPERATURE  DEO  f. 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  juN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  4.2  4.4  3,8  8.4  10.1  18. B  20,7  20.3  14,3  11,3  4.3  1,2  10.2 

1962  .3  2.3  3,6  10.6  10.3  16.2  19,9  18.6  17,3  10,7  6.2  4.2  10.0 

1963  1.8  6.8  4,2  4.5  13.2  14.5  17,5  18.7  17,3  10,5  4.7  3,6  9.8 

1964  .4  2.9  3,8  7.4  10.3  14.2  19.2  18.6  14,8  12,9  3.3  2,2  9.2 

1965  2.3  4-2  6,1  7.4  10,9  15.1  19,3  18.3  14,4  13,7  5.4  ,9  9.9 

1966  .5  1.4  5,7  10.3  14.2  16.1  18,3  20.  *  16.4  11.4  5.2  2.6  10.2 

1967  2.2  4.4  3.2  2.6  12.3  16.3  20,9  21.9  18,1  10,5  7.4  *    1,0  9.9 

1968  .6  5.6  6,2  8.1  U.4  16.8  20,9  16.5  16,0  10.1  4.6  -   .4  9.7 

1969  -   .7  .3  4,3  7.2  14,6  16.6  20,3  19.9  16,7  6,3  6.3  3,3  9.8 

1970  2.8  5.1  5.4  5.9  13.1  17.4  21.0  19.6  14.7  10,1  5.7  -   ,6  10.0 

MEAN  1.4  3.7  4,7  7.2  12,0  16.2  19,6  19.3  16,0  H,0  5.3  1.6  9.9 

CLINO  .7  2.8  5,1  8.6  12,1  15.7  20,0  19.3  16,4  11,1  5.4  2.2  9.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

69 

117 

163 

47 

73 

19 

19 

7 

13 

32 

193 

96 

848 

1962 

51 

363 

100 

13 

65 

1 

T 

21 

14 

247 

76 

92 

1045 

1963 

111 

"5 

148 

199 

49 

47 

2 

10 

17 

72 

163 

24 

957 

1964 

144 

9 

5* 

3 

51 

28 

12 

1 

3 

26 

155 

331 

823 

1965 

178 

37 

I* 

203 

17 

23 

6 

50 

T 

1 

313 

132 

978 

1966 

227 

99 

66 

12 

6 

5 

1 

6 

14 

T 

268 

Vt 

900 

1967 

193 

13 

214 

169 

24 

47 

1 

4 

2 

48 

70 

156 

945 

1968 

213 

f>8 

104 

10 

28 

42 

1 

20 

4 

46 

70 

301 

927 

1969 

248 

256 

21 

83 

26 

20 

1 

0 

3 

25 

71 

332 

1066 

1970 

297 

103 

22 

29 

4 

14 

0 

0 

2 

45 

263 

167 

946 

MEAN 

175.1 

116.2 

91,4 

77.0 

34.3 

24.6 

4.3 

11.9 

T.2 

54,4 

168.2 

180.9 

945.5 

CLINO 

162 

150 

113 

70 

51 

32 

8 

5 

22 

62 

101 

156 

933 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1002 

998 

995 

993 

998 

996 

997 

999 

999 

1001 

1000 

999 

998 

1962 

1002 

907 

996 

999 

998 

996 

996 

996 

998 

998 

1000 

1001 

998 

1963 

1001 

999 

998 

996 

999 

996 

997 

997 

998 

1001 

999 

1003 

999 

1964 

999 

996 

997 

996 

998 

997 

996 

996 

998 

1000 

1001 

10O0 

998 

1965 

999 

999 

997 

996 

998 

998 

997 

996 

998 

999 

1000 

1001 

998 

1966 

1002 

1001 

999 

996 

997 

999 

996 

997 

995 

999 

1001 

1001 

999 

1967 

1001 

1000 

1000 

999 

996 

997 

997 

998 

999 

999 

1000 

999 

999 

1968 

1005 

1000 

1000 

99B 

995 

995 

1O0O 

999 

998 

998 

998 

1000 

999 

1969 

1001 

99B 

997 

996 

997 

993 

996 

996 

998 

1000 

1000 

997 

997 

1970 

1001 

1001 

995 

993 

1000 

997 

997 

995 

998 

999 

99B 

999 

998 

MEAN   1001.3   9"a-9   997.4   996.4   997,6   996.4   996,9   996.9   997,9   999,4   999.7  1000.0    998.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A>»R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1018 

1015 

1013 

1018 

1016 

1017 

1018 

1018 

1020 

1020 

1019 

1018 

1962 

1022 

1017 

1016 

1019 

1017 

1016 

1015 

1015 

1017 

1017 

1020 

1021 

1018 

1963 

1022 

1020 

101« 

1016 

1018 

1015 

1016 

1016 

1018 

1021 

1019 

1023 

1019 

1964 

1019 

1016 

1017 

1016 

1017 

1016 

1015 

1015 

1017 

1020 

1021 

1020 

1017 

1965 

1020 

1019 

1017 

1016 

1018 

1017 

1016 

1016 

1018 

1018 

1020 

1021 

1018 

1966 

1022 

1021 

1019 

1016 

1016 

1018 

1015 

1016 

1014 

1019 

1021 

1021 

1018 

1967 

1021 

1020 

1020 

101B 

1015 

1016 

1016 

1018 

1018 

1018 

1020 

1019 

1018 

1968 

1025 

1020 

1020 

1017 

1014 

1015 

1019 

1018 

1017 

1018 

1017 

1020 

1018 

1969 

1022 

1018 

1017 

1016 

1016 

1013 

1013 

1015 

1018 

1019 

1020 

1017 

1017 

1970 

1022 

1021 

1015 

1014 

1019 

1016 

1017 

1014 

1017 

1018 

1018 

1019 

1018 

MEAN 

1021. B 

1019.0 

1017.4 

1016.1 

1016,8 

1013. B 

1016,] 

.  1016.1 

1017,2 

1018,8 

1019.6 

1020.0 

1017.9 

CLINO 

1021.! 

1019-8 

1017.2 

1016.4 

1013,8 

1015.3 

1016,1 

.  1016.2 

1017,6 

1019,1 

1020.6 

1021,1 

1018.0 

TEMPERATUR!  OeG  C 

YEAR  JAN  FPB  MAR  APR  MAY  juN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  .7  8.3  11.2  12.5  17.6  22.4  25,2  24. 7  23.1  15,4  9.8  3.1  14.7 

1962  1.8  7.9     7,4  13. 3  2*.0  23.9  26.2  26,5  20,7  17.2  8.8  1.7  15.0 

1963  .   .6  1.2  12.1  16.4  19.6  24.4  25,3  24.9  21.1  18,6  9.6  -   .8  14.3 

1964  3.8  2.9     9,4  17.0  20.9  25.4  25,9  25.1  21.8  13.7  10.9  3,9  15.2 

1965  4.4  4.3     5.5  16.1  22,1  23.9  25,9  26,1  23.4  15,2  11,1  7.1  15.4 

1966  .2  5.2  10.3  14.9  18,5  23.9  27,9  24.7  20,8  13,9  10.4  4.6  14.6 

1967  5.7  3.1  13,9  17.7  1*. 1  24.6  24,3  22.6  19,3  15,2  6.8  3.9  14.9 

1968  1.1  .2     8,8  14.8  l9.l  23.8  25,4  26.*  21.1  15,3  9,3  3.4  14,1 

1969  2.9  4.3     5,9  16,1  20,5  25.1  28,2  25.6  21.6  15,9  8.1  2.9  14.8 

1970  .2  3.6     B.2  16.3  20,2  23.1  25,1  26.2  24,9  16,1  8.6  6.2  14.9 

MEAN  2.0  4.1     9,3  13,5  20,2  24.1  25,9  25.3  21,8  13,7  9.3  4.2  14. B 

CLINO  4.4  3.6     9,3  15.3  20.3  25.2  26.8  26.2  22,7  16,4  9,2  3,2  15.6 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN  FPB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

37 

135 

166 

1U 

111 

73 

136 

67 

9 

28 

98 

I64 

1140 

1962 

165 

230 

150 

P6 

*7 

185 

50 

62 

204 

58 

86 

*9 

14*2 

1963 

41 

72 

255 

86 

63 

78 

133 

194 

87 

T 

62 

55 

1128 

1964 

94 

83 

150 

1*9 

128 

31 

55 

116 

67 

46 

93 

131 

11*3 

1965 

76 

120 

156 

1*5 

79 

70 

B4 

64 

128 

1* 

*6 

26 

1008 

1966 

100 

92 

35 

129 

101 

28 

69 

134 

98 

6* 

70 

1*J 

1065 

1967 

41 

43 

113 

86 

177 

107 

189 

52 

49 

40 

98 

1*9 

11*6 

196B 

89 

16 

11* 

91 

160 

37 

174 

18 

7ft 

100 

137 

91 

1117 

1969 

126 

11* 

54 

1»J 

122 

63 

135 

58 

92 

51 

*6 

20* 

1200 

1970 

29 

111 

98 

1TJ 

150 

171 

92 

76 

70 

75 

56 

91 

1192 

MEAN 

79.  n 

101. B 

129,1 

130.2 

113.8 

88.7 

111.9 

84. 1 

83,4 

*7.6 

79.2 

110.5 

1160 

CLINO 

139 

113 

132 

93 

9* 

83 

94 

73 

73 

39 

83 

106 

11*6 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1017 

1019 

iois 

looe 

1017 

1015 

1016 

1019 

1018 

1017 

1018 

1016 

1016 

1962 

1020 

1019 

1019 

1013 

1019 

1017 

1013 

1017 

1018 

1015 

1019 

1016 

1017 

1963 

1018 

1016 

1016 

10U 

1018 

101* 

101* 

101* 

1019 

1019 

1013 

1017 

1016 

196* 

10U 

1008 

101* 

1020 

1016 

1015 

1016 

1016 

1019 

1018 

1018 

1020 

1016 

1963 

1016 

1017 

1013 

1015 

1017 

1017 

1016 

1015 

1022 

1016 

1017 

1017 

1017 

1966 

1015 

1020 

1016 

1017 

1017 

1017 

101* 

1016 

1014 

1016 

1020 

1018 

1017 

1967 

1017 

101S 

1021 

1016 

101* 

1018 

1016 

1018 

1018 

1019 

1015 

1019 

1017 

196B 

102* 

1010 

1019 

1017 

101* 

101* 

1018 

1016 

1018 

1017 

1013 

101* 

1016 

1969 

1019 

1013 

1011 

1016 

1017 

• 

• 

» 

• 

- 

- 

- 

- 

MEAN   1017.8  1015.2  1013.3  1015.0  1016,6  1015.9  1015,6  1016.*  1018,3  1017,1  1016.6  1017,1   1016.* 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

1017 
1021 
1018 
1015 
1017 

1019 
1019 
1017 
1009 
1017 

1016 
1015 
1016 
101* 
1013 

1009 
1016 

1012 
1020 
1013 

1018 
1019 
1018 
1016 
1017 

1016 
1017 
1015 
1015 
1017 

1016 
1013 
1013 
1016 
1016 

1019 
1016 
101* 
1016 
1016 

1019 
1018 
1020 
1019 
1022 

1018 
1016 
1019 
1018 
1016 

1018 
1020 
101* 
1018 
1017 

1017 
1016 
1017 
1020 
1018 

1017 
1018 
1016 
1016 
1017 

1966 
1967 

1015 
1018 

1021 
1015 

1017 
1021 

1011 
1016 

1017 
1015 

1017 
1019 

101* 
1016 

1016 
1018 

1015 
1019 

1017 
1020 

1021 
1015 

1018 
1020 

1017 
1018 

1968 
1969 

102* 
1019 

1010 
1011 

1015 
1011 

1018 
1017 

1015 

1017 

101* 

1019 

1017 

1019 

1017 

1013 

101* 

1016 

MEAN   1018.2  1015.6  1015,6  1015.7  1016,9  1016.3  1015,9  1016.8  1018,9  1017,6  1017.0  1017.5   1016.8 
TEMPERATURE  0E«  C 
YEAR    JAN     FPB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

. 

*.6 

. 

.2 

2.* 

7.7 

12.6 

19.0 

22.5 

21.9 

21.2 

13.6 

7.0 

.3 

10.3 

1962 

• 

1.7 

- 

1.5 

1.* 

8.5 

1*.7 

19.7 

20,6 

20.7 

16,6 

11.8 

5.1 

-  2.3 

9.6 

1963 

• 

2.5 

m 

3-B 

1,5 

9.1 

1».* 

19.1 

22.2 

20.8 

l*.l 

13.7 

8.8 

-  2.9 

9.8 

196* 

■ 

.5 

- 

1.5 

3,6 

7.8 

15.1 

19.0 

21.9 

20.0 

17.9 

11.2 

7.1 

1.1 

10.2 

1965 

- 

3.9 

- 

1.3 

2.* 

7.7 

15.* 

19.0 

21.7 

21.8 

18,2 

11.* 

5.9 

1.7 

10.0 

1966 

„ 

1.9 

. 

.* 

3.8 

6.8 

12.2 

19.9 

23,1 

21.9 

17.2 

11,1 

7.9 

,7 

10.2 

1967 

1.3 

■ 

2.6 

,9 

7.* 

10.7 

19.3 

22,5 

21.* 

17.* 

12.5 

*,5 

1.6 

9.7 

1968 

. 

*.0 

■ 

2.5 

*,3 

10.2 

13.8 

18.7 

22.9 

21.7 

18.7 

1*.0 

6.* 

-   .* 

10.3 

1969 

■ 

1.8 

. 

1.6 

1,* 

9.6 

15.1 

20.3 

21,5 

22.7 

18.1 

12.0 

6.3 

•   ,6 

10.3 

1970 

- 

5.* 

- 

1-* 

1.9 

8.6 

l*.e 

18.8 

23,* 

23.1 

19.* 

1*.2 

7.9 

-  1.0 

10.* 

MEAN 

m 

2.* 

„ 

1.8 

2.9 

8.3 

13.8 

19.3 

22.2 

21.6 

18,1 

12.6 

6.7 

-   .2 

.10.1 

CLIND 

» 

1.3 

» 

1.3 

2.7 

8.3 

1*.0 

19.0 

22.2 

21.* 

17,7 

12.2 

6.3 

.2 

10.1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

57 

»3 

96 

1*2 

132 

61 

61 

90 

103 

5* 

66 

8* 

10*9 

1962 

100 

120 

39 

96 

20 

80 

51 

103 

73 

91 

92 

66 

933 

1963 

72 

SO 

91 

52 

71 

110 

89 

53 

66 

7 

218 

61 

970 

196* 

97 

*8 

61 

1*2 

21 

52 

77 

•  7* 

33 

52 

96 

116 

831 

1963 

80 

"9 

*3 

81 

35 

37 

53 

39 

*1 

73 

50 

*0 

703 

1966 

53 

106 

*5 

51 

81 

33 

*1 

32 

132 

9* 

73 

73 

81* 

1967 

36 

73 

136 

83 

1*6 

37 

106 

83 

28 

62 

99 

1»5 

103* 

1968 

*9 

38 

116 

*0 

11* 

115 

28 

77 

59 

*9 

167 

1*8 

1020 

1969 

35 

6] 

67 

19* 

87 

*1 

165 

30 

1*1 

53 

12* 

189 

11*9 

1970 

6 

80 

83 

89 

67 

8* 

21 

66 

67 

39 

98 

53 

747 

MEAN 

58.5 

80>0 

77.7 

91.0 

81.* 

67.0 

69.* 

68.7 

7*. 7 

56,8 

103.3 

98.5 

927.0 

CLINO 

101 

81 

117 

99 

9* 

90 

87 

108 

100 

88 

103 

102 

1169 
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NOTES  ON  PACE  166 

STATION  PRESSURE  H» 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1017 

101* 

101* 

1015 

101* 

1017 

1015 

101* 

1017 

1017 

1018 

1016 

1962 

1021 

1016 

101S 

1017 

1017 

101* 

1015 

101* 

101* 

1016 

1018 

1020 

1016 

1963 

1019 

1018 

1017 

1015 

1016 

1013 

1015 

101* 

1013 

1018 

1017 

1021 

1016 

196* 

1019 

1016 

1016 

1015 

1015 

101* 

101* 

101* 

101* 

1016 

1019 

1019 

1016 

1965 

1019 

1017 

1015 

1015 

1016 

101* 

1015 

101* 

1013 

1016 

1017 

1019 

1016 

1966 

1018 

1018 

1018 

101* 

1013 

1015 

1013 

101* 

1012 

1015 

1020 

1018 

1016 

1967 

1020 

1019 

1019 

1017 

1015 

1013 

1016 

1015 

101* 

1017 

1018 

1017 

1017 

1968 

1021 

1018 

1019 

1015 

1013 

1013 

1017 

1016 

101* 

1013 

1017 

1019 

1016 

1969 

1018 

1016 

101* 

101* 

101* 

1011 

101* 

1012 

101* 

1015 

1019 

1016 

1015 

1970 

1020 

1021 

101* 

10U 

1016 

1015 

1015 

1013 

1015 

101* 

1018 

1018 

1016 

MEAN  1019.6  1017.5  1016,3  1013.0  1015.0  1013.6  1015.1  101*. 1  1013,7  1015,9  1018.0  1018,5  1016.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC      MEAN 

1961  1023    1019    101*  10l6    1017  1016  1018  1017  1016  1019  1019  1019  1018 

1962  1023    1017    1017  1019    1018  1015  1017  1015  1015  1017  1020  10*2  1018 

1963  1021    1019    1019  1016    1018  1015  1017  1016  1013  1020  1019  1023  1018 
196*  1020    1017    1017  1017    1017  1016  1016  1016  1015  1018  1020  1021  1018 

1965  1020    1019    101T  1017    1017  1016  1016  1016  101*  1018  1019  1021  1018 

1966  1020    1019    1019  1016    101*  1016  1015  1016  101*  1017  1021  1020  1017 

1967  1021    1021    1020  1018    1016  1015  1018  1017  1016  1018  1020  1019  1018 

1968  1023    1020    1021  1017    1U15  1015  1019  1018  1016  1017  1019  1021  1018 

1969  1020    1018    1018  10l6    1015  1013  1016  101*  1016  1016  1021  1018  1017 

1970  1022    1022    1015  1015    1018  loift  1017  101*  1017  1016  1020  1020  1018 

MEAN  1021.3  1019.1  1017,9  1016.7  1016.5  1015.3  1016,9  1015.9  1013.*  1017,6  1019.8  1020.*  1017.7 

CLINO  1020.7  1019.3  1017,2  1016.3  1015.2  1013.1  1016,1  1015.6  1015.2  1017,2  1019.9  1020,6  1017.* 

TEMPERATURE  Ogfl  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      MEAN 


1961 

8.9 

U.8 

18,5 

19.2 

2).* 

25. 7 

27.1 

26.6 

25.6 

20.7 

16.6 

1*.6 

10. 1 

1962 

10.6 

17.8 

1*,8 

19.5 

25.3 

26.7 

29,2 

28.5 

26.6 

23.3 

13.9 

12.6 

20.9 

1963 

10.1 

10.2 

19.3 

23.6 

25.* 

27.2 

28,3 

28.5 

26.3 

23.6 

17.8 

9.6 

20.8 

196* 

10.6 

10.7 

16,2 

21.7 

23. T 

27.2 

27.6 

28.* 

26,6 

18.9 

17.6 

l*.l 

20.3 

1963 

12.6 

12.3 

13.1 

21.8 

23.5 

26.6 

27,* 

26.2 

25,3 

20.7 

19.7 

13.6 

20.6 

1966 

9.2 

12.1 

13.8 

20.8 

23.3 

23.7 

28,6 

27.2 

23.5 

20.1 

17.7 

12.0 

19.8 

1967 

11.6 

11.9 

17.7 

22.4 

22.7 

26.8 

27,2 

26.9 

2*. 7 

19.6 

13.5 

I*. 3 

20.1 

1968 

10.8 

8.* 

14.1 

20.7 

24.1 

27.3 

27,6 

27.9 

23.3 

22.0 

1*.8 

12.* 

19.6 

1969 

13.3 

13.8 

13.3 

21.1 

23.8 

27.6 

28,* 

27.6 

25.7 

21.6 

1*.9 

12.7 

20.3 

1970 

8.9 

11.7 

13.9 

21.9 

23.3 

26.* 

27,2 

27.7 

26,8 

20,8 

13.9 

15.2 

20.0 

MEAN 

10.7 

12.* 

16.1 

21. > 

23.9 

26.7 

27,9 

27.6 

25.8 

21.1 

16.* 

13.1 

20.3 

CLINO 

12.3 

13.* 

13,8 

19.* 

23.3 

26.* 

27,3 

27.* 

25,* 

21.1 

15.3 

12.7 

20.0 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     Feb     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

19* 

237 

223 

73 

16* 

203 

26* 

18* 

226 

13 

220 

171 

2131 

1962 

88 

72 

33 

126 

21 

277 

110 

139 

136 

45 

70 

39 

1195 

1963 

117 

1*0 

26 

29 

16 

215 

151 

130 

16* 

0 

258 

146 

1390 

196* 

258 

136 

161 

2*5 

*2 

7* 

162 

143 

99 

lie 

83 

73 

1395 

1965 

189 

126 

99 

25 

96 

93 

137 

197 

220 

31 

4* 

176 

1435 

1966 

322 

239 

63 

13* 

205 

5* 

253 

202 

153 

52 

12 

128 

1838 

1967 

85 

197 

*3 

TO 

76 

167 

202 

227 

135 

141 

14 

227 

1585 

1968 

25 

Rl 

*3 

«6 

89 

176 

60 

85 

*9 

11 

127 

185 

1019 

1969 

83 

11* 

177 

101 

128 

69 

212 

208 

81 

14 

41 

162 

1389 

1970 

100 

62 

185 

19 

1*2 

103 

163 

130 

137 

95 

23 

76 

1277 

MEAN 

1*6.1 

1*2.* 

105.7 

92. 8 

97,9 

1*3.1 

171,6 

168.5 

142.0 

52.0 

89.2 

140.5 

1491, 

CLINO 

98 

101 

136 

116 

111 

113 

171 

136 

128 

72 

85 

10* 

1369 
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STATION  PRESSURE  «! 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1965   1006    1006    100*    1004    1006    1006    1005    1005    1011    1005    1006    1007 


1966 

1004 

1009 

1005 

1006 

1005 

1006 

1003 

1004 

1002 

1005 

1008 

1006 

1005 

1967 

1006 

100* 

100' 

1004 

1003 

1007 

1005 

1007 

1007 

1008 

1004 

1008 

1006 

1968 

1012 

909 

1003 

1006 

1003 

1003 

1007 

1005 

1007 

1005 

1001 

1002 

1004 

1969 

1008 

10"2 

100H 

1004 

100' 

1003 

100* 

1004 

100' 

1009 

1004 

1000 

1004 

197Q 

1003 

1003 

100* 

1004 

1008 

1005 

1005 

1003 

100* 

1011 

1003 

1004 

1005 

MEAN   1006.5  10r>4.2  1004.2  1004.7  100*. 0  1005.0  1O04.8  1004.7  1006.7  1007,2  1004,7  1004,5   1005.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  Ml 
YEAR    JAN     FEB     MA»     ARR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1965   1018    1018    1016    10l6    1017    1017    1016    1016    1022    1017    1018    10lB     1017 


1966 

1016 

1021 

1016 

1017 

1016 

1017 

1014 

1015 

1014 

1017 

1020 

1018 

1017 

1967 

1017 

1015 

1021 

1016 

1014 

1018 

1015 

1018 

1018 

1019 

1013 

1019 

1017 

1968 

1024 

1011 

1015 

1017 

1014 

1014 

1018 

1016 

1018 

1017 

1013 

1014 

1016 

1969 

1019 

1013 

101? 

1016 

1016 

1014 

1015 

1015 

1018 

1020 

1016 

1012 

1016 

1970   1015    1017  1015  1013  1019  1016  1016  1014  1018  1023  1017  1013  1017 

MEAN   1018.2  1013.8  1013,8  101.6.2  1016,0  1016.0  1015,7  1015.7  1018,0  1018,8  1016.5  1016,0  1016.6 
TEMPERATURE  OgT  C 

YEAR    JAN     FPB  MA»  A"R     MAY     JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV     DEC      MEAN 


1961 

. 

2.4 

2.6 

3.3 

9.4 

15.5 

22.4 

25.6 

24.7 

23.1 

16,2 

9.3 

1.9 

12.8 

1962 

.3 

-   .1 

6.2 

11.8 

18.0 

22.5 

23.3 

22.* 

18.3 

l«.l 

6.2 

-   .3 

11.9 

1963 

. 

1.1 

-  2.1 

6,3 

12.1 

16.2 

21.6 

2*. 7 

22.3 

17.3 

16,6 

10.2 

-   .4 

12.0 

1964 

2.1 

.3 

6,2 

9.8 

18.6 

22.0 

24.1 

22.7 

19.6 

12.8 

9.7 

2.4 

12.3 

1965 

- 

1.3 

1.1 

*,4 

10.3 

19.1 

21.2 

23,5 

22.9 

19,7 

14,1 

8.2 

4.7 

12.3 

1966 

.1 

1.7 

5,9 

9.8 

16.4 

24.1 

26,3 

24.9 

19.2 

13.4 

9.4 

2.1 

12.8 

1967 

3.0 

-  1.6 

3.1 

9.8 

12.9 

22.7 

2*,1 

23.3 

19.3 

14,0 

5.8 

3.4 

11.7 

1968 

. 

2.9 

-  1.7 

6,3 

12.8 

15.3 

20.9 

25,2 

24.4 

21.4 

15,8 

8.3 

1.3 

12.3 

1969 

a 

•  1 

.3 

4,5 

13.3 

18.5 

22.8 

23,8 

23.2 

20,6 

14,3 

8.0 

.8 

12.7 

1970 

- 

3.8 

.6 

3.7 

11.2 

i7.e 

21.6 

25,1 

23.3 

21.6 

14,9 

9.2 

1.3 

12.4 

MEAN 

. 

.6 

•  1 

5,2 

U.o 

16.8 

22.2 

2*.  6 

23.8 

20.0 

14,6 

8.4 

1.7 

12.3 

CLINO 

.7 

.8 

4,7 

10.8 

16.9 

21.9 

2*. 9 

23.9 

20,3 

14,6 

8.3 

2.2 

12.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     ARR     MAY     jun     JUL     AUG     5E*     OCT     NOV     DEC 


1961 

48 

101 

107 

129 

91 

73 

125 

80 

43 

56 

69 

7? 

999 

1962 

67 

93 

73 

76 

32 

95 

42 

145 

79 

80 

100 

37 

943 

1963 

49 

65 

92 

32 

55 

69 

56 

82 

100 

4 

209 

39 

872 

1964 

117 

74 

63 

129 

I* 

68 

106 

6 

43 

44 

65 

106 

637 

1963 

78 

93 

63 

74 

40 

32 

34 

69 

43 

55 

37 

44 

662 

1966 

67 

126 

24 

68 

108 

30 

32 

48 

224 

ne 

88 

81 

1014 

1967 

33 

6B 

132 

88 

104 

118 

178 

151 

47 

88 

66 

154 

1249 

1968 

32 

29 

122 

72 

179 

156 

67 

73 

50 

56 

146 

103 

1107 

1969 

28 

77 

95 

1»1 

68 

80 

187 

64 

211 

50 

«1 

180 

1232 

1970 

17 

lis 

106 

86 

85 

58 

56 

63 

44 

63 

131 

72 

898 

MEAN 

55.8 

84.3 

90.1 

83.7 

77.6 

77.9 

88,3 

78.1 

88,4 

61,4 

100.2 

93.5 

981.3 

CLINO 

84 

72 

102 

8T 

93 

84 

94 

113 

98 

80 

86 

83 

1076 

NORTH  AMERICA 


NORTH  PLATE 
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UNITED  STATES 


WMO  72562   41  08N  100  41W   8*6  H 


STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     «A» 


1'61 
1962 
1963 
196* 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 

1970 


920 
919 
917 
913 
915 

918 
915 
919 
914 
916 


916 

91* 
9)6 
91* 
915 

916 
916 
9?0 
915 
919 


»i» 

91* 
913 

913 

918 

91* 
913 
♦  16 
918 
91» 


APR 

913 
916 
912 
910 
913 

915 
912 

913 
91* 
911 


MAY 

915 
911 
916 
913 
911 

915 
916 
91* 
915 
915 


J  UN 

916 
916 
912 

913 
91* 

915 
915 
913 
913 
915 


JUL 

916 

917 
91* 
915 
917 

916 
918 
918 
916 
917 


AUG 

919 
916 
917 
915 
916 

917 
920 
917 
916 
916 


SEP 

916 
°17 
918 
916 
916 

91» 
918 
915 
917 
91* 


OCT 

916 
917 
918 
919 
916 

916 
917 
91* 
917 
916 


NOV 

917 
918 
916 
916 
916 

918 
917 
917 
918 
916 


DEC 

915 
919 
920 
913 
915 

917 
915 
915 
916 

91* 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     FFB     MAR 


SEP 


TEMPERATURE  DEG  C 


MEAN 

916 
916 
916 
91* 
915 

916 
916 
916 
916 
916 


MEAN    916.6   916-1   91*. 9   912.9   91*. 1   91*. 2   916,*   916.9   916,7   916,8   916,9   915.9    915.7 


1961 

1023 

ioia 

1013 

1013 

1013 

1013 

1013 

1015 

101* 

1016 

1018 

1018 

1016 

1962 

1023 

1016 

1013 

1013 

1008 

1013 

101* 

1013 

1016 

1016 

1019 

1021 

1016 

1963 

1022 

1018 

1013 

1011 

101* 

1008 

1010 

101* 

1016 

1016 

1017 

1024 

1015 

19b* 

1015 

1U16 

101* 

1009 

1011 

1010 

1011 

1012 

101* 

1019 

1017 

1016 

101* 

1963 

1017 

1017 

1020 

1012 

10Q9 

1012 

101* 

1013 

1015 

1018 

1017 

1017 

1015 

1966 

1022 

1020 

1015 

1015 

1013 

1012 

1012 

1013 

1016 

1015 

1019 

1020 

1016 

1967 

1018 

1018 

1016 

10U 

1015 

1013 

1016 

1017 

1016 

1016 

1019 

1018 

1016 

1968 

1023 

1023 

1017 

1013 

1013 

1010 

1016 

101* 

101* 

101* 

1018 

1018 

1016 

1969 

1018 

1018 

1020 

1013 

1013 

1010 

1013 

1013 

1015 

1018 

1019 

1018 

1016 

1970 

1019 

1021 

1017 

1010 

1012 

1012 

1014 

1012 

101* 

1016 

1018 

1017 

1015 

MEAN   1020. O  1018.5  1016,0  1012.2  1012.1  1011.3  1013,3  1013.8  1013.0  1016,*  1018,1  101B.7   1015,5 


DEC 


1961 

-  3.0 

•  1 

3,3 

6,0 

12.9 

20.6 

23.0 

23.8 

1*.2 

9,6 

1.1 

. 

5,3 

6.9 

1962 

•  5.6 

- 

2.8 

.0 

9.6 

17.7 

19.3 

22.2 

22.6 

15.7 

11.8 

4.3 

■ 

2.* 

9.4 

1963 

-10.3 

•  2 

4,9 

10.4 

15.8 

22.7 

25,3 

23.0 

18,8 

1*,5 

3.6 

- 

9.6 

10.3 

196* 

-  2.2 

- 

3.9 

,2 

8.3 

16.1 

19.6 

25,3 

21.0 

17.3 

10,2 

2.1 

■ 

3.8 

9,2 

1963 

-  3,2 

- 

4*8 

.  3,6 

10,8 

15.6 

19.5 

22,8 

21.* 

12.1 

12,2 

*.9 

- 

1.7 

8.8 

1966 

-  9.1 

«, 

3.9 

3.6 

6.6 

19.6 

20.* 

25,3 

19.9 

16.7 

10,3 

2.2 

a 

*,2 

8.5 

1967 

-  3.9 

- 

.7 

*.* 

9.6 

11.  1 

16.1 

21,3 

20.* 

16.2 

9,9 

1.1 

- 

9.1 

8.5 

1968 

•  5.4 

■ 

2.7 

4.4 

7.9 

11. B 

20.6 

22.6 

22.0 

16.2 

10.6 

1.3 

» 

7.2 

8.5 

1969 

■  8.8 

- 

4.3 

-  i,y 

10. 8 

16.1 

17.1 

22,8 

23.1 

18,8 

5.4 

3.5 

• 

2.0 

6.* 

1970 

.  5.4 

- 

,1 

-  .* 

7.6 

16.6 

20.1 

23,5 

2*. 2 

16,0 

7.* 

1.6 

- 

2.9 

9.0 

MEAN 

-  5.7 

«, 

2,5 

1.5 

6.8 

1*,9 

19.8 

23,* 

22.1 

16.2 

10,2 

2.6 

„ 

4.0 

8.9 

CLINO 

-  4.4 

- 

2.3 

li* 

8.7 

14.7 

20.6 

2*. 5 

23.6 

17,6 

10,6 

1.9 

- 

2.6 

9.6 

PRECIPITATION  «M 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


EFB 


APR 


SEP 


DEC 


2 

57 

63 

131 

66 

31 

27 

71 

4 

13 

H 

476 

8 

29 

13 

203 

133 

135 

3 

60 

11 

2 

17 

626 

1» 

28 

101 

*6 

*1 

55 

153 

17 

10 

6 

491 

32 

96 

52 

121 

115 

67 

26 

4 

1 

3 

333 

6 

36 

106 

173 

170 

46 

143 

19 

1 

26 

752 

26 

27 

20 

131 

85 

70 

53 

8 

1 

13 

446 

2 

26 

100 

134 

95 

2 

28 

15 

5 

4 

444 

3 

77 

4* 

57 

*6 

101 

21 

38 

12 

22 

433 

4 

4 

3* 

107 

64 

41 

20 

74 

5 

3 

387 

23 

62 

33 

110 

43 

7 

58 

32 

23 

6 

412 

7.7 

20.* 

*3.2 

62,* 

110.0 

82.5 

41.9 

63.5 

22.2 

7.3 

U.l 

500.4 

23 

91 

75 

83 

64 

54 

42 

23 

13 

10 

464 

238 
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OKLAHOMA  CITY 
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UNITED  STATES 


WMO  72353   35  2*N   97  36W   391  M 


STATION  PRESSURE  M* 


APR 


MAY 


DEC 


1'61 

980 

97« 

970 

969 

971 

972 

973 

975 

973 

975 

975 

975 

97* 

1»62 

979 

972 

972 

97* 

970 

971 

973 

972 

973 

973 

976 

978 

97* 

1963 

977 

976 

972 

970 

973 

970 

970 

972 

97* 

975 

975 

980 

97* 

196* 

973 

972 

971 

9*8 

971 

970 

971 

970 

973 

976 

975 

97* 

972 

1965 

975 

97* 

979 

971 

970 

971 

972 

972 

971 

975 

97* 

97* 

973 

1966 

977 

97J 

973 

970 

972 

972 

970 

972 

972 

97* 

975 

975 

973 

1967 

975 

976 

972 

97o 

971 

970 

973 

97* 

97* 

973 

975 

97* 

973 

1968 

978 

97B 

97* 

972 

970 

970 

97* 

974 

973 

973 

97* 

97* 

97* 

1969 

973 

973 

975 

970 

971 

968 

971 

971 

97* 

97* 

976 

973 

972 

1970 

977 

977 

972 

968 

973 

971 

973 

971 

972 

972 

97* 

973 

973 

MEAN    976.*   97*. 7   972.6   97o.2   971.2   970.5   972.0   972.3   972,9   97*, 0   97*. 9   975, 0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FfB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


TEMPERATURE    D6<5    f 
YEAR         JAN  FEB 


APR 


OCT 


DEC 


9T3.1 


1961 

1025 

1019 

1013 

1013 

101* 

1013 

1015 

1017 

1013 

1018 

1020 

10*0 

1017 

1962 

102* 

1016 

1016 

1017 

1012 

101* 

1015 

101* 

1016 

1016 

1020 

1022 

1017 

1963 

1022 

1020 

1016 

1013 

1015 

1012 

1012 

101* 

1016 

1018 

1018 

102* 

1017 

196* 

1017 

1016 

101* 

1011 

101* 

1013 

1013 

1012 

1016 

1020 

1018 

1018 

1015 

1963 

1019 

1018 

1019 

101* 

1013 

1013 

101* 

101* 

101* 

1018 

1018 

1018 

1016 

1966 

1022 

1020 

1017 

101* 

1015 

101* 

1012 

1015 

1015 

1017 

1019 

1019 

1017 

1967 

1019 

1020 

1016 

1013 

101* 

1012 

1016 

1017 

1017 

1016 

1019 

1018 

1016 

1968 

1023 

1022 

1018 

1013 

1013 

1012 

1017 

1016 

1015 

1016 

1017 

1018 

1017 

1969 

1017 

1018 

1019 

1013 

101* 

1011 

1013 

1013 

1016 

1017 

1020 

1017 

1016 

1970 

1021 

1021 

1013 

10U 

1015 

1013 

1013 

1013 

mis 

1016 

1018 

1017 

1016 

MEAN 

1020.9 

1019.0 

1016,3 

1013.* 

1013.9 

1012.9 

101*. 2 

101*. 5 

1115.5 

1017.2 

1018.7 

1019.1 

1016. 

3 

CLINO 

1020.2 

1018.5 

1015,5 

1013.3 

1012.8 

1012.1 

1013,9 

101*. 1 

1015.1 

1017,1 

1019.* 

1019,7 

1016. 

0 

1961 

2.* 

5 

9 

11.2 

15.1 

l9,B 

23.* 

26.2 

23.8 

21.* 

17.2 

8.1 

2.6 

14.9 

1962 

•  2 

7 

3 

8,9 

1*.6 

23.5 

2*.l 

27,9 

28.1 

21.9 

18.2 

9.7 

*.e 

15.  B 

1963 

-  2.1 

* 

* 

12.1 

18.2 

21.3 

25.9 

28,* 

27.8 

23,9 

21.7 

U.3 

.6 

16.1 

196* 

*.9 

3 

6 

8.* 

17.8 

21.1 

25.2 

29,6 

27.1 

22,* 

15.7 

9,9 

3.3 

15.7 

1963 

3.8 

* 

2 

*,8 

18.6 

21.8 

25.6 

29,2 

27.0 

23.3 

17.1 

13.5 

9.3 

16.5 

1966 

1.0 

3 

7 

11.6 

U.3 

20.* 

25.5 

30,2 

26.0 

21.4 

16.1 

12.* 

3.2 

15.5 

1967 

5.* 

3 

* 

13,6 

18.6 

19.* 

25.2 

26,5 

26.3 

21.6 

17.0 

9.7 

4.3 

16.1 

1968 

2.6 

2 

* 

10,* 

1*.S 

18.2 

23.8 

26,6 

26.7 

21.* 

16.7 

7.9 

3.* 

14.6 

1969 

3.8 

5 

7 

5,6 

15.8 

19.8 

23.9 

28,8 

26.8 

22,9 

14,2 

9.3 

4.7 

15.1 

1970 

•   .1 

3 

9 

7,2 

15.7 

20,7 

2*. 6 

27,8 

26.7 

23,9 

14,* 

7.8 

6.6 

15.3 

MEAN 

2.2 

* 

9 

9,* 

16.3 

20.6 

2*. 7 

28.1 

27.0 

22.* 

16.8 

10.0 

4.3 

15.6 

CLINO 

2.5 

* 

9 

8,9 

U.9 

19.7 

2*. 7 

27.2 

27.  4 

22.9 

16.9 

8.8 

*.3 

15.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

* 

50 

85 

19 

*9 

98 

122 

7* 

187 

73 

97 

26 

86* 

1962 

37 

20 

55 

67 

199 

*3 

37 

78 

62 

3* 

19 

697 

1963 

5 

82 

TO 

*9 

60 

157 

*1 

*9 

52 

62 

23 

636 

196* 

21 

33 

52 

132 

20 

51 

125 

75 

21 

139 

16 

7*0 

1963 

25 

22 

82 

3* 

93 

*0 

86 

100 

25 

2 

6* 

615 

1966 

27 

33 

93 

22 

67 

60 

172 

72 

9 

21 

11 

6*8 

1967 

20 

63 

1*5 

108 

58 

31 

36 

80 

7* 

10 

26 

656 

1968 

56 

72 

77 

213 

61 

36 

95 

67 

61 

10* 

34 

902 

1969 

5 

76 

*2 

101 

125 

36 

60 

163 

*0 

2 

57 

738 

1970 

8 

53 

135 

166 

62 

33 

20 

2*5 

8* 

26 

7 

8*6 

MEAN 

20.8 

30 

7 

53.9 

77.0 

96.1 

8*. 3 

60,9 

76.6 

111.8 

50,1 

*9.7 

26.3 

738.2 

CLINO 

33 

35 

30 

79 

132 

11* 

60 

6* 

77 

6* 

*0 

36 

78* 
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STATION  PRESSURE  MP 


APR     «AV     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

98? 

979 

97* 

97J 

976 

975 

975 

978 

976 

977 

978 

978 

977 

1962 

981 

977 

976 

977 

972 

976 

976 

97} 

978 

976 

979 

980 

977 

1963 

981 

978 

97* 

97J 

976 

973 

97* 

977 

978 

978 

977 

982 

977 

196* 

974 

97J 

975 

970 

97* 

97* 

975 

974 

977 

980 

977 

977 

975 

1965 

978 

977 

980 

97* 

972 

975 

976 

975 

976 

978 

977 

976 

976 

1966 

983 

98Q 

97* 

976 

976 

976 

975 

977 

977 

975 

979 

979 

977 

1967 

976 

978 

977 

97* 

975 

97* 

977 

979 

979 

976 

978 

977 

977 

1968 

982 

982 

977 

97J 

973 

972 

978 

976 

975 

973 

977 

976 

976 

1969 

978 

979 

979 

97S 

975 

971 

975 

975 

977 

978 

978 

978 

977 

1970 

979 

9*0 

977 

971 

97* 

974 

976 

975 

976 

975 

976 

976 

976 

MEAN  979.4   978.5  976.3   973.6   974.3  974.0  975.7  976.1  976,9  976.6  977.6  977.9  976.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     MB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1024    1020  1015  1013  1016  1014  1014  1017  1016  1017  1019  10*0  1017 

1962  1023    1019  1017  1017  1011  1015  1015  1014  1017  1016  1020  10*2  1017 

1963  1023    1020  101*  1013  1016  1012  1013  1016  1018  1017  1017  10**  1017 

1964  1015    1016  101*  1010  101»  1012  1013  1013  1016  1020  1018  1018  1015 

1965  1020    1019  1021  1014  101 1  1014  1015  1014  1015  1017  1018  1017  1016 

1966  1025    1021  1015  1016  1016  1015  1013  1016  1017  1015  1019  10*0  1017 

1967  1018    1020  1018  1014  10lS  1013  1016  1018  1018  1016  1018  1019  1017 

1968  1024    1023  1017  1013  1013  1011  1016  1015  1014  1013  1018  1017  1016 

1969  1020    1020  102n  1014  1014  1010  1013  1014  1017  1018  1018  1019  1016 

1970  1021    1022  101"  10l0  10l3  1013  1015  1014  1015  1015  1017  1017  1016 

MEAN  1021.3  1020.0  1017.1  1013.*  1013.8  1012.9  1014,3  1015.1  1016,3  1016,4  1018.2  1019,3  1016.5 
TEMPERATURE  BE?-  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 


1961 

-  4.1 

. 

i5 

4.* 

8.6 

15.6 

22.0 

25.0 

23.9 

16,8 

13,2 

3.3 

-  6.6 

10.1 

1962 

-  7.7 

-  3. 

,9 

-   .1 

10.5 

21.2 

22.4 

24.2 

23.9 

17.3 

13.9 

3.6 

-  2.1 

10.4 

1963 

-10.2 

-  2' 

7 

5|' 

12.6 

17.3 

24.6 

26.1 

23.5 

19,9 

18,0 

6.7 

-  7,9 

11.2 

1964 

-  1.9 

. 

.8 

,9 

11.6 

20,0 

22.2 

26,7 

21.* 

18.5 

12.1 

5.7 

-  3.8 

11.1 

1965 

.  5.0 

-  5. 

.4 

-  2.7 

11.8 

20.1 

22.1 

24,3 

23.* 

16.1 

14,0 

5.8 

2.7 

10.6 

1966 

-  7.6 

-  1. 

.8 

6.7 

9.0 

16.1 

22.6 

26,3 

21.7 

17.6 

12.2 

4.5 

-  2.1 

10.4 

1967 

.  3.6 

-  2. 

iO 

7,5 

13.1 

15.1 

21.6 

23,6 

22.1 

16.9 

11.2 

3.6 

-  2.0 

10.6 

1968 

-  5.2 

-  2i 

>6 

7,0 

U.* 

1*.* 

23.3 

24,7 

23.9 

18,6 

13.2 

3.0 

-  4.4 

10.6 

1969 

•  7.4 

-  2i 

i9 

-   .3 

U.7 

17.3 

19.9 

25.7 

2*. 2 

19,8 

10.1 

5,0 

-  4.0 

9.9 

1970 

-  8.7 

■  0 

2,2 

U.T 

20.1 

23.3 

25.2 

24.6 

19,0 

10.9 

3.4 

-  1.2 

10.9 

MEAN 

•  6.1 

-  2. 

,3 

'•1 

H.2 

17.7 

22.4 

25,2 

23.3 

18.1 

12.9 

4.7 

•  3.1 

10.6 

CLINO 

•  5.4 

-  3. 

■  I 

2,7 

10.9 

17.2 

22.8 

25,8 

24.6 

19,4 

13.2 

3.8 

-  2.1 

10.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

TOTAL 

1961 

6 

20 

91 

42 

132 

113 

79 

116 

121 

127 

57 

38 

962 

1962 

10 

49 

39 

16 

134 

65 

192 

97 

96 

44 

17 

*0 

779 

1963 

28 

9 

77 

87 

33 

119 

57 

122 

55 

27 

10 

12 

636 

1964 

14 

9 

40 

112 

189 

162 

117 

105 

66 

13 

S9 

*1 

907 

1965 

15 

73 

67 

94 

157 

131 

112 

92 

349 

19 

31 

36 

1138 

1966 

21 

10 

22 

21 

93 

151 

119 

47 

55 

16 

6 

16 

577 

1967 

51 

4 

21 

66 

57 

250 

110 

39 

105 

43 

7 

20 

773 

1968 

12 

3 

1* 

100 

110 

113 

66 

84 

146 

117 

38 

'2 

855 

1969 

28 

34 

32 

100 

11* 

83 

108 

129 

34 

57 

3 

♦6 

768 

1970 

5 

4 

22 

72 

67 

63 

50 

118 

125 

12* 

31 

11 

692 

MEAN 

19.0 

21' 

.7 

42,5 

Tl.O 

110.6 

125.0 

101.0 

90.9 

115.2 

58,7 

25.9 

27.2 

808.7 

CLINO 

21 

*4 

37 

65 

88 

115 

86 

101 

67 

44 

32 

20 

700 
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TEMPERATURE  DeS  c 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A*R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  2.1 

♦  < 

.<• 

4,(1 

9.0 

15.3 

20.6 

23,9 

23.7 

22.1 

14.3 

7.8 

1.7 

12.5 

1962 

.   .9 

2< 

■2 

5.4 

11.3 

21.3 

22.4 

22,8 

23.4 

17.7 

14,2 

6.6 

-  1.7 

12.1 

1963 

-  3.0 

-  3. 

■  0 

8,4 

12.2 

16.4 

21.4 

22,8 

21.6 

18.3 

15,8 

8.3 

-  3.6 

11.3 

196* 

1.8 

•   i 

.7 

6.5 

13.5 

18.6 

22.0 

24,1 

22.3 

19.1 

11.4 

8.6 

3.5 

12.6 

1965 

-   .1 

,7 

3,6 

12.1 

20,6 

21.8 

23,1 

22.4 

20,9 

12.2 

8.1 

4.8 

12.5 

1966 

-  3.1 

.8 

7,3 

u.z 

15.8 

22.4 

24,6 

22.8 

17,8 

11.5 

7.4 

1.8 

11.7 

1967 

3.2 

- 

.8 

7.9 

13.1 

14,9 

23.2 

22.4 

21.6 

17.2 

13.4 

4.7 

3.6 

12.0 

1968 

-  2.7 

-  2' 

.7 

7.4 

12.7 

15.6 

21.7 

23.8 

24.1 

19.8 

13.6 

8.2 

1.0 

11.9 

1969 

-  1.0 

1' 

16 

3.4 

12.6 

18.0 

22.1 

24,6 

23.0 

18,4 

13.6 

3.6 

-   .9 

11.8 

1970 

.  3.4 

i* 

4.3 

13.6 

19.4 

22.2 

23,6 

23.* 

22.2 

1«|7 

7.9 

3.4 

12.6 

MEAN 

-  1.1 

.3 

6,3 

12.1 

17.6 

22.0 

23,6 

22.8 

19,4 

13.5 

7.3 

1.4 

12.1 

CLINO 

1.* 

1< 

.9 

3.9 

12.3 

17.8 

22.6 

24,3 

23.6 

20.1 

13.9 

7.1 

2.1 

12.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

AfR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

TOTAL 

1961 

50 

"2 

119 

137 

86 

131 

146 

94 

17 

117 

75 

«6 

1150 

1962 

67 

129 

126 

68 

73 

26 

123 

44 

136 

53 

83 

68 

998 

1963 

46 

38 

248 

48 

25 

117 

71 

62 

25 

6 

36 

30 

752 

196<, 

56 

59 

no 

163 

28 

123 

91 

94 

75 

12 

66 

102 

977 

196J 

59 

"5 

91 

103 

31 

32 

69 

72 

129 

58 

47 

12 

788 

1966 

105 

90 

32 

1*1 

21 

23 

117 

37 

73 

31 

99 

59 

828 

1967 

24 

50 

125 

74 

176 

29 

106 

94 

38 

49 

67 

57 

889 

1968 

60 

15 

137 

67 

234 

103 

96 

105 

78 

70 

62 

33 

1100 

1969 

62 

21 

32 

84 

55 

131 

97 

104 

49 

32 

61 

82 

810 

1970 

29 

39 

92 

92 

55 

96 

121 

67 

93 

148 

67 

75 

974 

MEAN 

55.8 

*1 

.4 

111.2 

97.7 

BO. 4 

81.1 

103.7 

77.3 

71.3 

57.8 

66.5 

62.4 

926.6 

CLINO 

85 

72 

90 

83 

94 

108 

104 

96 

69 

52 

60 

72 

985 
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» 
STATION  PRESSURE  M* 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1965  1019    1017    1015  10l6  1017  1015  1015  1015  1<U4  1016  1018  1020  1016 

1966  1018    1019    101*  1016  1013  1015  1014  1015  1013  1015  1020  1019  1016 

1967  1020    1019    1019  1018  1015  1014  1017  1015  1014  1017  1018  1018  1017 

1968  1022    1017    1019  1016  1013  1013  1017  1016  1"14  1015  1016  1019  1016 

1969  1018    1013    1015  10l4  ■  1014  1017  1013 

1970  1019    1020    101*  1015  1017  1015  1016  1013  1016  1015  1018  1018  1016 

MEAN  1019.3  1017.8  1016.7  1015. B  1015. 0  1014.4  1015,8  1014. B  1014.2  1015.3  1017.8  1018.2  1016.3 
SEA  LFVEL  PRES«UPE  MB 

YEAR    JAN     PFB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1017    1018    1"19    1017    1017    1017    1016    1018    1020    10*1 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1020 
1022 
1023 
1020 
1021 

10?0 
1021 
1018 
1017 
1022 

1020 
1021 
1021 
1017 
1016 

1017 
10*0 
1018 
1016 
1017 

1015 
1017 
1015 

1019 

1017 
1016 
1015 

1017 

1016 
1019 
1019 

1018 

1017 
1017 
1018 

1015 

1014 
1016 
1016 

1018 

1017 
1019 
1016 
1016 
1016 

1022 
1020 
1018 
1019 
1020 

10«1 
1020 
1021 
1017 
1020 

1018 
1019 
1018 

1018 

MEAN 

1021, 

2 

1019, 

,5 

101«, 

,7 

1017.7 

1017,0 

1016.4 

1017,8 

1016.8 

1016, 

,0 

1017.0 

1019.8 

1020, 

0 

1018.2 

TEMPERATURE 

Of 

■e  e 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

8, 

10, 

9, 

9, 

11, 

,9 
il 

iO 

,9 

4 

15, 
16, 

9. 

8, 
11, 

■  3 
il 
I 
9 
,6 

17, 
14, 
16, 
14, 
14, 

,2 
,3 
» 
6 
,1 

17.6 
18.2 
21.4 
19.9 
21. 3 

22.3 

25.6 
2*.4 
23.6 
23.7 

25.2 

26.4 
26.8 
26.7 
25.6 

27.5 
28,6 
27,4 
26.9 
27,1 

26.7 

28.0 
28.2 
27.3 
26.7 

25, 
25, 
23, 
25, 
25, 

,6 

,6 
,9 

7 
18 

19,9 

22.0 
21,3 
18.3 
20,2 

16.7 
14.2 
14.5 
16.8 
17.3 

13, 
11, 
7, 
13, 
11, 

5 
,1 

6 
,1 

9 

19.7 
20.0 
19.3 
19.3 
19.7 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

8, 
11, 

9, 
10, 

8, 

3 

1 

8 

7 

,0 

11, 
10, 

a, 
il. 

10, 

4 
.9 
1 

7 

7 

14, 
17, 
13, 
12, 
15, 

(7 

4 

il 

(* 

19.8 
22.5 

20.2 
19.7 
21.7 

23.5 
22.9 
23.3 
22.9 
24.5 

25.2 

26.6 
27.3 
27.4 
27.0 

28,0 
26,4 
27,2 
27,9 
28.4 

26.7 
25.7 
27.5 
26.9 
27.9 

25, 
22, 
25. 

25, 
27, 

2 

,9 
,6 
,1 

.9 

20.2 
19.2 
21.1 
21.8 
22.3 

15.4 
14.9 
13.2 
14.7 
14.1 

11, 

14, 

9, 

11, 

11, 

2 

2 
9 
9 
,7 

19.1 
19.5 
18.9 
19.4 

20.1 

MEAN 
CLINO 

9, 
12, 

7 
! 

Hi 

13, 

.4 

■  3 

13, 
15, 

,0 

,7 

20.2 

19.5 

23.7 
23.7 

26.4 
26.9 

27,5 
27,7 

27.2 

27.8 

25, 
25, 

5 
,8 

20.6 
21.3 

15.2 
15.4 

11, 
12, 

8 

,8 

19.5 

20.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

Bl 

1">6 

180 

U7 

76 

231 

117 

283 

164 

54 

146 

209 

1854 

1962 

102 

63 

95 

86 

2 

88 

167 

70 

79 

74 

165 

96 

1085 

1963 

185 

140 

26 

37 

26 

209 

251 

72 

140 

0 

136 

158 

1400 

1964 

300 

172 

119 

394 

42 

109 

267 

238 

63 

160 

106 

134 

2106 

1963 

60 

165 

96 

*0 

8 

231 

124 

159 

236 

72 

14 

88 

1293 

1966 

133 

296 

46 

70 

112 

31 

80 

159 

91 

91 

39 

153 

1341 

1967 

124 

139 

22 

•0 

107 

130 

120 

332 

261 

1*7 

27 

166 

1615 

1968 

31 

71 

68 

39 

31 

123 

126 

217 

102 

24 

79 

13? 

1046 

1969 

46 

1?6 

233 

88 

212 

176 

355 

209 

78 

65 

33 

112 

1735 

1970 

104 

127 

199 

56 

195 

254 

43 

262 

60 

305 

32 

»0 

1727 

MEAN 

118.6 

149.5 

10».6 

98.3 

81.1 

160.2 

165,0 

200.1 

127.6 

99,2 

77.7 

1»4.5 

1520.4 

CLINO 

109 

108 

161 

1*1 

113 

133 

192 

193 

180 

B9 

86 

106 

1611 

242  WORLD  WEATHER  RECORDS 

PHILADELPHIA  UNITES  STATES  WMH  72*08   39  53N   75  1SW    19  M 

NOTES  ON  PACE  166 

STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

101* 

1015 

1011 

1005 

1013 

1011 

1011 

101* 

101* 

101* 

1015 

1013 

1013 

1962 

1016 

1015 

1011 

1012 

101* 

1013 

1011 

1013 

101* 

1012 

1015 

1013 

1013 

1963 

1015 

1013 

1013 

1009 

101* 

1011 

1011 

ion 

1015 

1016 

1011 

1015 

1013 

196* 

1012 

1007 

1012 

1016 

1013 

1012 

1012 

1012 

1015 

1015 

1015 

1017 

1013 

1965 

101* 

101* 

1012 

1012 

1013 

1013 

1012 

1012 

1017 

1013 

101* 

1015 

1013 

1966 

1013 

1017 

1013 

101* 

1013 

1013 

1010 

1012 

1010 

101* 

1017 

1015 

1013 

1967 

1015 

1013 

1017 

1019 

1011 

101* 

1012 

101* 

101* 

1016 

1013 

1016 

101* 

1968 

1021 

10nB 

1011 

101* 

1010 

1010 

1015 

1013 

1015 

1013 

1010 

1012 

1013 

1969 

1016 

1010 

1009 

1012 

1013 

1010 

1011 

1012 

101* 

1016 

1012 

1008 

1012 

1970 

1013 

101* 

1012 

1012 

1015 

1012 

1012 

1011 

1"1* 

1019 

1013 

1012 

1013 

MEAN 

101*. 9 

1012.6 

1012,! 

I  1011.9 

1012,9  1011.9 

1011, 

7  1012,* 

mi*. 2  101*.  8 

1013.5 

1013,6 

1013 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

1018 

1019 

1016 

1009 

1017 

1015 

1015 

1018 

1018 

1018 

1019 

1018 

1017 

1962 

1021 

1019 

1015 

1016 

1018 

1017 

1015 

1017 

1018 

1016 

1019 

1018 

1017 

1963 

1019 

1018 

1017 

1013 

1018 

1015 

1015 

1015 

1019 

1020 

1015 

1019 

1017 

196* 

1016 

1012 

1016 

1020 

1017 

1016 

1016 

1016 

1019 

1019 

1019 

1021 

1017 

1965 

1018 

1018 

1016 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1021 

1017 

1018 

1019 

1017 

1966 

1017 

1022 

1018 

1018 

1017 

1017 

101* 

1016 

101* 

1018 

1021 

1020 

1018 

1967 

1019 

1017 

1021 

1017 

1015 

1018 

1016 

1018 

1019 

1020 

1017 

1020 

1018 

1969 

1023 

1013 

1016 

1016 

1015 

101* 

1019 

1017 

1019 

1017 

101* 

1016 

1017 

1969 

1021 

1015 

1013 

1016 

1017 

101* 

1015 

1016 

1019 

1020 

1016 

1013 

1016 

1970 

1017 

1018 

1016 

1016 

1019 

1016 

1016 

1015 

1018 

1023 

1017 

1017 

1017 

MEAN   1019.1  1017.1  1016,*  1015.9  1017.0  1015.9  1015,7  1016.*  1018.*  1018.8  1017.5  1018,1   1017.2 

TEMPERATURE  0E«  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  3.9 

1.1 

6.t 

9.9 

1*.B 

21.1 

2*. 2 

23.1 

21.9 

13.2 

7.3 

■   .6 

11.5 

1962 

-  1.1 

-   .9 

*.T 

11,1 

IT. 8 

22.1 

22,2 

22.2 

17.3 

13.5 

5.6 

-   .6 

11.2 

1963 

•  2.3 

-  3.1 

6.1 

11.* 

15.7 

21-3 

2*.* 

21.8 

1T.1 

13.9 

8.9 

-  2.3 

11.1 

196* 

.6 

-   .1 

5.9 

10.* 

18.* 

22.* 

2*. 8 

22.3 

19.6 

11.* 

8.* 

3.1 

12.3 

1965 

•  1.6 

.7 

3.1 

9.* 

18.6 

21.1 

23,* 

22.8 

20.7 

12. 1 

6.8 

2.B 

11.7 

1966 

•  1.6 

-   .3 

5,8 

s.e 

15.3 

22.3 

25,5 

23.8 

18,* 

11.7 

8.2 

1.9 

11.7 

1967 

2.2 

-  1.7 

3.6 

10.9 

13.3 

22.3 

2*, 8 

23.9 

19.* 

13.8 

6.0 

3,6 

11.8 

1968 

-  1.7 

-   .9 

6,9 

12.6 

15.* 

21.8 

25,1 

25.* 

20,8 

1*.5 

7.6 

,2 

12.3 

1969 

>  1.2 

.0 

*•' 

12.9 

18.1 

23.0 

23,9 

2*.0 

19.6 

12.8 

6.9 

.8 

12.1 

1970 

-  *.2 

.6 

3,9 

10.8 

IB. 3 

22.0 

2*. 9 

2*.  8 

22.2 

15,6 

9.0 

2.1 

12.5 

MEAN 

•  1.5 

-   .5 

5,0 

10.  • 

16,6 

21.9 

2*. 3 

23.* 

19.7 

13.3 

7.5 

1.1 

11.8 

CLINO 

.2 

.7 

5,0 

11.1 

17.0 

21.7 

2*. 2 

23.1 

19.3 

13.2 

6.8 

1.1 

12.0 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MA* 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

80 

«0 

131 

122 

86 

75 

151 

«7 

61 

46 

52 

n 

10*2 

1962 

73 

89 

99 

9* 

*7 

188 

58 

167 

70 

2* 

117 

»* 

1082 

1963 

59 

36 

100 

29 

27 

73 

80 

85 

16* 

2 

169 

»9 

889 

196* 

100 

72 

*9 

13* 

12 

5 

97 

12 

61 

** 

*2 

130 

798 

1963 

60 

55 

81 

59 

31 

72 

82 

103 

77 

31 

27 

*7 

7*5 

1966 

72 

109 

17 

110 

73 

10 

60 

*1 

221 

130 

60 

110 

1015 

1967 

*2 

*6 

115 

55 

S9 

105 

181 

180 

75 

51 

31 

1*9 

1139 

1968 

7* 

36 

126 

»0 

131 

150 

51 

31 

11 

BO 

106 

*9 

901 

1969 

*0 

*8 

49 

*3 

8* 

186 

212 

68 

111 

29 

50 

18* 

110* 

1970 

19 

53 

97 

155 

65 

117 

70 

101 

21 

93 

120 

Bl 

99* 

MEAN 

62.1 

6*.« 

86,* 

»*.l 

6*. 7 

98.1 

10*.  2 

87.5 

87,2 

55.0 

79.* 

93,8 

966.9 

CLINO 

6* 

71 

97 

86 

9» 

103 

106 

118 

88 

71 

86 

73 

1080 

NORTH  AMERICA  243 

PHOENIx  UNITED  STATES  WMO  72278   33  26N  112  <Uw   339  M 

NOTES  ON  PAGE   167 

STATION  PRESSURE  ffl 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D*C      MEAN 


1961 

980 

978 

973 

972 

971 

970 

971 

97* 

971 

97* 

976 

978 

97* 

1962 

980 

976 

97! 

973 

972 

970 

972 

971 

971 

97* 

976 

979 

97* 

1963 

979 

977 

97* 

97* 

972 

969 

970 

972 

971 

97* 

976 

980 

97* 

196* 

979 

977 

97* 

973 

972 

970 

971 

972 

972 

97* 

978 

978 

97* 

196S 

979 

976 

97S 

97* 

970 

970 

972 

971 

971 

975 

976 

976 

97* 

1966 

978 

977 

973 

972 

971 

970 

970 

»7l 

972 

97* 

977 

977 

97* 

1967 

979 

978 

973 

97* 

973 

969 

972 

972 

971 

975 

976 

976 

97* 

1968 

979 

977 

976 

97* 

970 

970 

973 

973 

971 

973 

976 

976 

97* 

1969 

976 

973 

973 

972 

970 

968 

971 

968 

971 

972 

978 

977 

973 

1970 

980 

978 

973 

973 

972 

970 

971 

971 

972 

97* 

977 

978 

97* 

MEAN    978.9   976.9   97*. 3   973.1   971.3   969.6   971,3   97i,3   971.3   973.9   976.6   977,7    973.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0*C      MEAN 


1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

1019 
1020 
1018 
1019 
1018 

1017 
1015 
1016 
1016 
1013 

1012 
10H 
1013 
101* 
101* 

10U 
1012 
1013 
1012 
1013 

1010 
1010 
1010 
1010 
1009 

1007 
1008 
1007 
1008 
1008 

1009 
1010 
1007 
1009 
1009 

1012 
1009 
1010 
1010 
1008 

1009 
1*09 
1009 
1010 
1O09 

1013 
1012 
1013 
1013 
1013 

1016 
1013 
1015 
1017 
1015 

1017 
1016 
1019 
1017 
1015 

1013 
1013 
1013 
1013 
1012 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1017 
1019 
1019 
1015 
1019 

1016 
1017 
1016 
101* 
1017 

101* 
101* 
1015 
101* 
1012 

10X0 
1013 
1012 

1010 
1012 

1009 
1011 
100* 
1008 
1010 

1007 
1007 
1007 
1006 
1007 

1008 
1010 
1010 
1008 
1009 

1003 
1010 
10U 
1006 
1008 

1010 
1009 
1009 
1009 
1010 

1013 
1013 
1012 
1010 
1013 

1016 
1015 
1015 
1017 
1016 

1017 
1016 
1018 
1016 
1017 

1012 
1013 
1013 
1011 
1013 

MEAN 
CLIND 

1018.3 
1017.8 

1015.9 
1016. 0 

1013.7 
1013,3 

1011. 8 
1010.9 

1009.5 
1008.* 

1007.2 
1007.0 

1008,9 
1008,2 

1009.2 
1008.8 

1009.3 
1008,6 

1012.5 
1011.8 

1015.7 
1016.0 

1017.0 
1017.5 

1012.* 
1012.0 

TEMPERATURE  DeG  C 

YEAR 

JAN 

PF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

12.3 
10. R 
9,1 
8.2 
11.5 

13.1 
11.2 
15.7 
9.6 
11.3 

15.3 
13.3 
16,1 
13.6 
13,* 

20.7 
22.* 
16.8 
18.* 
17.* 

2*. 2 
23.1 
2».7 
23.2 
22.1 

31.* 
28.* 
27.6 
28.1 
26.1 

33,2 
32.3 
33,3 

32.6 
32,8 

31.* 
33.2 
30.6 
30.1 
31.7 

27.0 
29.1 
29,3 
27.2 
26.2 

20.9 
22,0 
2*. 6 
23.8 
23.2 

13.9 

16.6 
16,6 
13.1 
16.7 

11.3 
12.6 

U.O 
11.1 
11.6 

21.2 

21.* 
21.6 
19.9 
20.3 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

9.0 
10.* 
11.3 
12.7 
11.2 

9.8 
13.2 

15.* 
11.7 
15.7 

16.2 

17.1 
15.5 
13,8 
13,3 

21.0 
16.9 
19.3 
20.3 

18.2 

26.7 
23,9 
2*. 8 
23.7 
2*.* 

30.* 
27.3 
30.1 
29.0 
31.2 

33,9 
33,1 
32,3 
33,9 

35,0 

32.7 
32,8 

30.3 
3*. 7 
33.6 

28.3 
29,3 
28.7 

30.0 
27,9 

21,6 
23.1 
22.6 

20.8 
20.6 

15.8 
17.7 
15.1 
16.7 
16.3 

U.l 

9.0 

9,7 

12.7 

U.* 

21.* 
21.2 
21.3 
21.6 
21.9 

MEAN 
CLINO 

10.7 
10.* 

12.9 
12.5 

13.8 
15.8 

19.3 

20.* 

2*. 7 

25.0 

29.0 
29.8 

33.2 
32,9 

32.1 

31.7 

28,3 
29.1 

22.3 
22,3 

15.9 
15.1 

11.2 
U.* 

21.2 

21.* 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

6 

0 

10 

T 

T 

T 

10 

5* 

6 

2 

3 

22 

113 

1962 

30 

21 

13 

0 

T 

3 

3 

6 

10 

T 

1 

12 

99 

1963 

1* 

29 

8 

8 

T 

0 

1 

68 

T 

37 

19 

T 

18* 

196* 

6 

0 

9 

3 

T 

0 

15 

33 

*6 

* 

9 

26 

153 

1963 

31 

23 

35 

3* 

* 

23 

* 

5 

15 

5 

23 

•l 

283 

1966 

9 

2*  ' 

9 

T 

T 

6 

2 

55 

51 

6 

10 

13 

185 

1967 

6 

0 

11 

2 

1 

12 

25 

1 

3 

17 

12 

101 

211 

1968 

3 

30 

26 

T 

T 

0 

*3 

15 

0 

9 

23 

IB 

169 

1969 

33 

20 

1* 

1 

7 

0 

7 

* 

5* 

2 

17 

17 

178 

1970 

T 

8 

37 

T 

T 

0 

12 

26 

72 

11 

1 

7 

19* 

MEAN 

1*.2 

13.5 

19.2 

*.e 

1.2 

*.* 

12.2 

26.7 

23.7 

9,3 

13.8 

29.9 

176.9 

CLIND 

19 

22 

17 

8 

3 

2 

20 

28 

19 

12 

12 

22 

18* 

244  WORLD  WEATHER  RECORDS 

PITTSBURGH                               UNITED  STATES  WMO  72520  40  30N  80  13W   370  M 

NOTES  ON  PAGE  167 

STATION  PRESSURE  MP 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  989  988  984  98o  988  986  986  989  989  989  989  987  987 

1962  989  9B7  986  986  988  987  986  987  988  986  989  988  987 

1963  989  987  985  984  988  985  986  986  989  990  985  988  987 

1964  985  982  984  986  986  986  986  98J  989  989  988  988  986 

1965  986  986  985  985  986  987  986  985  989  986  987  987  986 

1966  989  990  986  985  986  988  985  986  985  987  988  988  987 

1967  987  986  989  987  985  987  986  988  989  988  986  988  987 

1968  993  984  986  987  984  984  989  988  988  987  984  96;  987 

1969  989  986  984  985  986  983  985  987  989  989  986  984  986 

1970  987  987  985  984  989  986  986  985  988  990  986  985  987 

MEAN    988.3  986-3  983a4  9B4.9   986.6   995-9   966-1  986.6  988.3  988.1  986. B  986.8  986.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1020 

1019 

1015 

10U 

1018 

1016 

1017 

1020 

1A20 

1020 

1020 

1018 

1018 

1962 

1021 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1016 

1017 

1019 

1017 

1021 

1019 

1018 

1963 

1021 

1019 

1016 

1015 

1018 

1016 

1016 

1016 

1020 

1021 

1016 

10*0 

1018 

1964 

1016 

1013 

1015 

1017 

1017 

1016 

1016 

1016 

1019 

1020 

1020 

1020 

1017 

1965 

1018 

1017 

1016 

1016 

1017 

1018 

1016 

1016 

1*20 

1017 

1018 

1018 

1017 

1966 

1021 

1021 

1017 

1016 

1017 

1018 

1015 

1016 

1015 

1018 

1019 

1020 

1018 

1967 

1018 

1017 

1020 

1018 

1015 

1018 

1016 

1018 

1020 

1019 

1017 

1020 

1018 

1968 

1025 

1016 

1017 

1018 

1014 

1015 

1020 

1019 

1019 

1018 

1015 

1017 

1018 

1969 

1021 

1018 

1015 

1016 

1017 

1013 

1015 

1017 

1019 

1020 

1017 

1015 

1017 

1970 

1018 

1019 

1018 

10U 

1019 

1016 

1016 

1016 

1018 

1021 

1017 

101T 

1017 

MEAN   1019.9  1017.7  101ft. 4  1013.8  1017,0  1016.4  1016.3  1017.1  1018,9  1019,1  1018.0  1018.4   1017.6 
TEMPERATURE  OeG  C 
YEAR    JAN     FPB     MAR     APR     MAY     jun     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 
1962 

_ 

2.8 
1.5 

1. 6 

•  6 

6.8 

4.1 

8.1 
10.  • 

14.3 
19.9 

20.3 
22.4 

23,4 
22.7 

23.7 
23.3 

21.9 

17.1 

14.4 
13.7 

7.4 
6.6 

1.2 

-  1.9 

11.8 
11.5 

1963 
1964 
1965 

a 

3.0 

1.1 

,9 

. 

3.8 
.8 
.4 

7.3 
5,8 

2.2 

11.4 

12.0 
10. 1 

16,0 
18.2 
19.6 

21.4 
21.7 
20.6 

23,3 
24.3 
22.6 

21.4 
21.3 
22.1 

17.9 
19.1 
20,6 

16,4 
11.8 
11.2 

8.5 
9.1 
7.3 

-  3.3 

2.8 
4.2 

11.1 
12.2 
11.6 

1966 
1967 

- 

3.8 

2.2 

, 

•  1 

1.9 

5.6 
3,6 

9.4 
U.7 

I*. J 
1».0 

21.8 
23.2 

24.* 
22.3 

22.6 

21.1 

16.9 
16.9 

11.4 
12,4 

7.3 
3.7 

.8 
2.8 

10.9 
11.1 

1968 
1969 
1970 

■ 

2.9 

1.8 
4.9 

- 

1.9 
.2 
.9 

6,3 
2.* 

2.6 

12.2 
12.2 
12.2 

14. o 

17.3 
18.7 

20.9 
21.3 
21.3 

23,8 
23,7 
23.2 

23.7 
22.6 
23.3 

19,9 
18.4 
21.2 

13.2 
12.9 
14,3 

7.3 
5.1 
7.4 

•   .3 

-  1.7 
1.7 

11.2 
11.0 
U.7 

MEAN 
CLINO 

- 

1.8 
,7 

- 

.9 

.8 

4.9 
4.7 

11. 0 

11.2 

16. J 
17.2 

21.5 
22.2 

23,4 
24.3 

22.5 
23.3 

19,0 
19.6 

13.2 
13.4 

7.0 
6.9 

.6 

1.7 

11.4 
12.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

52 

85 

93 

140 

68 

107 

118 

67 

45 

65 

85 

42 

966 

1962 

67 

94 

99 

»6 

38 

57 

80 

80 

160 

42 

32 

57 

911 

1963 

34 

33 

143 

'2 

43 

87 

63 

46 

16 

4 

73 

40 

636 

1964 

62 

49 

130 

136 

63 

143 

100 

64 

22 

49 

70 

9J 

982 

1963 

93 

61 

80 

36 

33 

43 

37 

67 

99 

63 

60 

13 

704 

1966 

107 

88 

36 

106 

72 

24 

58 

96 

51 

32 

101 

42 

813 

1967 

22 

49 

162 

117 

133 

27 

145 

77 

40 

53 

67 

32 

951 

1968 

58 

18 

91 

59 

161 

55 

41 

51 

86 

53 

54 

68 

797 

1969 

51 

17 

24 

78 

49 

102 

113 

63 

23 

54 

58 

97 

731 

1970 

35 

39 

67 

84 

79 

105 

139 

48 

64 

117 

69 

87 

933 

MEAN 

58.1 

35.3 

92.5 

91.4 

73.9 

75.0 

89,6 

65.9 

60,6 

53.2 

67.1 

39.3 

843.9 

CLINO 

72 

39 

89 

86 

95 

100 

91 

89 

68 

64 

39 

63 

937 

NORTH  AMERICA 

PORTLAND  UNITED  STATES  WMD  72698   45  36N  122  S6W 
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STATION  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MA/     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     OEC 


1961 

1015 

1013 

100" 

10U 

1011 

1011 

1011 

1011 

1012 

1013 

1012 

101* 

1012 

1962 

102) 

long 

1010 

10U 

1013 

1012 

1013 

1012 

1009 

1012 

1013 

1016 

1013 

1963 

1020 

1013 

1011 

1009 

1012 

1012 

1012 

1012 

1009 

1011 

1010 

1017 

1012 

1964 

1012 

1021 

1012 

1015 

1013 

1011 

1011 

1011 

1013 

1013 

1012 

1007 

1013 

1965 

1012 

1016 

101* 

lolo 

101* 

1011 

1012 

1010 

1012 

101* 

1007 

1009 

1012 

1966 

1011 

1013 

1012 

1015 

1013 

1012 

1011 

1012 

1011 

1015 

1010 

1011 

1012 

1967 

1012 

1018 

1010 

1010 

1015 

1010 

1013 

1010 

100' 

1013 

1013 

1015 

1012 

1968 

1012 

1U12 

1012 

1016 

1012 

1012 

1012 

1010 

1012 

1011 

1013 

1009 

1012 

1969 

1006 

1005 

1015 

1012 

1011 

100a 

1013 

1011 

1009 

1013 

1015 

1012 

1011 

1970 

1010 

1015 

1016 

101S 

1015 

1011 

1012 

1010 

1013 

1012 

1010 

1009 

1012 

MEAN   1013.1  1013.*  1012,0  1013.2  1012.9  1011.0  1012,0  1010.9  1010,9  1012.7  1011.5  1011.9   1012.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1020 

1019 

1013 

1020 

1017 

1017 

1017 

1016 

1018 

1018 

1018 

1020 

1018 

1962 

1027 

1U13 

1016 

1020 

1016 

ioie 

1019 

1017 

mis 

1017 

1018 

1022 

1018 

1963 

1025 

1019 

1016 

1015 

1017 

1017 

1017 

1017 

101* 

1016 

1015 

1021 

1018 

196* 

1017 

1027 

1018 

1021 

1019 

1016 

1016 

1017 

1018 

1019 

1017 

1011 

1018 

1965 

101» 

10?1 

1020 

1015 

1020 

1017 

1017 

1016 

1018 

1019 

1013 

1015 

1017 

1966 

1017 

1019 

1017 

1020 

1018 

1017 

1016 

1017 

1016 

1020 

1016 

1016 

1017 

1967 

1018 

102* 

1015 

1015 

1020 

1015 

1018 

1016 

1015 

1018 

1018 

1020 

1018 

1968 

1018 

1018 

1017 

1023 

1017 

1018 

1017 

1016 

1017 

1017 

1018 

101* 

1018 

1969 

1012 

1010 

1021 

1017 

1017 

101* 

1018 

1016 

1015 

1019 

1021 

1017 

1016 

1970 

1016 

1020 

1021 

1021 

1020 

1016 

1017 

1016 

1018 

1017 

1015 

101* 

1018 

MEAN 

1018.fi 

1019.0 

1017.* 

1018.7 

1018.3 

1016.5 

1017,2 

1016.* 

1016,* 

1018.0 

1016.9 

1017.* 

1017.6 

CLINO 

1018.7 

1018.0 

1017.5 

1017.8 

1017,3 

1016.9 

101"\2 

1016.6 

1016,3 

1017,* 

1019.* 

1018.3 

1017.6 

TEMPERATURE  DE«  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

7.9 

9. 

1 

9.1 

10,9 

1*,4 

19.6 

21.3 

22.3 

16,4 

12.7 

7.3 

5.9 

13.1 

1962 

*.3 

6. 

7 

8,0 

12.0 

12.1 

16.9 

19.5 

19.* 

18.3 

13.6 

10.0 

7.4 

12.* 

1963 

2.* 

10- 

6 

8,9 

10.3 

15.4 

16.6 

18.4 

19.8 

19,9 

1*,2 

9.4 

6.2 

12.7 

196* 

6.6 

7. 

1 

8,4 

10.0 

13.4 

16.2 

19.6 

19.3 

16,6 

14.6 

7.2 

4.6 

12.0 

1965 

5.8 

7. 

5 

10, » 

12.3 

13.3 

17.1 

21.3 

20.9 

17.1 

15,1 

10.4 

*,9 

13.0 

1966 

5.7 

7. 

1 

9,0 

12. a 

15.4 

17.9 

19,6 

20,5 

18,8 

13,2 

9,8 

7,8 

13.1 

1967 

7.6 

7- 

9 

7,7 

9.6 

15.3 

19.7 

21.4 

23.9 

20,* 

13.9 

9.8 

6,2 

13.6 

1968 

5.3 

10. 

a 

10,6 

10.6 

1*.7 

17.9 

21.4 

19.3 

17.7 

12.7 

9.3 

3.7 

12.8 

1969 

1.2 

6< 

1 

10,1 

11.3 

16.8 

19.6 

19,6 

19.* 

17.8 

12.3 

9.2 

6.8 

12.5 

1970 

5.7 

9. 

4 

9,5 

9.6 

1*.* 

19.3 

20,8 

20.3 

16,5 

12.9 

9.2 

5.3 

12.7 

MEAN 

5.3 

8. 

2 

9.2 

10.9 

1*,5 

18.1 

20,3 

20.5 

18,0 

13.5 

9.2 

5.9 

12.8 

CLIND 

3.6 

5. 

6 

7,8 

11.0 

l*.l 

16.7 

19,6 

19.2 

16,6 

12.3 

7.3 

5.2 

11.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

126 

279 

210 

6* 

85 

12 

9 

25 

20 

103 

138 

171 

1263 

1962 

*0 

108 

122 

97 

71 

22 

T 

39 

42 

106 

270 

73 

990 

1963 

76 

112 

169 

120 

91 

61 

36 

26 

28 

85 

184 

119 

1108 

196* 

3*6 

3* 

62 

50 

2* 

56 

19 

26 

39 

25 

257 

290 

1249 

1965 

227 

53 

38 

59 

3* 

22 

9 

22 

1 

56 

184 

253 

956 

1966 

226 

*» 

180 

27 

29 

29 

25 

23 

*5 

103 

170 

229 

1152 

1967 

219 

65 

1** 

87 

31 

23 

0 

T 

20 

155 

83 

163 

990 

1968 

155 

18* 

96 

68 

96 

55 

6 

108 

73 

151 

204 

328 

1524 

1969 

272 

9* 

33 

8n 

J9 

69 

1 

7 

12* 

103 

90 

256 

1168 

1970 

387 

1*5 

72 

97 

39 

18 

3 

T 

46 

77 

193 

260 

1337 

MEAN 

207.* 

113, 

9 

11*. 6 

76.9 

53.9 

36.7 

10,8 

27.6 

43.8 

96,4 

177.3 

21*.  2 

1173.5 

CLINO 

136 

107 

97 

5) 

51 

*2 

10 

17 

41 

92 

135 

162 

943 
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UNITED  STATES 


46  39N   68  DOW   113  m 


TEMPERATURE  DB«  C 


YEAR 


FEB 


APR 


AUG 


DEC 


1961 

-H.9 

-10.3 

. 

3,6 

1.9 

•8.9 

16.* 

18,5 

17.9 

15.9 

8,3 

1.8 

-  3.7 

4.4 

1962 

-11.7 

-12.7 

- 

,T 

2.9 

9.8 

16.6 

16,3 

17.3 

11.7 

6,3 

-  1.2 

-  B.2 

3.9 

1963 

-  9.1 

-13.0 

- 

5,8 

2.7 

10.2 

17.2 

20.4 

15.8 

11.5 

9.7 

1.7 

-11.7 

4.1 

1964 

-  8.9 

-  7.8 

- 

3,3 

3.2 

11. ■ 

15.8 

19,3 

15.4 

11.3 

5.9 

-  1.1 

-  8.1 

4.5 

1965 

-12.* 

-10.3 

" 

3.2 

2.9 

10.2 

16.7 

17.4 

17.1 

13.2 

5.9 

-  3.1 

-  8.2 

3.9 

1966 

•  7.9 

-  8.7 

_ 

1.5 

3.2 

10,1 

16.6 

18,2 

17,3 

11.7 

6,8 

2.2 

-  5.5 

5.2 

1967 

-  9.4 

-13.3 

- 

7.7 

1.6 

6,8 

17.6 

20,3 

18,4 

13.6 

7.4 

-   .3 

-  7,9 

3.9 

1968 

-13.8 

-12.2 

- 

3.2 

5.6 

10.3 

15.4 

19,3 

15.3 

1«.7 

9.2 

-  2.7 

-  7.8 

4.2 

1969 

.  8.* 

-  7.9 

- 

3,6 

2.0 

9.6 

16.5 

17,4 

18.0 

12.3 

6.1 

2.1 

-  6.1 

4.8 

1970 

-15.2 

-  9.4 

- 

3,8 

3.0 

10,6 

16.7 

20.4 

18.7 

12.1 

8.4 

,9 

-12.4 

4.2 

MEAN 

-11.2 

-10.6 

_ 

3,8 

2.9 

9.8 

16.6 

18,8 

17.1 

12.8 

7.4 

.0 

•  8.2 

4.1 

CUINO 

•  10.6 

-  9.7 

- 

*.l 

3.6 

10,8 

15.8 

18,9 

17.8 

13,1 

7.0 

.1 

-  8.2 

4.6 

PRECIPITATION  MM 


FEB 


DEC 


TOTAL 


1961 

58 

69 

67 

75 

163 

82 

123 

104 

188 

61 

80 

53 

1127 

1962 

38 

21 

9 

74 

33 

76 

181 

98 

83 

69 

112 

82 

898 

1963 

59 

43 

67 

58 

64 

39 

110 

PB 

97 

85 

194 

23 

1017 

1964 

48 

22 

66 

46 

37 

30 

142 

91 

47 

121 

43 

78 

791 

1965 

34 

42 

H 

»1 

60 

43 

91 

no 

82 

78 

103 

34 

725 

1966 

65 

33 

64 

15 

73 

43 

108 

35 

56 

91 

129 

48 

760 

1967 

61 

38 

21 

12 

119 

65 

79 

106 

228 

69 

71 

90 

939 

1968 

65 

3* 

88 

53 

36 

41 

86 

60 

2* 

91 

83 

94 

737 

1969 

80 

33 

35 

59 

68 

98 

91 

136 

175 

33 

129 

117 

1076 

1970 

7 

53 

56 

74 

106 

116 

77 

80 

92 

133 

35 

31 

904 

MEAN 

51.5 

41.0 

48,8 

♦9.9 

80.1 

63.3 

109,0 

99.8 

107,4 

83,3 

100.1 

67.2 

901.4 

CLINO 

56 

53 

59 

64 

72 

96 

?R 

84 

84 

87 

76 

61 

890 

NORTH  AMERICA  247 
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STATIlJN  PRESSURE  M* 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     J UN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1966 

. 

_ 

- 

. 

- 

■ 

• 

1011 

1010 

ion 

1006 

1004 

_ 

1967 

1006 

1014 

1005 

1007 

101* 

1009 

1012 

1010 

1008 

1007 

1009 

1010 

1009 

1968 

1007 

1008 

100" 

1015 

1010 

1011 

1011 

1009 

mio 

1007 

1008 

1004 

1009 

1969 

1001 

iono 

ini? 

1009 

loio 

1007 

1013 

1010 

1007 

1010 

1011 

1006 

1008 

197(5 

1005 

101  1 

101? 

ion 

101* 

1010 

1011 

1010 

1011 

10O8 

1005 

1002 

1009 

MEAN      .......    1010. 0  1009,2  1008,6  1007,8  100J.2 

SEA  LEVEL  PRFSSU"!  MB 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     »aY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1966 

_ 

. 

. 

. 

• 

a 

. 

1019 

1017 

1019 

1013 

1012 

. 

1967 

101* 

1022 

1013 

1015 

1021 

1017 

1020 

1018 

1015 

1015 

1017 

1017 

1017 

1968 

101* 

1016 

101* 

1022 

1017 

1018 

1019 

1016 

1018 

101* 

1015 

1011 

1016 

1969 

1008 

1008 

1020 

1016 

1018 

1015 

1020 

1017 

1015 

1018 

1019 

101* 

1016 

1970 

1013 

1019 

1020 

1019 

1021 

1017 

1019 

1018 

1018 

1016 

1012 

1010 

1017 

MEAN      .......    1017.6  1016,6  1016,*  1015,2  1012.8 

TEMPERATURE  DE8  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     D«C 


1966 

1967  5.5 

1968  4.6 

1969  .   .3 

1970  4.6 

MEAN  .......      15,0    13,8    10,0     7.4     4,8 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


596 


. 

. 

. 

• 

e 

■ 

i*.e 

1*.3 

9.7 

7.3 

6.* 

. 

5.7 

*.7 

6.1 

10.5 

1*.2 

15.6 

17.0 

13.* 

11.1 

7.7 

*.6 

9.8 

7.1 

7,6 

7.3 

10,8 

12.7 

15.9 

1*.8 

13.4 

9.* 

7.6 

2.6 

9.5 

3.7 

6.3 

7.5 

11.8 

15.1 

1*.* 

13.8 

13.* 

9.9 

7.6 

6.* 

9.1 

7.6 

6.5 

6.6 

9.8 

13.9 

1*,6 

1*.7 

12.7 

9.7 

6,6 

9.9 

9.3 

1967 

52* 

427 

298 

ISO 

64 

10 

1968 

57* 

327 

385 

207 

110 

116 

1969 

351 

231 

269 

2«4 

139 

52 

1970 

3*7 

129 

189 

353 

72 

30 

16 

197 

631 

215 

489 

3049 

117 

215 

443 

344 

404 

3286 

87 

27" 

174 

213 

327 

2445 

14 

183 

231 

288 

42Q 

2318 

55.8      192.4      149,2      293,6      447,2 
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STATION  PRFSSU'E  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     HAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MIAN 


1961 

904 

901 

898 

899 

901 

902 

903 

904 

901 

901 

901 

899 

901 

1962 

903 

900 

899 

901 

89B 

901 

903 

902 

903 

903 

902 

903 

902 

1963 

902 

902 

898 

B98 

9Q2 

899 

901 

904 

904 

903 

901 

905 

902 

1964 

B98 

899 

898 

897 

899 

899 

902 

900 

902 

904 

901 

897 

900 

1963 

699 

899 

903 

899 

B97 

900 

903 

902 

902 

904 

900 

898 

901 

1966 

902 

9oo 

900 

901 

900 

900 

901 

903 

903 

901 

902 

900 

901 

1967 

898 

900 

899 

897 

902 

901 

903 

905 

902 

901 

901 

899 

901 

1968 

903 

904 

901 

900 

900 

900 

904 

902 

901 

900 

901 

899 

901 

1969 

898 

899 

903 

8'B 

901 

899 

902 

900 

901 

902 

903 

900 

901 

1970 

900 

904 

901 

897 

901 

900 

903 

902 

901 

901 

901 

898 

901 

MEAN    900.7   900.8   900. o   698.7   900.1   900.1   902.5   902.4   902.0   902,0   901.3   699.8    900.9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M« 
YEAR    JAN     FFB     MAP     APR     HAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1018 

1013 

1014 

1015 

1014 

1014 

1015 

1014 

1016 

1018 

1018 

1016 

1962 

1023 

1018 

1017 

1016 

10U 

1014 

1015 

1013 

1016 

1017 

1018 

1021 

1017 

1963 

1022 

1019 

1014 

1013 

1015 

1010 

1012 

1015 

1016 

1016 

1017 

1024 

1016 

1964 

1015 

1016 

1015 

10U 

1012 

1011 

1013 

1012 

1015 

1019 

1018 

1016 

1014 

1965 

1017 

1016 

1022 

1013 

1010 

1012 

1015 

1014 

1016 

1017 

1016 

1015 

1015 

1966 

10?2 

1019 

1016 

1017 

101* 

1012 

1011 

1015 

1016 

1016 

1018 

1018 

1016 

1967 

1016 

1018 

1015 

1011 

1017 

1014 

1015 

1017 

1014 

1016 

1018 

1017 

1016 

1968 

1021 

1U22 

1016 

1014 

101* 

1012 

1016 

1014 

1014 

1014 

1017 

1018 

1016 

1969 

1017 

1016 

1020 

1012 

101* 

1011 

1014 

1011 

1013 

1018 

1019 

1017 

1015 

1970 

1019 

1021 

1018 

1012 

1014 

1012 

1014 

1013 

1014 

1016 

1018 

1016 

1016 

MEAN   1019.5  1016.3  1016,6  1013.3  1013.6  1012.2  1013,9  1013.9  1014,8  1016.5  1017.7  1016,0   1015.7 
TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

-  2.6 

.7 

4,1 

5>* 

13.2 

21.8 

22,8 

25.1 

13.1 

9,9 

1.6 

-  3.0 

9.2 

1962 

-  7.) 

•  4.3 

-  1.* 

9.5 

1*.6 

18.5 

20.7 

21.8 

13.7 

11.6 

4.8 

-  1.1 

6.6 

1963 

-10.9 

-  1,0 

*.3 

6.9 

13.9 

20.1 

23,6 

23,2 

19.2 

15.2 

4.2 

-  5.2 

9.5 

1964 

.  2.0 

-  2.2 

-  1,2 

7.9 

1*.7 

18.3 

24,8 

20,8 

13.0 

10,9 

,9 

-  7,3 

6.4 

1965 

-  3.7 

-  3,6 

.  6,0 

6.3 

12.6 

18.1 

22.3 

21.5 

9,8 

12.7 

3.4 

,7 

6.0 

1966 

-  9.9 

-  7.1 

1.7 

3.7 

13.3 

18.5 

24.8 

18.8 

16.3 

9.2 

1.4 

»  2.9 

7.3 

1967 

-  2.3 

-  2.5 

l.« 

6.7 

9.9 

15.6 

21.4 

21.* 

17.4 

10.1 

1.4 

-  5.3 

8.0 

1968 

-  4.8 

-  2.6 

4.7 

3.9 

10.4 

17.2 

20.7 

19.* 

1'.* 

10.6 

1.9 

-  7.5 

7.6 

1969 

-  B.<9 

-  J. 7 

-  2.3 

9.6 

1*.2 

13.4 

21.7 

23.2 

18.2 

4.8 

3.7 

-  2.1 

7.8 

1970 

-  7.9 

-   .7 

-  2.5 

4.0 

13.1 

IB. 7 

22.6 

23.2 

15.1 

6,7 

1.2 

-  5.6 

7.3 

MEAN 

-  6.0 

-  2-7 

,3 

6.6 

13.0 

16.2 

22,3 

21.8 

15.5 

10,2 

2.5 

-  *,1 

8.2 

CLIND 

-  5.6 

-  4.4 

-   .' 

6.9 

13.2 

18.3 

23,2 

22.2 

16.4 

10,0 

1.7 

-  2.7 

8.2 

PRECIP 

ITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

ap* 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

3 

6 

19 

39 

33 

19 

54 

11 

25 

24 

9 

13 

255 

1962 

13 

25 

33 

18 

175 

102 

113 

26 

17 

*1 

2 

5 

572 

1963 

26 

23 

41 

97 

30 

139 

52 

34 

31 

20 

3 

6 

504 

1964 

9 

21 

16 

31 

6* 

119 

20 

*7 

1» 

13 

8 

20 

386 

1965 

13 

6 

12 

38 

177 

90 

15 

37 

37 

14 

4 

3 

448 

1966 

6 

25 

45 

64 

8 

33 

100 

82 

72 

38 

24 

20 

517 

1967 

12 

13 

21 

131 

81 

172 

27 

24 

53 

7 

7 

23 

573 

1968 

11 

9 

3 

*6 

43 

178 

62 

62 

23 

4 

12 

13 

*70 

1969 

3 

19 

17 

*1 

56 

52 

156 

8 

9 

22 

9 

14 

406 

1970 

19 

14 

38 

ne 

61 

55 

26 

17 

40 

31 

20 

15 

454 

MEAN 

11.7 

16,3 

2*.T 

62.3 

72.8 

95.9 

62,7 

34.8 

32.5 

21.4 

9.8 

13.6 

458.5 

CLINO 

13 

11 

23 

♦  2 

69 

76 

39 

35 

26 

21 

10 

9 

374 
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UNITED  STATES 


WMO  72*83   38  31N  121  SQW    13  M 


STATION  PRESSURE  Mp 


APR 


DEC 


1961 

1020 

10?0 

1015 

101* 

111* 

1010 

1009 

1011 

1"10 

1013 

1016 

1018 

101* 

1962 

1021 

1013 

1015 

1015 

1013 

1009 

1010 

1011 

1010 

101* 

1018 

1019 

101* 

1963 

1019 

101B 

1016 

1015 

101* 

1010 

1010 

1011 

1010 

101* 

1017 

1022 

1015 

196*. 

1020 

1019 

1016 

10U 

101* 

1011 

1010 

1010 

mu 

1013 

1018 

ion 

101* 

1965 

1019 

1018 

101* 

1013 

1011 

1010 

1011 

1010 

1010 

1015 

101* 

1015 

1013 

1966 

1018 

1017 

1016 

1012 

loio 

1010 

1010 

1009 

1010 

101* 

1015 

1017 

1013 

1967 

1019 

lO'O 

1015 

1015 

101* 

1009 

1010 

1009 

mo9 

1015 

101* 

1017 

101* 

1968 

1019 

1016 

1016 

1015 

1012 

1010 

1010 

1012 

1010 

101* 

1018 

1018 

101* 

1969 

1014 

1011 

1017 

1015 

1011 

1009 

1009 

1007 

1O09 

1013 

1017 

1017 

1012 

1970 

1018 

1017 

10H 

1015 

1013 

1010 

1009 

1009 

mio 

1013 

1015 

1017 

1013 

MEAN   1018.7  1016.9  1015,5  101*. 3  1012.6  1009.8  1009,8  1009.9  10Q9.9  1013.8  1016.2  1017.7   1013.8 


SEA  LEVEL  PRFSSU'E  MR 
YEAR    JAN     FFb     MAR 


DEC 


1961 

1023 

1023 

1017 

1016 

1016 

1012 

1012 

101* 

1012 

1016 

1018 

1021 

1017 

1962 

1023 

1016 

1018 

1018 

1015 

1012 

1013 

101* 

1*12 

1016 

1020 

1022 

1017 

1963 

1021 

1020 

1018 

1018 

1016 

1012 

1012 

1013 

1012 

1017 

1019 

1025 

1017 

196* 

1023 

10?2 

1018 

1016 

1016 

1013 

1012 

1012 

1013 

1016 

1020 

1019 

1017 

1965 

1021 

1020 

101* 

1015 

101* 

1012 

1013 

1012 

1013 

1017 

1016 

1017 

1016 

1966 

1020 

1020 

1019 

1015 

1012 

1012 

1012 

1011 

1012 

1016 

1017 

1020 

1016 

1967 

1021 

1022 

1017 

1017 

1016 

1011 

1012 

1012 

mu 

1017 

1016 

1020 

1016 

1968 

1021 

1019 

1018 

1017 

101* 

1012 

1013 

101* 

1113 

1016 

1020 

1020 

1016 

1969 

1016 

1013 

1020 

1017 

1013 

1011 

1012 

1009 

1011 

1015 

1019 

1019 

1015 

1970 

1020 

1020 

1017 

1018 

1015 

1012 

1011 

ion 

1012 

1015 

1017 

1019 

1016 

MEAN 

1020.9 

1019.5 

1017.8 

1016.7 

101*. 7 

10U.9 

1012.2 

1012.2 

1012. 

1016, 

1018.2 

1Q20.2 

1016.0 

CLINO 

1020.3 

1018.7 

1017. R 

1015.6 

1013.8 

1011.8 

1011,5 

1011.7 

1011,7  1015, 

1019.1 

1020.1 

1015.6 

TEMPERATURE  DEr-  C 


1961 

6.1 

1962 

6.7 

1963 

6.1 

196* 

7.8 

1965 

8.5 

1966 

8.7 

1967 

8.7 

1968 

7.1 

1969 

7.6 

1970 

10.9 

MEAN 

7.8 

CLINO 

7.9 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


5* 
202 

85 
226 
179 

112. 
81 


10*6 
10.9 


PRECIPITATION 

YEAR  JAN 

1961  79 

1962  2* 

1963  93 
196*  85 
1965     93 


*0 
1«3 


10 

50 

19J 

*7 

61. 
76 


MAR 

12.2 
Ht* 
11.6 

11.9 
13.* 

13.9 
12.? 
13.9 

13.0 
1*.3 

12.8 
12.* 


105 
61 
29 


*9.7 


APR 

15.9 

17.3 
12.* 
15.1 
15.6 

18.9 
11.2 
16.6 
15.* 
1*.8 

15.3 
15.5 


APR 

12 
5 

87 

* 
75 

15 
98 
10 
>* 


3*.* 
96 


MAY 

16.3 
17.* 
1'.2 
17.1 
19.3 

20.* 
19.H 
18.7 
20.? 
20.9 

18.7 
18.9 


*.7 
15 


JUN 

23.8 
21.9 
21.0 
20.7 
20.2 

23.8 
21.2 
23.3 
21.3 
22.3 

22.0 
22.5 


JUL 

25.6 
23.7 
22,8 
23,9 
2*. 2 

23.9 
25,9 
2*. 3 
25,3 
25,6 

2*. 3 
25,2 


AUG 

2*. 7 
23.6 
23.7 
23.8 
2*.  8 

26.1 
26.6 
22.7 
26.* 
2*. 3 

2*. 7 
2*. 5 


2.2 

1 


SEP 

21.3 
21.* 
23.2 
20,9 
20.6 

23.7 

2*,0 
22.3 
2*.0 
23.* 

22.5 

23.1 


SEP 


1.9 
5 


OCT 

17.9 
16,9 
18.1 
19,7 
20,3 

19,6 
19,2 

17.1 

17,0 
17.7 

18.* 
18.3 


OCT 

1 

17* 

32 

39 

3 


31,7 
20 


NOV 

11.8 
13.7 
11.* 
10.9 
13.6 

I*. 2 

13.9 
11.7 
13.6 
1*.0 

12.9 

12.* 


139 

32 

70 

21 
189 

69,6 
37 


DEC 

7.5 
8.6 
5.8 
10.6 
6.1 

8.6 
7.* 
7,3 
10.6 
8.7 

8.1 


DEC 

37 
»* 
10 
1*3 
73 

83 

2* 

79 

1»6 

95 

72.8 

82 


MEAN 

16.2 
16.0 
15.6 
16.1 
16.5 

17.7 
16.7 
16.6 
17.0 
17.5 

16.6 
16.6 


29* 
505 
*»2 
383 
397 

348 

*99 
388 
662 
580 

***.9 
*16 
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STATION  PRESSURE  MP 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A*R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1*61 

982 

980 

977 

97J 

980 

977 

977 

980 

977 

977 

979 

978 

978 

1962 

9B1 

9R1 

979 

979 

975 

979 

97S 

977 

960 

978 

981 

981 

979 

1963 

981 

9Bo 

976 

97j 

977 

975 

976 

978 

980 

979 

976 

981 

978 

196* 

974 

97J 

977 

973 

975 

974 

977 

975 

978 

979 

978 

978 

976 

1963 

980 

977 

981 

977 

97* 

978 

978 

976 

978 

977 

977 

976 

977 

1966 

986 

982 

975 

978 

978 

977 

977 

978 

979 

974 

980 

980 

979 

1967 

976 

979 

979 

977 

977 

976 

978 

980 

980 

976 

977 

978 

978 

1968 

983 

9PJ 

977 

97* 

974 

973 

978 

977 

976 

973 

978 

978 

977 

1969 

980 

981 

980 

977 

976 

973 

977 

977 

980 

979 

978 

979 

978 

1970 

980 

981 

981 

971 

977 

976 

977 

978 

977 

976 

978 

978 

978 

MEAN    980.3   980.1   978,2   975.8   976.3   975.8   977.3   977.6   978,5   976,8   978.2   978.7    977.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  KB 
YEAR    JAN     FEB     MAP     A?R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1023 

1020 

ml* 

1013 

1P1B 

101* 

1015 

1017 

1015 

1016 

1018 

1018 

1017 

1962 

1021 

1021 

1019 

1017 

1013 

1016 

1016 

1015 

1018 

1016 

1020 

1021 

1018 

1963 

1022 

1020 

1015 

1013 

1015 

1012 

1013 

1015 

1018 

1016 

1015 

1022 

1016 

1964 

1013 

1014 

1016 

10U 

1012 

1012 

101* 

1012 

1015 

1017 

1017 

1019 

101* 

1965 

1020 

1017 

1021 

1016 

1012 

1015 

1015 

1014 

1016 

1016 

1016 

1015 

1016 

1966 

1027 

1022 

101* 

1017 

1016 

1014 

101* 

1015 

1016 

1013 

1020 

1020 

1017 

1967 

1016 

1019 

1018 

1015 

1015 

1013 

1015 

1017 

1018 

1014 

1016 

1017 

1016 

1968 

102* 

1023 

1016 

1012 

1012 

1011 

1016 

1015 

1014 

1011 

1017 

1017 

1016 

1969 

1020 

1021 

1019 

1015 

101* 

1010 

101* 

1014 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

1970 

1020 

1021 

1020 

1011 

1015 

1013 

1014 

1015 

1014 

1015 

1018 

1018 

1016 

MEAN 

1020.6 

1020.0 

1017,4 

101*. 0 

101*. 2  1013.0 

1014,6 

1014.9 

1016.2 

1015.1 

1017.4 

1018.5 

1016.3 

CLINO 

1019.1 

1019.0 

1016,6 

1015.1 

1013,*  1011.9 

1013,7 

1014.0 

1015.1 

1015,9 

1016.5 

1017.9 

1015.7 

TEMPERATURE  OgC  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  -11.7  -  5.1  .9  2,9  H.9  19.*  20,7  21.9  l*,l  9,2  -   ,7  -10.7  6.1 

1962  .1*.3  -11.8  -  3,5  4.*  1*.«  18.3  19,4  20.0  13,4  9,8  1.7  -  7.9  5.4 

1963  -16.7  -U.7  .7  7.8  12.3  20.3  22.3  20.0  16,2  13.6  2.3  -13.3  6.2 
196*  .  8.4  •  6.6  -  3,7  7,2  i 5 , *  19.1  23,4  18.8  14.1  8,4  •   ,6  -12,2  6.1 

1965  -14.8  -13.1  -  9,1  4.8  13.B  IB. 2  20,3  19.3  10,2  9,3  -  1.3  -  4.4  4.5 

1966  -18.6  -10-9  .3  3.9  11. 0  19.2  23,6  18.9  14,7  7,6  -  3.0  -  9.4  4.8 

1967  -11.0  -14.8  -  3,2  5,6  10.2  17.9  20,6  18.8  14,9  7,1  -  1.0  -  7.3  4.8 

1968  -11.  B  -11.9  2,2  7.8  11.1  IB. 6  20,8  20.0  13,1  8,9  -   .3  -10.8  5.8 

1969  -14.9  -  9.0  -  5,8  7,9  l*,3  14.7  21,1  22.6  13.7  6,2  -   ,4  -  7,9  5.4 

1970  -16.2  -11.1  -  3,8  5.4  12.6  20.3  22.7  20. <>  13.1  8,1  -  1.4  -  9,6  5.1 

MEAN  -13.8  -10.6  -  2,9  3.8  12.8  18.6  21.5  20.1  1*.4  8,8  -   .5  -  9,4  5.4 

CLINO  -12.2  -10.3  -  3.6  6.0  13.1  18.4  21.7  20.3  1*.9  8.3  -  1.*  -  8.6  3.6 


PRECIPITATION  mm 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

2 

10 

1* 

IS 

70 

66 

80 

66 

73 

5* 

17 

20 

529 

1962 

17 

36 

28 

203 

7* 

157 

82 

9* 

5 

11 

3 

739 

1963 

11 

10 

33 

74 

147 

64 

52 

150 

86 

15 

19 

17 

680 

196* 

5 

1 

31 

84 

92 

33 

43 

169 

33 

5 

25 

15 

538 

1965 

12 

23 

87 

87 

172 

163 

118 

118 

123 

2* 

39 

28 

996 

1966 

18 

«0 

39 

*2 

56 

81 

89 

119 

2* 

36 

12 

20 

566 

1967 

51 

19 

10 

27 

21 

178 

15 

120 

36 

29 

* 

28 

538 

1968 

22 

5 

30 

115 

71 

177 

50 

34 

120 

1*7 

15 

50 

856 

1969 

6* 

IB 

12 

88 

55 

SB 

71 

35 

*3 

33 

10 

52 

559 

1970 

6 

3 

27 

76 

6* 

87 

83 

44 

*2 

130 

69 

6 

639 

MEAN 

20.8 

15.7 

31.3 

67.7 

95.1 

98.1 

73.8 

97.7 

68,0 

*7,8 

22.1 

23.9 

664.0 

CLINO 

18 

20 

33 

51 

89 

11* 

83 

95 

61 

*2 

34 

19 

639 
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TEMPERATURE  Oft    C 
YEAR    JAN     FF»     MAR     APR     *AY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NUV     DEC      MEAN 


1'61 
1962 
1963 
196* 
1965 

13.8 
15.8 
15.* 
14.4 
15.7 

18. 
20. 
14. 
13. 
18. 

0 
1 
3 
8 
1 

21.1 

1«,2 
20,6 
20.1 
19,6 

20.7 
21.1 
22.8 
23.5 
23.4 

25.0 
26.3 
24,9 
2*. 7 
23.2 

26.9 
26.8 
27.7 
27.6 
25.9 

28. 1 
28,5 
27,9 
27,2 
26,9 

28.1 
27.9 
28.7 
27.7 
27.5 

27.1 
27.1 
27.0 
26.4 
27.0 

23.1 
23.7 
23.4 
22.1 
22.9 

20.7 
17.3 
18.8 
20.9 
20.2 

17.4 
15.1 
13.1 
18.2 
16.6 

22.5 
22.3 
22.1 
22.2 
22.4 

1966 
1967 
196B 
1969 
1970 

14.6 
17.2 
15.7 
14.9 
12.6 

16. 
15. 
12. 

14. 

13- 

3 
7 
8 

I 
9 

17.8 
20,2 
16,8 
15.2 

1».9 

21.1 
23.2 
23.2 
22.6 
23.3 

24,9 
23.4 
24,6 
2*. 3 

24,4 

23.4 
26.6 
26.1 
27.7 
26.4 

27,3 

26,8 
27,2 
27,9 
27,7 

27.6 
26.9 
27.6 
27.0 
27.7 

26.6 
25.8 
26.1 
26.7 
27.3 

24.1 

22.5 
23.1 
2*. 7 

24.4 

18.3 
18.9 
17.3 
17.2 
17.0 

15.4 
IB.  8 
14,7 
15.0 
17.2 

21.6 
22.3 
21.3 

21.5 
21.7 

MEAN 
CLIND 

15.0 
16.2 

15. 

17. 

7 
1 

18,9 
19.1 

22.5 
21.9 

23.0 
24,9 

26.7 

27.0 

27,6 
27.3 

27.7 
27.7 

26.7 
26,7 

23.4 
23.4 

18.7 
19.1 

16.2 

16.7 

22.0 
22.3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

33 

46 
12* 
136 

65 

67 

IT 

160 

113 

73 

50 

98 

73 

131 

57 

'5 
28 

3 

20 
125 

65 
38 

23* 

126 

7 

125 
309 
160 
226 
270 

164 
166 
299 
231 
212 

163 
213 

117 
200 
408 

101 
121 
171 
200 
126 

7 
55 

4 
31 
41 

34 

40 

155 

7 

16 

86 
14 
69 
•5 

66 

910 
1165 
1549 
1516 
1468 

1966 
1967 
1968 
1969 
19.70 

122 
33 

25 

43 

106 

152 
125 
60 
46 

149 

41 

19 

41 

187 

165 

T 
27 
33 

27 

178 
34 

120 
140 
160 

220 
59 

183 
162 
104 

116 
282 
197 
130 
161 

217 
38o 
229 
309 
222 

199 
76 
74 

228 

126 

15 

13 

11* 

165 

86 

9 
13 
82 
52 

22 

15 
7> 

22 

17J 
17 

1356 
1103 
1176 
1670 
1345 

MEAN 
CLINO 

73.3 
55 

46. 

77 

2 

85,6 
IIS 

17.2 

93 

112.2 
93 

1B0.0 
220 

195,8 
233 

2*5.8 

206 

142.2 

188 

53.3 

81 

43.0 
44 

«'« 

1327.8 
1*58 
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STATION  PRESSURE  MP 


SEP     OCT     NOV     DEC 


1'61 

1002 

998 

993 

992 

997 

995 

995 

998 

997 

999 

999 

998 

997 

1962 

1001 

997 

996 

997 

993 

995 

995 

995 

997 

996 

1000 

10O1 

997 

1963 

1001 

999 

993 

99* 

997 

993 

995 

996 

99B 

999 

997 

1002 

997 

196* 

996 

993 

993 

993 

996 

995 

995 

995 

997 

1000 

999 

996 

996 

1965 

99B 

998 

997 

99« 

995 

996 

996 

995 

997 

998 

998 

998 

997 

1966 

1003 

1000 

996 

993 

997 

997 

995 

996 

995 

997 

999 

999 

997 

1967 

998 

99? 

998 

996 

995 

993 

996 

996 

998 

996 

998 

998 

997 

1966 

1004 

1000 

998 

995 

993 

993 

998 

996 

996 

996 

996 

997 

997 

1»69 

1000 

999 

998 

993 

996 

992 

995 

996 

998 

999 

998 

996 

997 

1970 

1000 

1001 

996 

992 

997 

995 

996 

995 

996 

997 

996 

997 

997 

MEAN 

1000.3 

998.6 

996,2 

994.3 

993,8 

994.8 

995.6 

996.2 

996,9 

997.7 

998.0 

998,6 

996 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M* 

YEAR  JAN  FEB  MAP  APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1023  1019  101*  1013  1017  1015  1015  1018  1017  1020  1020  1019  1018 

1962  1022  1018  1017  1016  1015  1015  1016  1015  1018  1016  1021  1022  1018 

1963  1022  1020  1016  1013  1018  1015  1015  1016  1019  1020  1018  1024  1016 

1964  1017  1016  1016  1013  1016  1015  1015  1015  1018  1021  1020  1019  1017 

1965  1019  1019  101«  1015  1013  1016  1016  1015  1017  1018  1019  1019  1017 

1966  1024  1022  1017  10l6  1017  1017  1015  1016  1013  1016  1020  10*0  1018 

1967  1019  1020  1019  1017  1015  1015  1016  1018  1019  1017  1019  1019  1018 

1968  1025  1022  1019  1016  1013  1013  1018  1016  1017  1017  1017  1018  1016 

1969  1021  1020  1019  I0I6  101&  1012  1015  1016  1018  1019  1019  1019  1018 

1970  1022  1022  1017  1013  101?  1013  1016  1015  1116  1018  1017  1018  1017 

MEAN  1021.4  1019.6  1017.2  1015.2  1015.9  1014.8  1015.7  1016.2  1017.4  1018,4  1019.0  1019.7  1017.6 

CLINO  1020.4  1019.3  1016,3  1013.2  1014.6  1013.9  1013,3  1013.6  1017,0  1018,2  1019.9  1020.1  1017.2 

TEMPERATURE  DS<*>  C 

YEAR    JAN  FEB     HAP  APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 


1961 

„ 

2.1 

2.2 

7,5 

10.0 

14,6 

21.2 

24.6 

24.1 

21.7 

15.1 

6.7 

.0 

12.1 

1962 

. 

4.1 

2.6 

4.2 

U.7 

22.3 

23.3 

24.3 

24.2 

19.1 

16,1 

7.2 

-   .4 

12.5 

1963 

„ 

5.9 

-  1-9 

9,3 

14.6 

17.7 

24.1 

25.2 

23.8 

20.3 

19.4 

7.6 

-  5.4 

12.4 

1964 

l.S 

1.3 

3,7 

14.8 

20.9 

23.6 

25,8 

24,7 

20.7 

12.2 

8.5 

-   .1 

13.3 

1963 

• 

.1 

1.0 

1.4 

14.  T 

21.4 

23.9 

24,9 

24.3 

20,6 

13.6 

9.2 

5.4 

13.4 

1966 

„ 

3.9 

.1 

8,1 

10.9 

16.5 

23.2 

28,3 

23.4 

18.7 

12,3 

8.4 

1.6 

12.3 

1967 

1.5 

-   .4 

9,1 

14.7 

16.0 

23.3 

23,8 

22.4 

19.2 

14,2 

S.6 

1.6 

12.6 

1968 

. 

1.9 

-  1.5 

7,8 

13.1 

16.6 

25.0 

25.3 

25.3 

20.0 

13.8 

6.4 

.2 

12.5 

1969 

. 

1.6 

1.8 

3,2 

13. a 

18.7 

22.5 

26.9 

25.0 

20.7 

13,4 

6.3 

•  1 

12.6 

1«70 

- 

4.0 

.6 

4,8 

14.4 

20.7 

22.4 

25,5 

24.6 

22.1 

13.4 

6.4 

2.8 

12.8 

MEAN 

. 

2.1 

.6 

6,1 

13.3 

18.5 

23.3 

25,5 

24.2 

20,3 

14,4 

7.2 

.6 

12.7 

CLINO 

- 

.1 

1.8 

6,2 

13.0 

18.7 

24.2 

26,4 

25.4 

21.1 

14,9 

6.7 

1.6 

13.3 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 


1961 

10 

52 

121 

88 

164 

93 

157 

48 

102 

68 

7* 

50 

1047 

1962 

90 

*4 

76 

65 

62 

121 

139 

58 

67 

69 

18 

51 

880 

1963 

19 

6 

141 

50 

121 

98 

35 

65 

29 

72 

74 

17 

727 

1964 

43 

58 

98 

127 

68 

69 

108 

61 

37 

19 

98 

31 

817 

1963 

64 

?9 

5"» 

93 

35 

77 

81 

91 

76 

12 

20 

81 

718 

1966 

17 

10S 

2» 

153 

117 

40 

32 

94 

55 

55 

63 

63 

822 

1967 

73 

44 

70 

66 

120 

113 

98 

33 

110 

88 

55 

157 

1049 

1968 

47 

28 

52 

3B 

172 

23 

100 

41 

95 

18 

146 

67 

827 

1969 

92 

32 

63 

102 

34 

220 

180 

13 

128 

147 

11 

51 

1113 

1970 

6 

16 

53 

231 

52 

129 

15 

164 

141 

56 

20 

36 

921 

MEAN 

46.1 

45.4 

76,3 

103.3 

98.5 

98.3 

94,3 

67.0 

84,0 

60,4 

57.9 

60.4 

692.1 

CLINO 

50 

32 

78 

94 

95 

109 

84 

77 

70 

73 

65 

50 

897 

NORTH  AMERICA  253 

SALT  LAKE  CITY  UNITED  STATES  WMO  72572   40  46N  Ul  58W  1287  M 
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STATION  PRESSURE  H« 


SEP    OCT    NOV    DEC 


1«61 

875 

871 

865 

866 

865 

867 

868 

871 

867 

869 

870 

870 

869 

1962 

87* 

863 

866 

869 

865 

866 

868 

869 

868 

870 

871 

87* 

869 

1963 

871 

872 

866 

865 

867 

865 

866 

868 

870 

871 

071 

87) 

869 

196* 

871 

872 

867 

86) 

866 

867 

867 

868 

868 

872 

870 

867 

868 

1965 

870 

8*8 

866 

865 

86* 

86* 

869 

868 

866 

872 

868 

867 

867 

1966 

869 

868 

869 

867 

866 

866 

866 

867 

868 

871 

869 

B7o 

866 

1967 

870 

872 

865 

862 

868 

866 

869 

869 

869 

871 

869 

868 

868 

1968 

871 

871 

86" 

867 

865 

866 

868 

869 

869 

869 

870 

867 

668 

1969 

86* 

86* 

86* 

86) 

865 

86* 

868 

866 

867 

868 

873 

869 

867 

1970 

870 

872 

866 

865 

Mb8 

867 

869 

868 

868 

869 

869 

868 

868 

MEAN 

870.5 

869.5 

A66.6 

865.6 

865.9 

865.8 

867.8 

868.3 

868,0 

870.2 

870.0 

869.5 

866 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JUN.  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1029    1022    101*  10U  10U  1011  1012  101)  1014  1018  1021  1022  1017 

1962  1030    1017    1017  1017  10U  1011  1013  1014  101*  1018  1022  1028  1018 

1963  1026  1022  101*  10l*  1013  loll  1010  1013  1016  1016  1021  10*0  1018 
196*  1025  1025  1018  lol*  1013  1013  1011  1013  101)  1021  1020  1018  1017 
1955  1022    1020    1017  1013  1011  1010  1013  101*  1013  1021  1017  1019  1016 

1966  1021    1020    1019  1013  1012  1011  1010  1012  101*  1020  1019  1022  1016 

1967  1023    1023    101*  loll  10lS  loll  1013  101*  1015  1020  1019  10*1  1017 

1968  1025    1022    1017  1016  1012  1012  1013  101*  1015  1018  1021  1019  1017 

1969  1015    101S    1019  1013  1011  1010  1012  1010  1013  1016  1025  10*1  1015 

1970  1021    1022    1016  lol*  1013  1012  101*  1012  1015  1018  1019  10*0  1017 

MEAN  1023.7  1020.8  1016.7  10l*.l  1012.*  1011.2  1012.1  1013.1  101*.*  1018.8  1020.*  1022.0  1016.6 

CLINO  1022.1  1019.5  1015.9  1013.3  1011.6  1010.1  1011,5  10U.6  1013.*  1016,7  1021.6  1022.3  1015.8 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FFB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 


1961 

.  1.8 

1.4 

6.1 

10. 1 

1*.0 

23.7 

26,6 

25.* 

13.6 

10.0 

1.8 

-  2.1 

11.2 

1962 

-  6.* 

-   .3 

1.7 

U.6 

1*.8 

20.1 

24,4 

22.8 

18,8 

12.9 

5.3 

-  2.0 

10.3 

1963 

«  6.9 

3.7 

*<1 

6.8 

15.9 

17.* 

25,4 

25.5 

19,9 

14.3 

3.8 

-  4.2 

10.3 

196* 

•  5.6 

-  1.4 

.0 

7.6 

13.2 

17.1 

25,3 

22.2 

16.* 

11.7 

3.2 

.7 

9.1 

1963 

-   .6 

.6 

2.7 

10.6 

12.6 

16.2 

23,9 

21.6 

1*.2 

12.3 

7.8 

•  1,0 

10.3 

1966 

-   .8 

-  1.4 

5,3 

9.8 

17.1 

20.7 

26,7 

23.* 

19.7 

9,9 

6,2 

-  1.6 

11.3 

1967 

-  1.* 

3.1 

6,8 

7.8 

13.5 

18.1 

25,8 

25.9 

19.3 

11.3 

6.1 

-  3.6 

11.0 

1968 

-  *.2 

3.4 

7.1 

7.* 

13.6 

19.7 

25,7 

20.8 

16.3 

10,9 

3.6 

-  2.9 

10.1 

1969 

.1 

-  1.8 

3,6 

10.2 

17.8 

18.2 

24.8 

25.3 

20,9 

8,7 

4.2 

,2 

11.0 

1970 

1.* 

4.7 

4,8 

6.6 

1*.9 

19.8 

24,8 

2).* 

13,0 

6.4 

5.9 

•  1.6 

10.9 

MEAN 

-  2.6 

1.2 

*,2 

6.9 

1*.9 

19.3 

25,3 

23.8 

17.6 

11.1 

4.8 

•  1,8 

10.6 

CLINO 

-  2.1 

.6 

*,7 

9.9 

1*.7 

19.* 

2*. 7 

23.6 

18.3 

11,5 

3.4 

•   .2 

10.7 

PRECIPITATION 

*M 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

2 

52 

47 

24 

6 

2 

1* 

30 

28 

41 

29 

22 

297 

1962 

21 

36 

59 

76 

5* 

12 

64 

7 

7 

24 

11 

T 

178 

1963 

13 

17 

54 

96 

6 

*2 

T 

1* 

27 

27 

40 

20 

358 

1964 

2* 

9 

57 

66 

70 

66 

7 

* 

3 

11 

36 

97 

*32 

1965 

5* 

29 

4 

58 

51 

47 

38 

53 

49 

10 

29 

46 

468 

1966 

10 

30 

31 

36 

1» 

2 

8 

6 

21 

30 

19 

12 

226 

1967 

52 

17 

49 

»3 

55 

69 

29 

2 

19 

17 

17 

♦2 

*21 

1968 

12 

59 

56 

72 

55 

40 

2 

93 

1* 

42 

34 

56 

537 

1969 

*3 

72 

14 

3) 

5 

72 

38 

9 

3 

30 

23 

63 

409 

1970 

31 

24 

26 

83 

23 

41 

22 

1* 

71 

41 

58 

n 

505 

MEAN 

26.2 

34.5 

39.7 

60.3 

33.8 

39.3 

22,2 

23.2 

2*.* 

29,3 

29.6 

*2.e 

40). 3 

CLIND 

3* 

?0 

40 

45 

36 

23 

15 

22 

13 

29 

33 

31 

3)3 
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SAN  DIEGO  UNITED  STATES  WMO  72290   32  **N  H7  10W    10  M 
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STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1015 

1016 

1013 

1012 

1013 

1010 

1010 

1011 

1009 

1011 

1013 

101* 

1012 

1962 

1016 

1014 

101* 

1013 

1013 

1010 

1011 

1010 

1009 

1012 

101* 

1015 

1013 

1963 

1016 

1015 

101* 

101* 

1013 

1010 

1010 

1010 

1008 

1012 

1013 

1016 

1013 

196* 

1016 

1015 

1013 

1013 

1013 

1011 

1010 

1010 

1010 

1011 

1015 

1015 

1013 

1965 

1016 

101* 

101* 

1012 

1011 

1011 

1011 

1009 

1010 

1012 

1013 

1012 

1012 

1966 

101* 

101* 

1013 

1012 

1011 

1010 

1010 

1009 

1009 

1011 

101* 

101* 

1012 

1967 

1016 

1015 

101* 

1015 

1013 

1010 

1011 

1010 

1009 

1012 

1012 

1013 

1013 

1968 

1016 

101* 

101* 

1013 

1011 

1010 

1011 

1011 

1009 

1011 

101* 

1015 

1012 

1969 

1013 

1012 

1015 

1013 

1010 

1009 

1010 

1006 

1009 

1010 

1013 

101* 

1011 

1970 

1017 

1015 

1012 

101* 

1013 

1010 

1010 

1009 

1009 

1012 

1013 

1015 

1013 

MEAN  1013.5  101*.*  1013,6  1013.1  1012.1  1010.1  1010.*  1009.5  1009.1  1011.*  1013.6  101*. 3  1012.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     QIC  MEAN 

1961  1018    1019  1016  1015  1016  1013  1013    101*    1012    101*    1016    1017  1015 

1962  1019    1017  1018  1016  1016  1013  101*    1013    1012    1015    1017    1019  1016 

1963  1019    1018  1017  1017  1016  1013  1013    1013    1011    1015    1017    1019  1016 
196*  1019    1018  1016  1016  1016  101*  1013    1013    1013    1013    1018    1018  1016 

1965  1019    1017  1017  1015  101*  101*  101*    1012    1013    1013    1016    1015  1015 

1966  1017    1018  1017  1015  101*  1013  1013    1012    1012    1015    1017    1017  1015 

1967  1019    1019  1018  1018  1016  1013  101*    1013    1012    1015    1016    1016  1016 

1968  1019    1017  1017  1016  1015  101*  101*    101*    1012    101*    1017    1018  1016 

1969  1016    1015  1018  1016  101*  1012  1013    1009    1012    1013    1017    1017  101* 

1970  1020    1018  1016  1017  1016  loi*  1013    1012    1012    1013    1018    1018  1016 

MEAN  1018.5  1017.6  1017,0  1016.1  1015.3  1013.3  1013,*  1012.5  1012,1  101*. 6  1016.9  1017,*  1015.* 

CLINO  1018.*  1017.8  1016,5  1015.3  101*. 2  1013.0  1013,0  1012,7  1011,8  101*. 1  1016.7  1017.8  1013.1 

TEMPERATURE  DE*  c 

YEAR  JAN     FFB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  13.9    15.0  1*,9    16.6    16,4    18.2    21.2    22.6    20.9    19.3    15.7    13.*  17.5 

1962  13.7    13.6  H.2    16.6    17,0    17.7    20,2    21.*    20,2    18,1    13,*    13.6  16.7 

1963  12.8    16.2  1*.2    U.8    l7,6    18.2    20,1    22.3    23,5    20.1    16.2    1*.7  17.6 
196*  12.9    13.7  1*.3    15.7    1&.1    17.8    20.7    21.5    19.8    20.3    13.1    13.1  16.8 

1965  13.3    13.3  1*,8    13.9    16,9    17.6    19,8    22.2    20,3    20.8    16.1    12.8  17.0 

1966  12.2    12.6  1*.S    16.3    l7.5    19.2    20.7    22.6    21,1    19,8    16.6    1*.0  17.3 

1967  12.8    1».3  15,0    11.6    17.5    17.6    21,3    22.8    22.2    20.1    17.8    13.1  17.3 

1968  l*.n    IS. 9  15.9    16.9    l7,7    l B . 6    22.1    22.3    21,8    19,2    16,5    12,7  17.8 

1969  1*.S    12-7  13,8    16.5    17,2    18.6    20,8    22.7    21.1    18.9    17.8    13.1  17.3 

1970  13.9    15.*  15.8    15.6    l7.6    18.7    21.3    22.7    20,9    19.1    16.3    13.0  17.3 

MEAN  13.6    1*.J  1*,6    15.9    l7.2    16.2    20.8    22.3    21.2    19.6    16.*    13.6  17.3 

CLINO  13.1    13.7  I*. 7    16.1    17.3    18.7    20,9    21.5    20.8    18,7    16.3    i*.2  17.2 


PRECIPITATION  MM 


SEP     OCT     NOV     D*C 


1961 

31 

2 

22 

T 

0 

1962 

69 

78 

16 

0 

16 

1963 

3 

31 

3* 

18 

2 

196* 

33 

9 

23 

3 

* 

1965 

10 

13 

*3 

91 

T 

1966 

33 

22 

* 

T 

1 

1967 

56 

0 

29 

37 

1 

1968 

9 

6 

39 

9 

2 

1969 

121 

110 

2* 

5 

* 

1970 

22 

66 

38 

2 

0 

MEAN 

38.7 

33.7 

27,6 

18.7 

3 

CLINO 

51 

S3 

*n 

20 

* 

T  T 

2  T 

7  0 

2  0 

0  1 


1 

T 

5 

20 

37 

118 

T 

0 

0 

0 

6 

187 

T 

*8 

3 

*7 

3 

196 

T 

0 

1 

26 

30 

133 

T 

7 

T 

1*8 

168 

*83 

0 

T 

20 

21 

82 

183 

* 

2 

0 

90 

♦2 

285 

T 

T 

I 

9 

15 

93 

0 

T 

1 

20 

12 

298 

0 

T 

2 

52 

36 

238 

.5 

5.7 

3.3 

*3.3 

*5.l 

221 

2 

* 

12 

23 

»2 

26* 
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SANDUSKY                                 UNITED  STATES  WMO  41  2?N  82  «3W  192  M 

NOTES  ON  PAGE   168 

TEMPERATURE  Dgr,  c 

YEAR    JAN     FEB  WAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  D«C  MEAN 

l?6l    .  4.8      .4  3.1  7.1    13,6  20.1  23,4    23.0  21.2  14.3  6.3  •   .8  10.7 

1'62    -  4.1   -  2.7  1,9  10.*    19.2  21.6  22.2    22.2  17.4  13.2  3.6  -  3.6  10.3 

1963  .  7.6   .  6.2  <>,0  10.3    1*.7  21.3  23,8    21.2  17,3  16.1  7.4  •  3.2  9.8 

1964  .  1.2   -  2.7  2,7  9.2    17.3  20.9  24,4    21.0  18,8  10.4  7.3  -   .2  10.7 
1963    -  2,6   -  2.4  •   ,6  7.1    18,0  20.3  21.8    21.3  19,8  10,9  S.9     2,6  10,2 

1966  -  4.6   -  2.3  4,4  7.9    12.7  21.6  24,1    21.7  17,4  10,6  6.0  -   ,8  9.9 

1967  .2   •  4.4  1,3  10,0    12.1  22.3  22,0    20.8  16,3  11,6  2.8     1,2  9.7 

1968  .  3.6   .  4.6  3,3  10.9    13.2  20.4  22,7    23,2  19,4  12,7  6,3  -   .8  10,1 

1969  .  3.3   -  1.9  1.1  9.6    14.6  18.4  23,1    22.9  18,6  11,7  4,4  -  2.4  9.7 

1970  .  7.2   .  3.2  i*  9.)    16. »  20.9  23.1    23.1  20.0  13,2  3.7      ,7  10.2 

MEAN    .  4.1   ■  3.0  2,4  9.2    1$.2  20.8  23,1    22,0  18,6  12,3  3.B  -   .9  10.1 

CLINO    .  1.5   -  1.3  2,8  9.2    l3,6  21.4  23,9    23.1  19,2  13.1  3.7  -   ,2  10.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 


1961 

! 

91 

109 

183 

52 

83 

164 

69 

148 

42 

60 

44 

1050 

1962 

82 

33 

54 

29 

59 

46 

ioo 

74 

102 

65 

76 

68 

808 

1'63 

33 

24 

78 

59 

58 

30 

66 

29 

23 

1 

13 

28 

464 

1964 

32 

27 

133 

122 

56 

34 

25 

111 

37 

24 

17 

67 

685 

1963 

117 

55 

41 

*3 

79 

67 

42 

128 

B6 

91 

57 

67 

873 

1966 

19 

31 

56 

«2 

67 

133 

320 

35 

37 

35 

1)3 

73 

1073 

1967 

13 

36 

57 

59 

121 

47 

113 

92 

60 

64 

67 

<» 

834 

1968 

85 

8 

49 

»4 

il» 

83 

56 

83 

37 

51 

109 

74 

792 

1969 

70 

9 

27 

U9 

96 

139 

219 

32 

89 

31 

81 

26 

958 

1970 

15 

23 

40 

78 

60 

149 

141 

18 

100 

66 

49 

39 

780 

MEAN 

47.3 

37.9 

64,4 

84.8 

76.1 

81. 1 

124,6 

69.1 

73,9 

47,0 

68.4 

57.1 

831.7 

CLINO 

61 

53 

72 

80 

89 

104 

90 

83 

70 

52 

57 

52 

864 

256  WORLD  WEATHER  RECORDS 

SAN  FRANCISCO  UNITED  STATES  WMT  72494   37  37N  122  ?3W    27  M 

NOTES  ON  PACE  168 

STATION  PRESSU'E  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1021 

1021 

101" 

1017 

1018 

1014 

1014 

1016 

1013 

1016 

1017 

1020 

1017 

1962 

1022 

i  015 

101* 

1019 

1017 

1014 

1015 

1015 

1014 

1016 

1020 

1021 

1017 

1963 

1020 

1020 

101* 

1018 

1017 

1014 

1014 

1014 

1013 

1017 

1018 

1023 

1017 

196* 

1022 

1021 

1018 

ion 

1017 

1014 

1014 

1014 

1014 

1016 

1019 

1019 

1017 

1963 

1020 

1020 

1016 

1013 

1016 

1014 

1015 

1014 

1014 

1017 

1016 

1016 

1016 

1966 

1020 

1019 

1019 

1016 

101* 

1014 

1014 

1013 

1014 

1017 

1017 

1019 

1016 

1967 

1020 

10?1 

1017 

1017 

1017 

1013 

1014 

1013 

1013 

1017 

1016 

1019 

1016 

1968 

1020 

1018 

101* 

1018 

1016 

1014 

1015 

1016 

1014 

1016 

1020 

1019 

1017 

1969 

1015 

1013 

1020 

1018 

1015 

1013 

1014 

ion 

1013 

1015 

1018 

1019 

1015 

197(3 

1020 

1019 

1017 

1019 

1017 

1015 

1014 

1014 

1013 

1016 

1017 

1018 

1017 

MEAN   1020.0  101B.9  1017,9  1017.4  1016.4  1013.9  1014,3  1014.0  1013,5  1016,3  1017.8  1019,3   1016.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0«C      MEAN 


1961 

1022 

1024 

1019 

1018 

1018 

1015 

1014 

1016 

1014 

1017 

1018 

1020 

1018 

1962 

1023 

1016 

1019 

1019 

1017 

1014 

1016 

1016 

1015 

1017 

1021 

1021 

1018 

1963 

1021 

1020 

1019 

1018 

1018 

1014 

1015 

1015 

1014 

1017 

1019 

1023 

1018 

1964 

1023 

10?2 

1019 

1018 

1018 

1015 

1015 

1014 

1015 

1016 

1020 

1019 

1018 

1963 

1021 

1020 

1017 

1016 

1016 

1015 

1016 

1014 

1014 

1018 

1017 

1017 

1017 

1966 

1020 

1020 

1020 

1016 

1015 

1013 

1015 

1014 

1014 

1017 

1018 

1019 

1017 

1967 

1021 

1022 

1018 

1018 

1018 

1014 

1015 

1014 

1013 

1018 

1017 

1020 

1017 

1968 

1021 

1019 

1019 

1019 

1017 

1015 

1016 

1016 

1013 

1017 

1020 

1020 

1018 

1969 

1014 

1011 

1020 

1018 

1015 

1014 

1014 

1011 

1013 

1016 

1019 

1019 

1016 

1970 

1021 

1020 

1018 

1020 

1018 

1015 

1015 

1014 

1014 

1017 

1018 

1019 

1017 

MEAN 

1020.9 

1019.6 

1018,8 

loie.o 

1017,0 

1014.6 

1015,1 

1014.4 

1014,1 

1017,0 

1018.7 

1019.7 

1017.3 

CL1NQ 

1020.0 

1018.8 

1018,0 

1017.0 

1015,7 

1014.3 

1014,3 

1014.2 

1«13,5 

1016,1 

1019.2 

1019,7 

1016.7 

TEMPERATURE  D|G  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

8.7 

11. 

8 

11.8 

13.9 

13.9 

17.3 

17,8 

18.0 

17.9 

16,0 

11.8 

8.3 

14.0 

1962 

8.5 

10. 

1 

10,3 

13.3 

13.7 

15.4 

15.7 

17.6 

16.1 

15.3 

13.2 

9.8 

13.3 

1963 

7. A 

13. 

3 

11.1 

U.7 

13.8 

14.8 

16,8 

17.5 

19.1 

16,8 

12.4 

7.9 

13.6 

1964 

9.0 

10. 

4 

11.1 

12.3 

13.2 

16.3 

17.3 

17.9 

17.3 

16.1 

10.9 

10.7 

13.6 

1965 

9.2 

10> 

2 

11.3 

12.5 

12.9 

14.6 

15,7 

17.4 

16.2 

16,9 

12.9 

7.2 

13.1 

1966 

8.7 

9. 

3 

10.9 

14.4 

14.1 

16.3 

15,8 

16.8 

17.8 

15.8 

12.6 

9.4 

13.5 

1967 

9.6 

10. 

8 

11.3 

10.5 

14.7 

15.2 

17.1 

17.1 

19.1 

17.5 

14.3 

8.9 

13.8 

1968 

8.1 

12< 

5 

12.5 

12.7 

13.5 

16.3 

16,6 

18.2 

17.9 

15,3 

12.4 

8,8 

13.7 

1969 

8.4 

9. 

4 

11.2 

12.2 

15.3 

16.2 

16,8 

17.2 

17.7 

16.2 

13.4 

12.1 

13.8 

1970 

11.3 

12. 

7 

13.5 

12.1 

15.8 

15.8 

17.2 

16.4 

18,6 

14,7 

13.3 

9.3 

14.2 

MEAN 

(.9 

lie 

1 

11.5 

12.6 

14.1 

15. a 

16.7 

17.4 

17,8 

16,1 

12.7 

9.3 

13.7 

CLINO 

9.2 

10. 

5 

11.8 

13.2 

14.6 

16.2 

17,1 

17.1 

17.7 

15,8 

12.7 

10.1 

13.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

67 

30 

86 

32 

15 

3 

T 

1 

10 

1 

111 

46 

402 

1962 

43 

215 

76 

9 

T 

T 

T 

1 

2 

185 

9 

TJ 

615 

1963 

114 

52 

100 

94 

13 

T 

T 

T 

2 

34 

84 

14 

507 

1964 

111 

7 

50 

0 

8 

15 

T 

0 

T 

32 

84 

1»8 

445 

1963 

HI 

23 

45 

68 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

137 

128 

539 

1966 

69 

81 

15 

10 

3 

1 

1 

2 

2 

T 

122 

101 

407 

1967 

265 

2 

12» 

133 

7 

22 

T 

T 

0 

12 

33 

89 

693 

1968 

133 

37 

77 

14 

7 

T 

T 

2 

T 

11 

63 

114 

458 

1969 

227 

219 

34 

47 

T 

2 

T 

T 

1 

50 

18 

117 

715 

1970 

212 

35 

31 

6 

0 

9 

T 

T 

T 

19 

163 

158 

633 

MEAN 

135.2 

72. 

1 

64,2 

43.5 

5.1 

5.2 

.1 

1.3 

1.7 

34,4 

82.4 

98.0 

543.4 

CLINO 

102 

88 

68 

33 

12 

3 

T 

1 

5 

19 

40 

104 

475 
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SHERIDAN                                 UNITED  STATES  WMD  72666  4*  46N  106  58W  1203  M 
NOTES  ON  PAGF   168 

STATION  PRESSUPE  H» 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  "AY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  B87     8P3  8B0  682  883  885  866  B87  "85  884  884  8»2  B8a 

1962  887     882  882  864  881  68*  667  885  886  885  885  886  885 

1963  885     895  681  88l  H8*  882  884  886  »86  886  884  888  884 

1964  680     663  881  880  682  882  684  883  985  888  884  879  883 

1965  881     a*2  987  882  882  882  887  866  "86  888  883  68;  884 

1966  684     8R3  884  884  683  883  683  886  985  885  884  B63  884 

1967  681     863  981  BBq  885  864  887  888  885  684  885  BB|  884 

1968  885     697  984  8B3  883  883  887  885  984  684  884  682  884 

1969  879     890  886  881  665  883  865  883  884  866  686  683  683 

1970  882     B96  883  6  8 1  885  B84  886  685  965  884  864  680  664 

MEAN    883.1   893.3  882.9  881.6  683.3   683.2  865,6  865. *  965,1  885.4  884.3  662,7  683,8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M9 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1024 

1018 

1013 

1015 

101* 

101* 

1015 

1016 

1016 

1017 

1019 

1019 

1017 

1962 

1026 

1018 

1017 

1016 

1012 

101* 

1016 

101* 

1017 

1017 

1016 

1022 

1017 

1963 

1023 

1020 

101* 

1013 

101» 

1011 

1012 

1015 

1016 

1017 

1017 

102? 

1017 

1964 

1015 

1018 

1015 

1012 

1012 

1012 

1013 

1012 

1016 

1020 

1019 

101* 

1015 

1965 

1016 

1016 

102* 

ion 

1013 

1012 

1016 

1015 

1016 

1019 

1017 

1016 

1017 

1966 

1020 

1016 

1017 

1018 

1013 

1013 

1011 

1015 

1015 

1017 

1019 

1018 

1016 

1967 

1016 

1018 

1015 

1012 

1017 

101* 

1016 

1017 

1015 

1016 

1020 

1019 

1016 

1968 

1022 

1023 

1017 

1016 

101* 

1013 

1016 

1015 

1015 

1016 

1018 

1019 

1017 

1969 

1017 

1016 

1021 

1013 

1016 

1013 

101* 

1011 

101* 

1019 

1021 

1018 

1016 

1970 

1019 

10?2 

1019 

1013 

101» 

1013 

1015 

1013 

1016 

1017 

1016 

1016 

1016 

MEAN   1019.8  1018.9  1017,2  10l*.2  101*. 1  1012.9  101*,*  101*. 3  1015,8  1017,5  1018.6  1018.6   1016.* 
CLINO   1019.7  1018.8  1016.5  1015.0  1013,5  1012.3  1013,6  1013.6  1015,0  1017,1  1019,3  1019,0   1016.1 


TEMPERATURE  OE 

G  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

m    2.8 

-  8.9 
-11.1 

-  3.1 

-  1.2 

1.2 

-  *.5 

.6 

-  2.9 

-  4.6 

- 

3.3 

1.9 
3.* 
1.8 
7.1 

*.9 
6.6 
6.1 
6.3 
7.2 

12.1 
12.2 
11.8 
12.* 
9.9 

20.3 
16.2 
16.7 
13.6 
IS. 5 

22.1 

19,2 
21.6 
23,0 
21.0 

22. 8 

19.1 
21.6 
18.8 
19,5 

10.4 
13.7 
18.5 
12.9 

6.6 

6.5 
10.1 
12.6 

8,9 
11.6 

•  2.* 
*.l 
3.0 

-  2.2 

3.* 

" 

6.2 

1.0 
3.0 
6.7 
1.8 

7.7 
7.2 
8.3 
6.8 
6.8 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

-  7.6 

-  3.7 
■  6.4 
-12.1 

-  7.1 

•  4.6 

-  1.4 

-  1.3 

-  5.2 

-  .5 

- 

2.7 
,4 

3.6 
1,8 
2,2 

3.6 
5.1 
4.6 
8.6 
3.6 

12.1 
9.6 
9.7 

12.2 

12.0 

IS. 7 
13.8 
1*.9 
l*.l 
16.7 

22.  5 

19,2 
19.8 
19,9 
20,* 

18.5 

19.9 
18.1 
21.5 
21.3 

16.4 
15.1 
13.3 
13.8 
12.2 

7,7 
6,* 
8,2 
3.T 
6,0 

-  .8 

-  1.2 

.6 

1.2 

.7 

■ 

*.l 
7.0 
9.0 
1.9 
5.9 

6.8 
6.5 
6.2 
6.3 

6.* 

MEAN 
CLINO 

■  6,6 
-  5.9 

-  2.* 

-  *.6 

- 

.1 
,5 

5.9 

6.* 

11.* 
12.0 

16.0 
16.6 

20,9 
21,6 

20.1 
20.8 

13.7 

i*.9 

8.* 
8,8 

.6 
.8 

. 

*.9 
3.2 

6.9 

7.3 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

3 

25 

13 

30 

75 

12 

33 

* 

63 

72 

19 

19 

372 

1962 

16 

11 

17 

26 

58 

77 

*0 

26 

36 

9 

16 

13 

3*9 

1963 

33 

21 

1* 

122 

39 

120 

13 

11 

3* 

13 

17 

23 

*60 

196* 

9 

21 

13 

70 

*5 

130 

3 

SO 

2 

9 

51 

17 

*00 

1965 

30 

IB 

18 

17 

3* 

55 

2* 

17 

** 

1 

6 

6 

290 

1966 

9 

10 

2* 

37 

27 

33 

7 

22 

25 

26 

16 

21 

279 

1967 

15 

33 

30 

6* 

3* 

155 

6 

16 

*0 

22 

21 

23 

*63 

1968 

27 

19 

23 

18 

58 

99 

6 

77 

5* 

16 

23 

29 

**7 

1969 

28 

5 

10 

*7 

*3 

62 

12 

6 

2 

37 

25 

13 

292 

1970 

18 

16 

59 

*2 

132 

53 

27 

T 

*7 

2* 

36 

16 

472 

MEAN 

19. p 

16.1 

22.3 

*9.3 

36.7 

79.6 

17.3 

21.3 

3*.9 

22.9 

23.0 

17.6 

382 

CLINO 

16 

19 

36 

33 

65 

65 

30 

23 

30 

29 

20 

16 

404 
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SPOKANE 

NOTES  ON  PAGE  168 


UNITED  STATES 


WMO  72783   47  3BN  117  32W   721  M 


STATION  PRESSURE  M" 


YEAR    JAN 


FEB 


APR 


MAY 


AUG 


SEP 


DEC 


1961 

953 

947 

943 

9*6 

9*6 

946 

946 

947 

946 

946 

948 

948 

947 

1«62 

953 

9*4 

945 

9*7 

9*3 

946 

947 

9*6 

946 

949 

948 

952 

9*6 

1963 

954 

930 

94* 

9*3 

9*6 

94* 

945 

9*7 

946 

946 

946 

954 

9*7 

196* 

945 

932 

944 

9*6 

943 

944 

945 

9*6 

947 

951 

947 

9*2 

9*6 

196J 

947 

948 

950 

9*4 

946 

944 

947 

9*6 

9*7 

950 

945 

9*3 

9*7 

1966 

946 

947 

948 

946 

943 

946 

945 

9*6 

946 

949 

946 

9*6 

947 

1967 

945 

949 

943 

9*3 

9*7 

94* 

946 

9*6 

945 

947 

949 

9*8 

946 

1968 

948 

950 

946 

9*8 

945 

945 

946 

9*5 

946 

947 

948 

9*4 

9*7 

1969 

941 

9*2 

950 

9*3 

946 

943 

946 

9*4 

945 

949 

952 

949 

9*6 

1970 

946 

951 

948 

9*6 

948 

944 

946 

945 

9*8 

948 

946 

9*3 

9*7 

MEAN    946.0   948.0   946,1   9*5.6   9*5.9   9**. 6   943,9   9*5.8   946.2   948,6   947.5   947.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M» 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1963 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

1024 
1027 
1026 
1013 
1018 

1017 
1013 
1016 
1012 
1017 


FIB 

1016 
1013 
1020 
1023 
1018 

1017 
1020 
10?0 
1012 
1022 


MAR 

1013 
1013 
1014 
1014 
1020 

101» 
1013 
1016 
1020 
1018 


APR 

1016 
1016 
1012 
1013 
1013 

1017 
1013 
1018 

101* 
1015 


MAY 

1015 
1014 
1015 
1014 
1015 

1014 
1016 
101* 
1015 
1017 


JUN 

1015 
1014 
1012 
1013 
1012 

1014 
1013 
101* 
1011 
1012 


JUL 

101* 
1015 
1013 
1013 
1015 

1013 
101* 
1014 
1014 
1013 


AUG 

1015 
1015 
1015 
1014 
1014 

1014 
1014 
1014 
1013 
1013 


SEP 

1013 
1015 
1014 
1016 
1016 

1015 
1014 
1015 
1113 
1-U7 


OCT 

1018 
1018 
1017 
1021 
1019 

1019 
1017 
1016 
1019 
1017 


NOV 

1019 
1018 
1016 
1018 
1015 

1016 
1019 
1019 
102"2 
1016 


DEC 

1019 
1023 
1023 
1012 
1013 

1016 
1019 
1013 
1019 
1014 


MEAN   1018.9  1018.5  1016,1  1014.9  101*. 9  1013.0  1013,8  1014.1  1015.0  1018,1  1017.8  1017.7 
CLINO   1019.6  1017.6  1015,8  1015.6  1014,4  1013.6  1014,0  1014.0  1015,5  1017,8  1020.7  1019,5 

TEMPERATURE  DE8  C 


946.6 


MEAN 

1017 
1017 
1017 
1016 
1016 

1016 
1016 
1016 
1015 
1016 

1016.1 
1016.5 


YEAR 


FIB 


APR 


SEP 


OCT 


DEC 


1961 

-   .9 

2.8 

4,4 

1962 

-  5.2 

.2 

It* 

1963 

-  7.1 

3-0 

4,8 

196* 

-  1.3 

-  1.6 

2,1 

1963 

-  1.9 

•  1 

l.» 

1966 

•  1,3 

.4 

3,7 

1967 

1.1 

2.3 

2, 8 

1966 

-  2.3 

3.2 

3,6 

1969 

-  8.7 

•  1.3 

2,0 

1970 

-  3.* 

2.4 

2,6 

MEAN 

-  3.1 

1.0 

3.1 

CLINO 

-  3.7 

-  LI 

3,* 

PRECIPITATION  MM 


11.7 

19.2 

22,2 

23.3 

13.3 

7.3 

-   .7 

. 

3.0 

6.9 

10.3 

16.2 

20,1 

18.6 

13.9 

8.7 

3.3 

.6 

6.* 

12.7 

16.3 

19.3 

20.6 

18.9 

10.6 

3.4 

■ 

3.1 

8.9 

11.6 

13.8 

20,2 

17.1 

12.9 

8,6 

.1 

• 

*.* 

7.3 

11.3 

16.3 

21.2 

19.9 

12.1 

11.5 

3.3 

" 

1.1 

8.3 

13.3 

1*.9 

20,1 

20.1 

18.1 

6,5 

2.7 

.8 

9.1 

11.6 

17.3 

21.* 

23.6 

18.3 

9,1 

1.9 

• 

2.3 

9.* 

12.1 

16.2 

21.7 

18.4 

1*.9 

7,3 

1.6 

• 

4.1 

8.4 

l*.l 

18.* 

19.7 

19.5 

!».* 

6,5 

2.* 

• 

1.* 

7.7 

12.7 

19.0 

22.5 

21.2 

12.3 

7.2 

2.2 

" 

2.4 

8.5 

12.2 

17.0 

20,6 

20.2 

13.2 

8,6 

2.0 

„ 

2.0 

8.5 

13.2 

16.3 

20,8 

19.7 

15.5 

9.2 

1.8 

• 

1.3 

8.5 

FFB 


APR 


SEP 


DEC 


1961 

41 

100 

4* 

24 

43 

42 

9 

8 

4 

27 

46 

99 

489 

1962 

35 

*4 

63 

26 

42 

20 

7 

16 

23 

*1 

77 

37 

433 

1963 

23 

36 

42 

3* 

25 

2* 

10 

13 

9 

28 

66 

58 

388 

1964 

80 

23 

39 

23 

11 

76 

10 

37 

26 

12 

73 

130 

546 

1963 

72 

29 

8 

60 

26 

19 

18 

44 

7 

1 

43 

*1 

368 

1966 

49 

13 

62 

3 

12 

18 

2* 

* 

13 

9 

76 

75 

336 

1967 

62 

10 

44 

♦  3 

33 

91 

2 

T 

6 

30 

21 

»1 

353 

1966 

40 

54 

1« 

3 

29 

22 

6 

34 

16 

57 

60 

T* 

*13 

1969 

104 

31 

13 

35 

1* 

30 

1 

T 

18 

11 

9 

62 

3*8 

1970 

105 

46 

33 

2* 

2* 

41 

H 

3 

12 

54 

52 

36 

**5 

MEAN 

61.1 

4o.S 

36,8 

29.7 

26.1 

3*. 3 

10,2 

15.9 

!».* 

27.0 

32.3 

66.3 

*14.1 

CLINO 

62 

*7 

38 

23 

31 

38 

10 

10 

19 

40 

57 

62 

437 

NORTH  AMERICA 


TATODSH  ISLAND 
NOTES  ON  PAGE  |( 


UMIT6B  STATES 


WMD  72798   46  23N  12*  44W    35  M 


STATION  PRESSU*E  M* 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


DEC 


1961 

1013 

1011 

1007 

1016 

101* 

1015 

1015 

1015 

1015 

101* 

1012 

1013 

1013 

1962 

1021 

1009 

1011 

101* 

101* 

1016 

1017 

1015 

1011 

1013 

1011 

1019 

1014 

1963 

1022 

1013 

1011 

10  10 

1015 

1015 

1015 

1015 

1012 

1011 

100B 

1016 

101* 

196* 

looa 

1021 

1011 

1016 

1015 

1013 

1013 

1014 

1015 

101* 

1012 

1006 

1013 

1963 

1011 

1015 

1016 

1012 

1017 

1015 

1016 

1013 

1013 

101* 

1006 

1008 

1013 

1966       1009         1013 


1017         1016 


MEAN      101*. 0    1013.7    1011.3    loU.J    1015,3    1014.7    1015,0    1014.*    1013,6    1013.2    1009.8    1011.6      1013.* 
SE*    LEVEL    PRESSURE    MR 
YEAR         JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

1016 

1014 

1010 

1019 

1017 

1018 

1019 

1018 

1018 

1017 

1015 

1016 

1016 

1962 

102* 

1011 

101* 

1019 

1019 

1019 

1020 

1018 

1015 

1016 

101* 

1019 

1018 

1963 

1023 

1017 

1015 

1013 

1018 

1018 

1018 

1019 

1015 

101* 

1011 

1019 

1017 

196* 

1011 

1024 

101» 

1019 

1018 

1017 

1017 

1017 

1018 

1018 

1015 

1009 

1017 

1965 

101* 

1018 

1020 

ion 

1020 

1018 

1019 

1017 

1018 

1017 

1010 

10U 

1016 

1966      1012         1016         1015         1020         10l9         1018         1017 


MEAN      1017.0    1017.0    101*. 8    1017. J    1018.5    1018.0    1018,3    1017.8    1016.8    1016,*    1013.0    101*. 8      1016.7 
CLlNO      1013,3    1015.5    1015,7    1Q17.1    1017.7    1017.7    1018,9    1017.9    1016,9    1016,2    1016.7    10U.7      1016.7 


TEMPERA 

rURE  OEG 

C 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

8.1 
5.4 

*.2 

6.4 
5.1 

6.9 
6.6 
B.9 
6.5 
5.6 

6,6 
5,9 
6,6 
6,3 

7,7 

7.5 

6.3 

a. 8 

7.1 
8.6 

10,4 
9,6 

11.0 
8.9 
».* 

1*,0 
12.2 
13.9 
12.7 
12.7 

13.7 
13.* 
13.6 
13.7 
13.2 

11.8 
12.2 
1*,6 
11.8 
11.6 

9.6 
11.* 
12.3 

11.1 
12.1 

7.1 
8.9 
8,6 
7.1 
9.7 

5.7 
7.9 
7.9 
3.7 

6.1 

9.5 

9.4 

11.3 

8.9 
9.4 

1966 


6,3 


8.7 


9.3 


12.6 


MEAN 

5.9 

6. 

9 

6i 

6 

8. 

2 

9.8 

11. 

7 

13.1 

13. 

5 

12. 

4 

11.1 

8.3 

6. 

3 

9. 

5 

CLINO 

5.6 

6. 

2 

6| 

8 

8. 

6 

10,6 

12. 

2 

13,1 

13. 

3 

12. 

7 

11.1 

8.* 

6. 

9 

9. 

6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

381 

537 

221 

1*7 

90 

53 

21 

68 

6* 

240 

235 

302 

2358 

1962 

181 

197 

159 

259 

3* 

*5 

23 

121 

93 

165 

*15 

326 

1950 

1963 

73 

228 

163 

1*6 

85 

*8 

119 

12 

31 

1*6 

376 

38* 

2010 

1964 

361 

173 

221 

111 

38 

76 

95 

64 

179 

117 

198 

18* 

1817 

1963 

324 

331 

75 

128 

l> 

22 

18 

60 

10 

279 

263 

317 

1952 

1966 


*1 


MEAN 

277.8   2*6.8 

178,1   1*2.0 

69,7 

31.8 

51.7 

65.0 

79,4   229,4   297,4   307.0   199B 

CLINO 

275     221 

212     133 

76 

72 

59 

50 

90     209     267     309     1973 

260  WORLD  WEATHER  RECORDS 
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STATION  PRESSURE  M* 


APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

987 

9BJ 

978 

977 

980 

980 

979 

983 

961 

982 

983 

983 

981 

1962 

986 

981 

980 

982 

977 

979 

980 

979 

982 

960 

984 

986 

981 

1963 

985 

91* 

979 

978 

961 

978 

979 

980 

982 

982 

982 

966 

962 

196* 

980 

980 

979 

975 

979 

978 

979 

979 

981 

985 

983 

982 

980 

1965 

983 

9«2 

963 

978 

977 

979 

980 

979 

980 

983 

982 

981 

981 

1966 

987 

98* 

980 

98o 

981 

980 

979 

981 

981 

961 

983 

98J 

982 

1967 

982 

9*3 

981 

979 

979 

978 

981 

983 

983 

980 

963 

982 

981 

1968 

988 

9R6 

96? 

978 

978 

977 

982 

981 

980 

979 

962 

9*1 

981 

1969 

963 

983 

983 

979 

960 

976 

979 

980 

982 

982 

983 

962 

981 

1970 

965 

983 

981 

976 

980 

978 

981 

979 

980 

981 

981 

961 

981 

MEAN    984.6   983-1  980,6  978.2  979.2  978.3   979,9   98o.4  "81,2  981,5   982.6   962,9    981.0 
SEA  LEVEL  PRES^URg  MB 

YEAR    JAN     FP6  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      MEAN 

1961  1024    1019  1014  1013  1016  1015  1014  1018  1*16  1018  1020  10*0  1017 

1962  1024    1018  1016  1017  1011  1014  1015  1014  1017  1016  1020  10*2  1017 

1963  1023    1020  1013  1013  1016  1012  1013  1015  1017  1016  1018  1025  1017 

1964  1016    1016  1015  10 10  1014  1013  1014  1013  1016  1020  1019  1018  1015 

1965  1019    1019  1020  1014  1012  1014  1015  1014  1015  1018  1018  1017  1016 

1966  1024    1021  1016  1015  1016  1015  1013  1016  1016  1016  1019  1020  1017 

1967  1018    1020  1017  1014  1015  1013  1016  1018  1018  1016  1019  1019  1017 

1968  1023    1023  101*  1014  1013  1012  1017  1016  1013  1014  1018  1018  1017 

1969  1020    1019  1020  1014  10l3  loio  1013  1014  lnp  1018  1019  1019  1017 

1970  1022    1022  1017  loll  1014  1013  1015  1013  1015  1016  1017  1018  1016 

MEAN  1021.3  1019.7  1016,8  1013. J  1014,2  1013.1  1014,5  1015,1  1016,2  1017,0  1018.7  1019,6  1016.7 

TEMPERATURE  OgO  C 


YEAR 

JAN 

FE« 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

OEC 

MEAN 

1961 

. 

1.8 

2.0 

6.3 

10.  1 

15.4 

22.2 

24.6 

23.6 

16.3 

13.9 

5.0 

. 

3.9 

11.3 

1962 

- 

6.0 

.4 

3,8 

U.2 

22.6 

22.5 

24,6 

24.8 

16.6 

19.6 

6.7 

• 

.1 

12.1 

1963 

. 

7.6 

.3 

6,5 

U.l 

18.5 

25.2 

26,8 

25.8 

22.2 

19.8 

8.6 

- 

4.8 

13.1 

1964 

1.2 

1.3 

4,4 

13.6 

20.3 

22.3 

27,3 

23.6 

20.1 

12.6 

7.9 

• 

1.2 

12.8 

1963 

- 

.6 

-   .7 

.6 

14.0 

20.3 

22.8 

23,0 

23.6 

19.4 

14.1 

7.6 

4.4 

12.6 

1966 

m 

3.3 

-   .1 

8,3 

10.4 

17.7 

22.6 

28,4 

23.6 

18,8 

13.0 

6.7 

. 

,7 

12.1 

1967 

- 

.3 

.8 

8,3 

14.1 

16. U 

22.3 

23.9 

22.3 

17.6 

12,6 

5.4 

,6 

12.0 

1968 

• 

3.0 

-   .2 

8,0 

U.9 

15.1 

23.4 

24,7 

24.2 

19.2 

14,1 

4.4 

■ 

1.7 

11.7 

1969 

• 

3.4 

1*1 

2,* 

13.1 

18.5 

20.4 

26,3 

24.2 

20.6 

11.5 

5.8 

• 

1.2 

11.6 

1970 

- 

4.6 

2,2 

4,2 

U.9 

20.1 

22.1 

25,4 

27.0 

20,6 

12.3 

5.1 

1.3 

12.3 

MEAN 

m 

3.0 

.7 

5,5 

12.4 

18.3 

22.6 

25.7 

24.3 

19,3 

14,0 

6.3 

. 

.7 

12.2 

CLINO 

- 

1.8 

.6 

5,4 

12.4 

18.0 

23.7 

26,6 

25.8 

20.8 

14,6 

5.9 

.6 

12.7 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FE6     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

2 

40 

161 

67 

134 

62 

184 

49 

145 

124 

64 

27 

1039 

1962 

51 

33 

36 

31 

107 

113 

93 

169 

114 

35 

26 

11 

819 

1963 

14 

* 

64 

17 

125 

69 

80 

33 

25 

24 

24 

6 

483 

1964 

14 

7 

44 

119 

53 

206 

46 

209 

29 

4 

159 

24 

914 

1965 

41 

32 

40 

59 

87 

258 

85 

90 

183 

23 

5 

62 

965 

1966 

4 

14 

3 

50 

10 

224 

19 

92 

37 

11 

6 

20 

490 

1967 

27 

5 

49 

206 

129 

386 

78 

47 

U8 

153 

10 

79 

1267 

1968 

23 

14 

12 

107 

66 

81 

258 

168 

64 

106 

40 

53 

1032 

1969 

21 

11 

35 

181 

96 

215 

83 

22 

32 

101 

3 

31 

851 

1970 

3 

9 

26 

69 

139 

148 

35 

21 

196 

63 

31 

42 

604 

MEAN 

20.2 

16.9 

47,0 

92.6 

96,6 

176.2 

96.1 

92.0 

96,3 

64,4 

36.8 

35.5 

870 

CLINO 

26 

27 

51 

84 

111 

115 

91 

109 

76 

59 

38 

35 

822 

NORTH  AMERICA  261 
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NOTES  ON  PAG-p  168 


TEMPERATURE  0Er>  C 


DEC 


1961 

LI 

4.6 

'.1 

7.8 

10,9 

18.3 

20.4 

21.7 

12.0 

8.1 

2.7 

-   .4 

9.4 

1962 

. 

3.5 

.1 

5,4 

9.7 

10.1 

14.7 

18.1 

17.6 

15.1 

9,2 

4.6 

2.2 

8.4 

1963 

. 

3.2 

6.2 

4.' 

6.7 

12.2 

14.9 

17,  J 

18.9 

17.5 

10,8 

5.2 

-   .3 

9.1 

196* 

a 

1.1 

•   .8 

2.9 

6.1 

10.4 

14.6 

18,9 

16.7 

12.4 

9.9 

3,5 

-   ,2 

7,8 

1965 

.5 

2.6 

2.4 

9.0 

10.3 

14.9 

18,9 

18.4 

11.6 

11,4 

6,2 

,4 

8.9 

1966 

1.2 

-   .1 

4.3 

8.1 

13.2 

14.1 

18,6 

19.1 

16.4 

8,7 

5.6 

2.1 

9.3 

196? 

2.7 

3.3 

3.6 

3.3 

10.9 

16.1 

20,7 

21.3 

17,8 

9.2 

4.2 

-  1.7 

9.5 

1968 

m 

.4 

3.9 

6,6 

6.6 

11.3 

IS. 3 

20,0 

17.0 

13.9 

6,9 

3.6 

-   ,5 

8.9 

1969 

m 

1.8 

.4 

4,2 

7.9 

13.0 

16.3 

18,4 

18.6 

14.9 

6,8 

4.8 

2,2 

8.8 

1970 

1.6 

3.8 

3,2 

5.0 

U.2 

17.3 

19,8 

19.8 

11.3 

7.6 

4.2 

-  1.2 

8.6 

MEAN 

m 

.5 

2.4 

4.1 

7.2 

U.* 

15.7 

19,1 

16.9 

14,3 

9.1 

4.5 

.3 

8.9 

CLINO 

• 

1.2 

1.1 

4,4 

8.6 

12.1 

14.9 

19,1 

18.1 

14.4 

9.6 

3.8 

.9 

8.8 

PRECIPITATION  "M 
YEAH    JAN     FFB     MAR     A<>R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

7 

31 

38 

27 

51 

11 

T 

18 

17 

24 

43 

29 

296 

1962 

31 

24 

17 

24 

60 

7 

4 

5 

17 

51 

21 

19 

280 

1963 

12 

33 

39 

38 

32 

58 

10 

14 

37 

13 

27 

18 

331 

1964 

20 

6 

12 

30 

16 

74 

29 

12 

26 

11 

16 

67 

321 

1965 

91 

9 

5 

24 

28 

44 

23 

85 

10 

3 

17 

2 

341 

1966 

20 

24 

20 

U 

17 

28 

15 

23 

29 

28 

39 

58 

312 

1967 

22 

12 

44 

29 

29 

31 

3 

1 

9 

43 

28 

32 

283 

1968 

13 

33 

25 

8 

27 

35 

7 

40 

41 

29 

59 

>i 

348 

1969 

31 

18 

8 

61 

47 

66 

7 

0 

16 

37 

18 

32 

341 

1970 

67 

15 

37 

17 

60 

80 

18 

T 

72 

59 

42 

20 

487 

MEAN 

31.4 

20-5 

24,5 

26.9 

36,7 

43.4 

11.6 

19,8 

27,4 

29,8 

31.2 

30.8 

334.0 

CLlNO 

23 

26 

34 

34 

46 

46 

12 

14 

20 

31 

32 

31 

348 

262  WORLD  WEATHER  RECORDS 

URBANA  UNITED  STATES  WMD         40  06N   88  Uw   226  H 

NOTES  ON  PAGE  168 

TEMPERATURE  DeR  t 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

. 

4.3 

1-4 

6,0 

7.B 

14.2 

21.1 

24.1 

23.3 

21.4 

13.3 

5.6 

. 

2.2 

11.0 

1962 

- 

6.2 

- 

1.2 

2,4 

10.8 

20.8 

22.3 

22.7 

22.7 

17.7 

14,2 

5.9 

. 

3.0 

10.8 

1963 

m 

8.6 

- 

6.0 

6,4 

12.3 

16.3 

23.2 

23.4 

21.4 

19.6 

18,1 

7.5 

. 

7.3 

10.5 

196* 

m 

.8 

■ 

1.3 

3.3 

U.» 

19.6 

22.9 

24,3 

22.6 

19,3 

11.7 

7.4 

. 

1.3 

11.7 

1965 

' 

2.4 

- 

1.2 

•   ,3 

11.6 

20,0 

21.7 

23,0 

21.8 

19,4 

12.7 

6.9 

3.3 

11.4 

1966 

. 

5.6 

. 

1.4 

5.4 

9.6 

I*. 2 

22.3 

23.9 

21.8 

IT, 9 

11.4 

6.3 

m 

•  6 

10.6 

1967 

w 

1.3 

- 

4.1 

'.' 

U.9 

14.2 

22.7 

22,4 

20.6 

17.9 

11.8 

3.3 

. 

.1 

10.4 

1968 

a 

4.7 

- 

3.7 

6,0 

11.6 

14.7 

22.7 

23.3 

23.3 

19.2 

12.6 

5,4 

_ 

1.3 

10.8 

1969 

• 

4.6 

• 

.2 

1.4 

U.9 

17.6 

20.9 

25.2 

23.5 

19.2 

12.1 

3.9 

. 

i.e 

10.8 

1970 

" 

7.7 

" 

2*2 

3,0 

12.2 

18.8 

21.7 

23,7 

22.9 

20,4 

12.9 

4.8 

.7 

10.9 

MEAN 

«, 

4.6 

. 

2*0 

3.9 

11.2 

1T.D 

22.2 

23,8 

22.4 

19,2 

13.1 

5.7 

m 

1.4 

10.9 

CLINO 

• 

1.8 

- 

.6 

4.2 

U.l 

16.9 

22.4 

24,6 

23.6 

19,6 

13.7 

5.2 

- 

.5 

11.5 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

13 

35 

117 

1*5 

139 

164 

71 

32 

100 

88 

86 

60 

1070 

1962 

107 

70 

70 

63 

134 

57 

243 

71 

40 

61 

39 

10 

965 

1963 

24 

24 

174 

36 

23 

57 

110 

90 

8 

43 

31 

22 

682 

1964 

48 

44 

101 

24J 

15 

132 

61 

66 

55 

4 

87 

45 

901 

1963 

105 

37 

64 

1*3 

93 

77 

130 

175 

150 

50 

31 

73 

1128 

1966 

10 

33 

49 

U8 

76 

77 

34 

75 

160 

26 

89 

144 

911 

1967 

77 

35 

64 

61 

118 

39 

68 

37 

39 

114 

63 

168 

883 

1968 

59 

36 

43 

84 

176 

177 

72 

122 

45 

16 

119 

60 

1009 

1969 

91 

26 

57 

1*2 

43 

46 

76 

84 

146 

137 

48 

35 

941 

1970 

13 

22 

58 

1»6 

44 

83 

116 

79 

178 

78 

34 

26 

»27 

MEAN 

54.7 

40.2 

79,7 

126.1 

86.1 

90.9 

98,1 

83,1 

92.1 

61,7 

64,7 

64.3 

941.7 

CLINO 

55 

S3 

81 

90 

107 

115 

89 

77 

77 

76 

67 

33 

940 

NORTH  AMERICA  263 

VICKSBURG  UNITED  STATES  WMO  72236   32  21N   90  51W    T8  M 

NOTES  ON  PAGE  169 

TEMPERATURE  OEG  f. 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1«61 

5.6 

12-0 

16.3 

16.7 

21.6 

23.9 

25.8 

26.0 

24,0 

IB, 6 

12.7 

9.3 

17.7 

1962 

5.9 

14.3 

11.4 

17.0 

24.2 

25.4 

28,4 

28.2 

24.9 

20.5 

12.4 

8,7 

18.4 

1963 

5.3 

6.8 

17.2 

19.8 

23.2 

26.6 

26,7 

27.* 

24,3 

22.2 

14.2 

3.8 

18.1 

196* 

a. 3 

7.9 

14.2 

20.1 

23.3 

26.3 

26,9 

26.9 

24,6 

17.2 

15.3 

10,4 

18.5 

1965 

10.0 

9.3 

10.3 

21.1 

23.9 

25.9 

27,6 

26.9 

24,7 

18,3 

17.2 

U.4 

18.9 

1966 

5.6 

8.6 

16.0 

18.7 

22.1 

25.2 

28,4 

26.1 

23,6 

17,1 

14.8 

8,8 

17.8 

1967 

8.8 

7.* 

16,8 

21.2 

21.6 

26.2 

25,9 

25.5 

22.4 

19.1 

14,2 

11.2 

18.4 

196B 

7.3 

6.6 

13.2 

19.4 

22.3 

26.3 

26,8 

27.1 

23.3 

19,5 

12.4 

8.4 

17.7 

1969 

9.6 

9.4 

10.4 

19.2 

22.2 

26.6 

28,7 

26.7 

23.9 

19,6 

12.4 

8.9 

18.1 

1970 

5.2 

8.4 

13.0 

20.5 

23.1 

25.8 

26,8 

27,2 

26.3 

17,9 

U.9 

12.1 

18.2 

MEAN 

7.2 

9.1 

13.7 

19.4 

22,8 

25.8 

27,2 

26.  8 

24.2 

19,0 

13.8 

9,3 

18.2 

CLINO 

9,4 

11.0 

14,2 

18.7 

23.0 

26.5 

27,7 

27,6 

24,8 

19.7 

13.4 

10.2 

18.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MA*  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  109  175  257  68      60  H4,  111  59  54  30  226  333  1646 

1962  202      89  81  27q      51  82      17  26  10  64  93  100  1081 

1963  94      7o  49  107      26  61  227  147       3  T  96  109      989 

1964  140      83  191  2?3      93  33  160  33  126  72  108  130  1482 

1965  70  212  177  29      58  66      68  57  IOB  27  49  106  1027 

1966  161  348      16  315  120  53      21  33  173  50  70  1*1  1323 

1967  45  107  43  73  189  io9  131  80  36  36      26  364  1239 

1968  184      64  74  18*  182  32      8l  98  126  7i  175  225  1516 

1969  40      »1  12»  1,33      56  31  126  7l  33  S3  44  233  ;08l 

1970  51      77  143  53      81  113      84  9i  80  326  64  103  1266 

MEAN  109.6  130.2  H».«  1*0.5    91.6  76.4  102.6  7l,5  75,3  75.9  95.1  190.4  1285.0 

CLINO  130  133  146  125  105  88      99  76  64  52  113  125  1258 


264  WORLD  WEATHER  RECORDS 

WALLA  WALLA  UNITED  STATES  WMO  72689   46  02N  US  20W   298  M 

NOTES  ON  PACE   169 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

987 

982 

977 

98! 

979 

979 

978 

979 

980 

982 

983 

983 

981 

1962 

990 

978 

979 

982 

980 

979 

980 

980 

979 

982 

983 

987 

982 

1963 

990 

9BJ 

979 

978 

980 

978 

979 

979 

978 

981 

980 

989 

981 

1964 

981 

9*8 

980 

981 

980 

978 

978 

979 

982 

985 

982 

978 

981 

1965 

982 

983 

983 

978 

980 

977 

979 

978 

960 

983 

979 

979 

9B0 

MEAN    986.0   983.2   97*. 6   980.0   979, B   978.2   978.8   979.0   979,8   982,6   981.4   963,2    981.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MR 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1024 

1019 

1013 

1017 

1015 

1014 

1014 

1014 

1016 

1018 

1019 

1020 

1017 

1962 

1027 

10)5 

101* 

1018 

1016 

1015 

1015 

1015 

1014 

1018 

1019 

1024 

1018 

1963 

1027 

1021 

1016 

1014 

1016 

1014 

1014 

1014 

1013 

1017 

1016 

1026 

1017 

1964 

1017 

10?4 

1016 

1018 

1016 

1014 

1013 

1015 

1017 

1021 

1019 

1014 

1017 

1014    1016    1013    1015    1014    1016    1019    1015    1016 


MEAN   1022.8  1019.6  1016,2  1016.2  1015. B  1014.0  1014,2  1014.4  1015,2  1018,6  1017.6  1020,0   1017.1 
TEMPERATURE  0E<5  C 
YEAR    JAN     FFB     MAP     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1'61 

3.7 

8.4 

9,1 

U.l 

15.2 

22.9 

25,8 

26.2 

16.6 

11.4 

2.9 

2.9 

13.0 

1962 

1.0 

4,1 

6.4 

13.1 

13.2 

19.2 

23,6 

21.6 

18,8 

12,3 

7.9 

4.8 

12.2 

1963 

.  1.8 

5.3 

8,8 

10.* 

l*.l 

19.6 

21.6 

23.7 

21.0 

1*,4 

7.7 

.6 

12.3 

1964 

5.4 

S.7 

7,0 

10. 0 

1*.6 

19.1 

23.1 

20.9 

17.3 

11,8 

5.1 

.5 

11.7 

1965 

2.6 

6.2 

6,4 

12.* 

1»,0 

19.* 

2*. 3 

23.0 

16.4 

1*,9 

7.5 

3.6 

12.7 

1966 

3.9 

5.0 

8.6 

12.1 

16.* 

18.6 

22,5 

23.0 

20,4 

12.7 

7.7 

9.8 

13,1 

1967 

7.1 

7.3 

7,7 

8.9 

1».» 

21.4 

25,4 

27.2 

21.6 

13,7 

6.2 

3.* 

13.8 

1968 

3.6 

6.6 

10,2 

10.6 

15.8 

19.9 

25,4 

21.6 

18.7 

11.3 

6.5 

.7 

12.6 

1969 

.  4.3 

2U 

8.1 

U.J 

17.4 

21.8 

23.2 

22.0 

18.9 

10.4 

6.9 

2.3 

11.7 

1970 

1.6 

5,6 

7,6 

8.9 

1*.0 

21.9 

25,2 

24.4 

13.8 

11.0 

5.B 

}.* 

12.3 

MEAN 

2.3 

5.6 

8,0 

10.* 

1».5 

20.4 

24,0 

23.* 

18.6 

12,4 

6.4 

2. a 

12.5 

CLINO 

.7 

3.6 

7,8 

12.1 

l*.l 

19.6 

24,4 

23.2 

18,9 

12,8 

5.7 

3.2 

12.3 

PRECIPITATION  mm 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1»61 

25 

76 

51 

>9 

40 

22 

0 

10 

4 

34 

45 

61 

403 

1962 

16 

23 

60 

90 

96 

11 

T 

10 

37 

76 

45 

61 

463 

1963 

24 

41 

20 

*7 

17 

5 

12 

17 

23 

15 

73 

51 

3*5 

1964 

25 

4 

15 

23 

6 

31 

97 

8 

24 

17 

89 

109 

366 

1965 

84 

1* 

* 

*3 

19 

22 

15 

64 

U 

19 

49 

7 

356 

1966 

56 

21 

47 

5 

11 

28 

45 

7 

4 

22 

69 

66 

3*1 

1967 

54 

9 

51 

♦2 

97 

6 

T 

T 

l« 

22 

92 

91 

304 

1968 

20 

61 

22 

U 

IB 

23 

12 

25 

97 

41 

67 

96 

433 

1969 

106 

31 

19 

73 

28 

19 

0 

0 

11 

36 

15 

54 

392 

1970 

149 

»5 

39 

*7 

12 

32 

4 

0 

49 

40 

70 

17 

524 

MEAN 

55.9 

34.5 

33,3 

35.6 

28.4 

20.1 

12.5 

14.1 

21.8 

32.2 

95. 4 

55.3 

399.1 

CLINO 

46 

99 

40 

96 

98 

91 

5 

8 

20 

39 

44 

*T 

393 

NORTH  AMERICA  265 

WASHINGTON  D.C.  UNITED  STATES  WMO  72403   31  51N   77  02W    23  M 

NOTES  ON  PAGE   169 


STATION  PRESSURE  MP 


OCT     NOV     DEC 


1961 

1015 

1016 

101? 

1007 

101<t 

1012 

1012 

1015 

1013 

1015 

1016 

1015 

1014 

1962 

1017 

1013 

1012 

1013 

1013 

1013 

1011 

1013 

1014 

1012 

1015 

1015 

1014 

1963 

1016 

1014 

1013 

1010 

1015 

1011 

1011 

1011 

1015 

1017 

1011 

1013 

1013 

1964 

1012 

1008 

1011 

1015 

1013 

1011 

1011 

1012 

1015 

1015 

1015 

1017 

1013 

1963 

101* 

10U 

101? 

1012 

1013 

1014 

1012 

1012 

1017 

1013 

1014 

1015 

1014 

1966 

1014 

1017 

101* 

10U 

1013 

1014 

1010 

1012 

1010 

1014 

1017 

1017 

1014 

1967 

1015 

1014 

1017 

ion 

1012 

101* 

1012 

1014 

1013 

1016 

1014 

1016 

1014 

1968 

1021 

1010 

1012 

101* 

10U 

1011 

1015 

1014 

1013 

1014 

1011 

101) 

1013 

1969 

1018 

1012 

1010 

1013 

1013 

1010 

1012 

1013 

1013 

1017 

1014 

1011 

1013 

1970 

1015 

1015 

1013 

1012 

1016 

1013 

1013 

1011 

1014 

1018 

1013 

1013 

1014 

MEAN   1015.7  1013.3  1012,7  1012.4  1013.5  1012.3  1011,9  1012.7  1014,3  1015,1  1014.0  1014,7   1013.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FFB     *AR     Ap*     MA*     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 


1961 

1020 

1020 

1016 

1011 

1018 

1016 

1016 

1019 

1019 

1019 

1020 

1019 

1018 

1962 

1022 

1019 

1016 

1017 

1019 

1017 

1015 

1017 

1016 

1016 

1020 

1019 

1018 

1963 

1020 

1018 

1017 

1015 

1019 

1015 

1015 

1015 

1019 

1021 

1016 

1020 

1018 

1964 

1017 

1012 

1016 

1019 

1017 

1016 

1015 

1015 

1019 

1019 

1019 

1021 

1017 

1963 

1019 

1018 

1017 

1016 

1017 

1018 

1016 

1016 

1021 

1017 

1019 

1019 

1018 

1966 

1018 

1021 

1018 

1018 

1017 

1016 

1014 

1016 

1014 

1018 

1021 

1021 

1018 

1967 

1020 

1018 

1021 

1016 

1016 

1018 

1016 

1018 

1019 

1020 

1018 

1020 

1019 

1968 

1025 

1014 

1016 

1018 

1015 

1015 

1019 

1016 

1019 

1018 

1015 

1018 

1018 

1969 

1022 

1016 

1014 

1017 

1017 

1014 

1015 

1017 

1019 

1021 

1018 

1015 

1017 

1970 

1019 

1020 

1017 

1016 

1020 

1017 

1016 

1015 

1018 

1022 

1017 

1017 

1018 

MEAN 

1020.2 

1017.6 

1016,8 

1016.5 

1017.5 

1016.4 

1015,7 

1016,6 

1018,5 

1019.] 

.  1018.3 

1016,9 

1017.7 

CLINO 

1019.7 

1018.6 

1016,3 

1016.2 

1015,6 

1014.8 

1015,8 

1016.4 

1018,5 

1019.1 

.  1019.6 

1020.3 

1017.6 

TEMPERATURE  DfG  e 
YEAR    JAN     FEB     MAR     A?R     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

•   .3 

4.3 

8,8 

11.3 

16,8 

22.6 

25.7 

24.7 

23.6 

16.2 

9.9 

3.3 

13.9 

1962 

3.3 

2-6 

7,8 

14,2 

20,2 

23.2 

23,6 

24.6 

35,8 

15.2 

6.6 

1.1 

13.4 

1963 

1.2 

.6 

10.7 

U. 6 

18.6 

23.4 

26,1 

24.7 

19,6 

17.2 

10.8 

.6 

13.9 

1964 

3,3 

2.0 

8,3 

12.0 

19.9 

24.1 

25,9 

23.7 

20,4 

12,6 

10.5 

4.7 

14,0 

1965 

.7 

2.4 

4.7 

10.6 

19,9 

21.3 

23,4 

23.8 

21.9 

13.2 

8.9 

5.1 

13.0 

1966 

.2 

2.3 

8,6 

U.5 

18.3 

24.4 

27,2 

25.9 

20.3 

13.9 

9.7 

3.1 

13.6 

1967 

3.0 

1.1 

7,2 

14.2 

15.6 

23.7 

25,1 

24.6 

20,0 

14,4 

7.2 

4,4 

13.5 

1968 

-   .3 

1.3 

9,8 

14.4 

17.6 

23.4 

26,6 

26.2 

22.2 

16,3 

10.0 

2.6 

14,2 

1969 

1.2 

1.7 

6.1 

14.8 

20.2 

25.1 

26,4 

24.6 

21.2 

14,9 

8.4 

2.4 

14.0 

1970 

-  1.1 

2.6 

5.5 

12.9 

20,2 

24.0 

26,2 

26.1 

23.9 

16.9 

9.6 

4,3 

14.3 

MEAN 

1.3 

2.2 

7,8 

13.1 
13.2 

18.7 

23.3 

25,6 

24.9 

22.9 

15.1 

9.2 

3.2 

14.0 

CLINO 

2.7 

1.2 

7,1 

1 B ,  a 

23.4 

25.7 

24.7 

20,9 

15,0 

8.7 

3.4 

13.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FFB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

69 

128 

91 

86 

73 

112 

76 

179 

25 

63 

53 

83 

1044 

1962 

44 

91 

92 

66 

76 

89 

42 

9 

66 

47 

126 

90 

842 

1963 

50 

30 

140 

31 

32 

213 

17 

179 

90 

0 

170 

46 

1021 

1964 

107 

«5 

64 

109 

44 

28 

35 

52 

82 

39 

36 

79 

739 

1963 

72 

61 

109 

43 

45 

31 

123 

94 

61 

61 

11 

11 

723 

1966 

100 

91 

37 

8} 

70 

51 

24 

42 

174 

120 

38 

83 

915 

1967 

34 

59 

89 

20 

108 

38 

133 

233 

5 

45 

53 

151 

968 

1968 

50 

20 

93 

39 

107 

188 

33 

100 

75 

81 

92 

56 

934 

1969 

43 

52 

41 

♦3 

30 

88 

240 

177 

129 

29 

61 

166 

1100 

1970 

31 

68 

72 

136 

71 

71 

206 

28 

40 

52 

147 

89 

1007 

MEAN 

60.0 

70.6 

83,3 

65.6 

65.6 

90.9 

92,9 

109.3 

74.7 

53.7 

78,9 

83.2 

931.1 

CLINO 

62 

70 

92 

90 

103 

97 

107 

107 

101 

83 

78 

77 

1087 
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WINNEMUCCA 

NOTES  ON  PAGE  169 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


UNITED  STATES 


HMO  72563   40  54N  117  4BW  1312  M 


APR 


MAY 


AUG 


SEP 


DEC 


i»61 

•  74 

87J 

866 

866 

866 

868 

869 

670 

866 

870 

870 

87o 

669 

1962 

875 

865 

866 

869 

869 

866 

869 

669 

868 

870 

871 

BT3 

669 

1963 

872 

871 

866 

B65 

867 

866 

867 

868 

869 

869 

869 

874 

669 

1964 

870 

871 

867 

866 

866 

866 

867 

868 

869 

871 

869 

666 

668 

1963 

870 

870 

866 

865 

866 

865 

869 

868 

868 

872 

667 

866 

668 

1966 

869 

868 

868 

868 

866 

867 

866 

868 

868 

871 

669 

869 

866 

1967 

870 

673 

865 

863 

868 

866 

869 

869 

868 

871 

869 

87o 

668 

1968 

870 

870 

868 

869 

866 

867 

868 

669 

869 

869 

871 

867 

669 

1969 

863 

862 

869 

866 

867 

865 

868 

866 

867 

869 

873 

87o 

867 

1970 

869 

871 

868 

867 

869 

867 

869 

867 

869 

870 

869 

867 

869 

MEAN 

870.2 

869.5 

866,9 

866.6 

866,6 

866.3 

868,1 

868.2 

668,3 

670.2 

869.7 

869.2 

666 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


APR 


MAY 


SEP 


OCT 


DEC 


1961 

1027 

1023 

1018 

1017 

1014 

1013 

1013 

1015 

1013 

1019 

1021 

1022 

1018 

1962 

1030 

1016 

1017 

1017 

1012 

1012 

1014 

1013 

101* 

1016 

1022 

1026 

1018 

1963 

1025 

1021 

1016 

1014 

1014 

1012 

1012 

1013 

1013 

1017 

1019 

1027 

1017 

1964 

1022 

1025 

101T 

1013 

101* 

1013 

1012 

1013 

l«16 

1020 

1020 

1016 

1017 

1963 

1022 

1021 

1016 

1013 

1014 

1011 

1014 

1014 

1013 

1021 

1017 

1016 

1016 

1966 

1020 

1019 

1016 

1016 

1011 

1012 

1011 

1012 

1014 

1020 

1016 

1021 

1016 

1967 

1022 

1024 

1014 

1012 

1015 

1012 

1013 

1014 

1014 

1020 

1019 

1022 

1017 

1968 

1022 

1019 

1018 

1013 

1013 

1012 

1012 

1014 

1016 

1017 

1020 

1016 

1017 

1969 

1013 

1012 

102" 

1014 

1013 

1011 

1013 

1011 

1013 

1016 

1024 

1021 

1015 

1970 

1020 

1022 

1018 

1016 

1016 

1013 

1013 

1012 

1016 

101» 

1016 

1016 

1017 

MEAN 

1022.3  1020.2  1016, 

9  1013.2 
6  1014.1 

1013,6  1012. 

1012.7  1013.3 

1014. 

8  1016,9  1019.8  1020.9 

1016.7 

CLINO 

1021.7  1019. 

1016, 

1013, 

•  1012. 

1012,4  1012.7 

1014, 

3  1017.8  1022.0  1022,0 

1016.6 

TEMPERATURE  DE6  C 
YEAR    JAN     FEB 


APR 


DEC 


1961 

•   .6 

2.5 

7.1 

11.6 

20.3 

22.0 

21.9 

12.7 

9,0 

1.3 

-  1.1 

9.3 

1962 

.  6.0 

•  1.0 

10. 1 

11.3 

17.4 

21.0 

19.3 

16.2 

10.4 

4.1 

-   .1 

8.6 

1963 

.  5.2 

6.0 

4.8 

1*.S 

14.9 

19.7 

19.9 

17.6 

11.9 

4.4 

-   .6 

9.2 

1964 

•  1.9 

-   .1 

6.2 

11.0 

15.1 

21,8 

19.0 

13.3 

11.2 

1.4 

1.7 

6.4 

1963 

.4 

1.6 

8.6 

10.2 

16.2 

21.2 

19.2 

12.2 

10.8 

4,9 

•  1.6 

6.9 

1966 

-   .7 

-   ,3 

6.1 

U. 6 

17.3 

21.1 

21.1 

16.4 

a. 3 

4.7 

-   .6 

9,6 

1967 

.3 

3,0 

4.1 

12.0 

15.9 

22.5 

23.2 

17.3 

9.2 

4.7 

•  2.8 

9.5 

1968 

•  1.2 

3.8 

3.8 

12.1 

18.9 

23,5 

17.7 

1*.* 

9.6 

4.6 

-  1.3 

9.6 

1969 

.7 

-   .4 

6.3 

1*.6 

16.6 

21.9 

20.9 

17.2 

5.9 

2.2 

-   .1 

9.3 

1970 

1.2 

4.4 

3.3 

12.9 

18.2 

23.2 

21.7 

12.8 

6.8 

3.5 

-  1.1 

9.3 

MEAN 

-  1.3 

a>2 

6.7 

12.6 

17.1 

21.8 

20.* 

15,0 

9.3 

3.8 

•   .8 

9.2 

CLINO 

-  2.7 

.2 

7.7 

12.1 

16.4 

21.7 

19.8 

1*.6 

6.7 

2.1 

-  1.2 

8.6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

1 

13 

28 

3 

13 

12 

8 

27 

22 

16 

20 

27 

196 

1962 

19 

33 

23 

7 

12 

10 

T 

4 

t 

12 

25 

7 

175 

1963 

20 

19 

9 

28 

48 

66 

0 

18 

6 

16 

27 

19 

276 

1964 

31 

3 

23 

36 

22 

32 

10 

13 

1 

10 

21 

4* 

268 

1963 

23 

10 

7 

24 

27 

24 

9 

18 

3 

4 

30 

19 

196 

1966 

1 

IS 

18 

U 

8 

10 

1 

0 

9 

0 

25 

23 

115 

1967 

24 

2 

3* 

*7 

6 

39 

9 

T 

3 

2 

19 

1 

195 

1966 

21 

23 

8 

12 

3 

22 

T 

18 

0 

12 

65 

»1 

217 

1969 

33 

38 

7 

33 

T 

42 

0 

0 

0 

36 

4 

53 

246 

1970 

47 

8 

12 

23 

11 

50 

7 

10 

1 

7 

28 

26 

230 

MEAN 

22.2 

IB. 6 

16.1 

22.6 

15.4 

32.7 

4,4 

10.6 

4,8 

11.7 

26.4 

23,5 

211.4 

CLINO 

27 

24 

21 

21 

2* 

19 

7 

4 

9 

21 

20 

24 

221 
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TEMPERATURE  DE«  C 
YEAR    JAN     F<=B     MAR     APR     "AT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     0*C      MEAN 


1961 

. 

3.7 

1.7 

6,8 

9.0 

15.5 

21.7 

24,2 

23.3 

22.3 

13.7 

6,7 

.5 

12.0 

1962 

• 

•  1 

.2 

*.7 

u.« 

18,8 

21.7 

22.3 

22.6 

17.* 

13,5 

5.* 

-  1.3 

11.* 

1963 

a 

2.1 

-  2.* 

M 

U.T 

16.2 

21.3 

23,8 

22.2 

17,* 

1*,6 

8,6 

•  2.* 

11.3 

196* 

.* 

.1 

6,3 

10.6 

17.1 

21.9 

2*.l 

22.1 

18.9 

10.7 

8.* 

2.9 

12.0 

196J 

- 

1.3 

1.2 

3.9 

9.1 

19.2 

20.2 

23.2 

22.2 

20.0 

U.l 

7.3 

3.1 

11.7 

1966 

„ 

1.8 

.5 

9,3 

9.9 

16,2 

20.7 

2*. 7 

23.7 

17,3 

11.3 

7.2 

1.2 

11.* 

1967 

2.6 

-  1.0 

5,1 

12.2 

13.6 

21.6 

23,2 

21.9 

17,3 

11.9 

*.* 

3.7 

11.* 

1968 

. 

2.7 

a    .8 

7,* 

U.2 

1*.6 

20.5 

2<>,0 

23.9 

19,0 

13.2 

7.9 

1.1 

11.6 

1969 

a 

.8 

.3 

*,0 

12.9 

17.2 

21.8 

23,2 

22.3 

18,8 

u. a 

5.8 

.1 

11.5 

1970 

- 

3.8 

.3 

3.0 

10.3 

18,0 

21.2 

23,7 

23.2 

20,9 

13.9 

7.3 

1.8 

11.7 

MEAN 

a 

1.3 

•  0 

5.3 

10.9 

16.6 

21.3 

23,6 

22.7 

18.9 

12.6 

7.1 

1.1 

11.6 

CL1N0 

l.n 

1.3 

'.<• 

U.J 

17.2 

21.7 

23,9 

23.0 

19.2 

13.1 

6.9 

1.5 

12.2 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AU&     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 


1961 

61 

110 

96 

1*8 

38 

99 

69 

72 

11 

76 

39 

73 

93* 

1962 

52 

109 

111 

97 

7* 

69 

62 

«1 

31 

107 

13* 

78 

965 

1963 

37 

50 

101 

** 

** 

139 

30 

86 

107 

3 

180 

3* 

675 

196* 

119 

81 

76 

100 

15 

*7 

*6 

47 

78 

25 

67 

US 

816 

196J 

85 

73 

1H 

*e 

3* 

*3 

*6 

116 

75 

93 

2* 

10 

790 

1966 

87 

106 

33 

116 

S3 

18 

29 

♦  3 

213 

82 

51 

79 

9*0 

1967 

29 

*8 

125 

*3 

96 

*1 

31 

252 

20 

30 

38 

115 

930 

1968 

61 

13 

92 

*3 

1*5 

no 

*6 

125 

127 

68 

117 

67 

1016 

1969 

62 

39 

*9 

*8 

37 

73 

113 

92 

137 

12 

60 

19* 

936 

1970 

2* 

73 

93 

U3 

112 

85 

193 

66 

30 

81 

139 

77 

10*8 

MEAN 

63.7 

70-6 

69,3 

80.0 

72.* 

72.6 

6*. 7 

94.0 

66,9 

39.7 

86.9 

66.2 

929.0 

CLINO 

82 

70 

92 

90 

103 

97 

107 

107 

101 

83 

78 

77 

1066 
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UNITED  STATES 


<»0  47N   61  55W   311  M 


TEMPERATURE  DE*".  C 


YEAR 

1961 
1962 

1963 
196* 
196S 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


-  6.1 

-  4.5 
.  7.7 

-  1.6 

-  3.4 

•  6.1 

•  .2 

-  6.1 

-  3.7 

•  7.4 


FEB 

•  2 

-  2.9 

-  B.O 

-  4.1 

-  2.8 

-  1.9 

-  4.3 

-  5.4 

-  1.9 

-  3.0 


APR 


MEAN    -  4.7   -  1.4 
CLINO    -  2.1   -  1.7 


4.3 
1.7 
3.8 
3.3 
.3 

*.l 
2.8 

4,0 

.6 

1.1 

2.* 
2.6 


5.6 
8.2 
8.3 
9.7 
8.9 

7.9 
9.7 
9.T 

9.3 
9.7 

8.7 
8.9 


MAY 

11.4 
17.8 
12.6 
1*.7 
17.5 

11. 8 

U.S 
12.7 

14.6 
16.4 

14,2 
14.3 


7.8 
9.9 
9.2 
9.2 

8.7 

9.8 
1.3 
9.4 
8.6 
9.8 

9.4 

0.2 


JUL 

20,9 
20.8 
20.6 
21.7 

20,2 

22.7 
20,8 
21,1 
21.9 
21.4 

21,2 
22,2 


AUG 

21.2 

20.6 
18.6 
19.1 
19.7 

20.4 
19.4 
21.3 
20.3 
20.9 

20.2 
21.* 


SEP 

19.2 
13.1 

13.1 
16.3 
18.3 

13.6 

14,9 
17,7 
16,3 
19.2 

16,8 

17.6 


OCT 

12.1 

11.1 

13.7 

8.7 

9,7 

9.2 

11.2 
10,8 
10.  B 
12.1 

10.9 
11,6 


5.0 
4.2 
5.9 
5.9 
5.3 

5.0 
2.4 
4.9 
3.7 
5.2 

4.8 

4.5 


Dec 

-  1.9 

-  5.2 

-  6.4 

•  ,3 
2.3 

-  1.4 

.4 

-  2.2 

-  3.8 

•  .1 

-  1.9 

-  1.1 


9.1 
8.9 
8.0 
9.5 
9.5 

8.9 
9.2 
9.0 
8.9 
9.6 

9.1 

9.9 


PRECIPITATION 

"M 

YEAR 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

24 

74 

92 

110 

3* 

133 

116 

90 

37 

36 

83 

39 

908 

1962 

61 

?1 

65 

25 

67 

36 

91 

38 

112 

55 

60 

46 

707 

1963 

32 

20 

123 

72 

69 

61 

92 

57 

18 

2 

44 

22 

612 

1964 

40 

37 

193 

1*0 

113 

56 

128 

113 

14 

29 

34 

90 

989 

1965 

78 

67 

53 

64 

116 

56 

57 

117 

89 

100 

57 

33 

887 

1966 

56 

55 

43 

93 

69 

43 

56 

88 

43 

33 

112 

56 

76V 

1967 

22 

50 

92 

>1 

122 

23 

29 

76 

88 

45 

67 

65 

760 

1968 

102 

8 

57 

♦  5 

184 

91 

54 

88 

71 

36 

95 

9J 

921 

1969 

57 

15 

23 

124 

11* 

99 

323 

77 

5* 

40 

63 

54 

1050 

1970 

34 

34 

43 

123 

1*8 

119 

93 

28 

107 

81 

94 

71 

975 

MEAN 

50.6 

40.8 

78,6 

•  7.7 

105.6 

71.7 

104,1 

77.2 

63.6 

45.7 

72.9 

56.9 

857.6 

CLINO 

71 

5* 

79 

81 

98 

106 

101 

92 

72 

36 

54 

56 

920 
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UNITED  STATfS 


WMD  72280   32  40N  U*  36W    62  H 


STATION  PRESSURE  M* 


APR 


DEC 


1'61 

101* 

1013 

1008 

1007 

1006 

1003 

100* 

1006 

1«03 

1007 

1011 

1012 

1008 

1962 

101S 

1010 

1010 

1006 

1006 

1003 

100* 

100* 

100* 

1007 

1010 

101* 

1008 

1963 

1014 

1011 

1009 

1009 

1005 

1003 

1002 

1005 

100* 

1008 

1011 

1015 

1008 

196* 

101* 

1012 

1009 

1007 

1006 

1003 

1003 

100* 

100* 

1007 

1012 

1012 

1008 

196S 

1013 

1011 

1009 

1008 

100* 

1003 

100* 

1003 

loo* 

1008 

1010 

1011 

1007 

1966 

1013 

1012 

1009 

1005 

100* 

1003 

1003 

1003 

100* 

1008 

1011 

1012 

1007 

1967 

1014 

1013 

1009 

1009 

1U06 

1002 

100* 

100* 

1003 

1008 

1010 

1012 

1008 

1968 

101* 

1011 

1010 

1008 

100* 

1003 

1005 

1005 

1O03 

1007 

1010 

101* 

1008 

1969 

1010 

1009 

1010 

1006 

1003 

1001 

1003 

1000 

1003 

1006 

1012 

1011 

1006 

1970 

101* 

1012 

100* 

100B 

100* 

1003 

1003 

1003 

1"0* 

1007 

1011 

1013 

1008 

MEAN 

1013. 3 

10!  1-* 

100», 

1007. J 

1005, 0 

1002.7 

1003,5 

1003.7 

1003,8 

1007,3 

1010.8  1012,6 

1007 

SEA  LEVEL  PReSSU»E  MB 


SEP 


OCT 


1961 
1962 
1963 
196* 
1963 

1020 
1020 
1019 
1019 
1018 

1018 
1015 
1016 
1017 
1016 

1013 
1015 
101* 
101* 
101* 

1012 
1011 
101* 
1012 
1013 

1011 
1011 
1010 
1011 
1009 

1008 
1007 
1007 
1008 
1008 

1009 
1009 
1007 
1008 
1009 

1011 
1009 
1009 
1009 
1008 

1009 
1009 
1O08 
1009 
1009 

1012 
1012 
1013 
1012 
1013 

1016 
1015 
1016 
1017 
1015 

1018 
1019 
1020 
1017 
1016 

1013 
1013 
1013 
1013 
1012 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1018 
1019 
1019 
1015 
1019 

1017 
1018 
1016 

101* 
1017 

101* 
101* 
1013 
1015 
1013 

1010 
101* 
1013 
lOll 
1013 

lOO9 
1011 
1009 
1008 
1011 

looe 

1007 
1008 
1006 
1008 

1008 
1009 
1010 
1008 
1008 

1008 
1009 
1010 
1005 
1008 

1009 
1008 
1008 
1008 
1009 

1013 
1013 
1012 
1010 
1012 

1016 
1015 
1015 
1017 
1016 

1017 
1017 
1019 
1016 
1018 

1012 
1013 
1013 
1011 
1013 

MEAN 

1018.6 

1016.* 

101*. 1 

1012.3 

1010,0 

1007.3 

1008,5 

1008.6 

1008,6 

1012.2 

1015.8 

1017.7 

1012.5 

TEMPERATURE  DfiO  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

1961 
1962 
1963 
196* 
1965 

15.* 
13.8 
11.  B 
11.9 
13.7 

16.9 
15.7 
19.7 

13.* 
U.7 

18.7 
1»,3 

18.0 
16,* 
16,2 

23.1 
25.2 

20.2 
20.1 
20.9 

25.* 
2*. » 
27.3 
2*. J 
2*. 3 

32.7 

30.1 
29.1 
29.3 
27.2 

3*.* 
3*.l 
3*.2 
3*,0 
33.6 

34.0 
35.5 

33,2 

33.0 
33.6 

29.2 

31,7 
32.2 
29,3 

28,0 

23.9 
23.0 
26.3 
26.2 
23,3 

16.5 

20,0 
18.6 
1*.9 
18.3 

13.4 
15.4 
14.2 
13.2 
12.* 

23.6 

24.0 
23.7 
22.2 
22.4 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

11.2 
12.8 
12.9 
15.3 
12.7 

12.8 

15.9 
17.9 
13.8 
16.1 

18,6 
18.3 
18,9 
17.1 
16,9 

23.1 

17.3 
21.2 
21.7 
18.  e 

27.3 
23.2 
23,9 
26,8 
26.3 

30.2 
28.* 
30.5 
28.6 
30.3 

33,8 

3*.  4 
33,0 
3*.l 
3*. 7 

34,0 
34.1 
31.6 
95,5 

34.3 

30,3 

29,1 
29,4 
11.6 
29.1 

23.4 
24.8 
23.8 
22.0 
22.4 

17.8 
19.4 
17.4 
17.7 
17.3 

14.0 
11.3 
11.0 
13.6 
12.3 

23.0 
22.6 
22.8 
23.2 
22,6 

MEAN 
CLINO 

13.2 

13.0 

IS. 7 

15.1 

IT, 6 
18,6 

21.2 
22.* 

25.7 

2«>.* 

29.6 

30.7 

3*,0 
3*, 6 

33.9 

33.6 

30,0 
31.2 

24.3 

24,6 

17.8 
17.7 

13.1 
13.9 

23.0 
23.5 

PRECIPITATION  mm 

YEAR  JAN  FEB 

1961  6  T 

1962  12  1 

1963  13  3 

1964  T  * 

1965  1*  10 


APR 

0 

0 

T 

20 

30 


SEP 


OCT 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


10 

6 

T 
IT 

T 

7.8 

10 


0 

0 

T 

96 

55 

T 

1 

9 

28 

63 

23 

0 

114 

T 

6 

2 

31 

0 

0 

13 

♦2 

123 

1 

1 

1 

26 

50 

0 

37 

17 

121 

0 

T 

2 

43 

6 

0 

42 

IT 

87 

1 

1 

1 

0 

69 

7.0 

12.1 

3.2 

10.9 

12.6 

Tl.T 

10 

10 

3 

8 

T7 
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LAKE  LEVELS 


STATION  NOTES  271 


NORTH  AMERICA 

Authority:   U.S.  Department  of  Commerce 
NOAA  -  National  Ocean  Survey 
Lake  Survey  Center 

General:   Mean  monthly  Great  Lakes  levels  are  in  meters  above  mean  water 
level  at  Father  Point,  Quebec,  International  Great  Lakes  Datum  (1955).   For 
the  convenience  of  those  requiring  the  data  in  feet,  the  conversion  factor  1 
meter  =  3.2808  feet  may  be  used. 

LAKE  ERIE 

Site  of  reading:   Cleveland,  Ohio. 

LAKE  HURON 

Site  of  reading:   Harbor  Beach,  Michigan. 

LAKE  MICHIGAN 

Site  of  reading:   Harbor  Beach,  Michigan. 

LAKE  ONTARIO 

Site  of  reading:   Oswego,  New  York. 

LAKE  ST.  CLAIR 

Site  of  reading:   Official  readings  at  Grosse  Point  Shores  through 
December  1969  and  at  St.  Clair  Shores  beginning 
January  1970. 

LAKE  SUPERIOR 

Site  of  reading:   Marquette,  Michigan. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LAKE  ERIE 

NOTES  ON  PAGE  271 

MONTHLY  MEAN  ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 


UNITED  STATES 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


1961 

173 

.61 

173 

.61 

173 

,82 

173, 

,99 

174 

,21 

174 

.19 

174, 

,14 

174, 

,11 

174 

.02 

173. 

,85 

173, 

,73 

173, 

,65 

173 

.91 

1962 

173 

.56 

173 

.60 

173 

,70 

173 

80 

173 

.83 

173 

,87 

173, 

,85 

173, 

,81 

173 

.73 

173, 

,68 

173 

,65 

173 

,58 

173 

.72 

1963 

173 

.48 

173 

.41 

173 

,50 

173, 

,69 

173 

.75 

173 

.74 

173. 

,66 

173, 

62 

173 

.54 

173, 

,44 

173, 

,36 

173 

.28 

173 

,54 

1964 

173 

.26 

173 

.29 

173 

.39 

173 

.56 

173 

.65 

173 

.63 

173 

,59 

173, 

.52 

173 

.44 

173, 

,29 

173 

,21 

173 

.20 

173 

.42 

1965 

173 

.27 

173 

.32 

173 

.49 

173 

,61 

173 

,70 

173 

.70 

173 

.65 

173, 

61 

173 

.57 

173, 

.49 

173 

,45 

173 

.47 

173 

.53 

1966 

173 

.57 

173 

.58 

173 

,68 

173 

,78 

173 

.89 

173 

.91 

173 

.89 

173 

.82 

173 

.74 

173 

,54 

173 

.55 

173 

.70 

173 

.72 

1967 

173 

.68 

173 

.69 

173 

.73 

173 

.90 

174 

.02 

174 

.02 

174 

.05 

174 

.00 

173 

.90 

173 

,82 

173 

,79 

173 

.86 

173 

.87 

1968 

173 

.91 

174 

.00 

173 

.99 

174 

,08 

174 

.10 

174 

.16 

174 

.18 

174, 

,14 

174 

.03 

173 

.91 

173 

,85 

173 

.88 

174 

.02 

1969 

173 

.89 

174 

.06 

174 

.02 

174 

,21 

174 

.37 

174 

.44 

174 

.51 

174 

,45 

174 

.29 

174 

.13 

174 

.04 

174 

.07 

174 

.21 

1970 

173 

.90 

173 

.89 

173 

.93 

174 

,10 

174 

.18 

174 

.23 

174 

.23 

174 

.19 

174 

.10 

174 

.04 

174 

.00 

174 

.03 

174 

.07 

173.62   173.65   173.73 


173.98   173.99   173.98   173.93   173.84   173.72   173.67   173.68   173.81 


LAKE  HURON 

NOTES    ON   PAGE    271 


MONTHLY  MEAN   ELEVATION  OF   LAKE  SURFACE-METERS 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 

176.17 
175.97 
175.67 
175.41 
175.38 

175.90 
175.84 
176.13 
176.25 
176.37 


FEB 

176.09 
175.96 
175.64 
175.39 
175.41 

175.87 
175.86 
176.12 
176.29 
176.35 


MAR 

176.12 
175.97 
175.63 
175.37 
175.44 

175.91 
175.83 
176.04 
176.25 
176.33 


APR 

176.14 
176.04 
175.73 
175.37 
175.54 

175.97 
176.00 
176.12 
176.33 
176.35 


MAY 

176.20 
176.12 
175.80 
175.50 
175.70 

176.05 
176.13 
176.17 
176.47 
176.44 


JUN 

176.23 
176.15 
175.83 
175.53 
175.78 

176.07 
176.20 
176.24 
176.58 
176.54 


JUL 

176.25 
176.15 
175.84 
175.55 
175.81 

176.08 
176.29 
176.33 
176.70 
176.57 


AUG 

176.24 
176.10 
175.84 
175.56 
175.83 

176.03 
176.27 
176.38 
176.74 
176.58 


SEP 

176.21 
176.07 
175.83 
175.55 
175.84 

175.97 
176.20 
176.37 
176.65 
176.55 


OCT 

176.17 
175.96 
175.76 
175.49 
175.90 

175.86 
176.11 
176.35 
176.56 
176.49 


NOV 

176.11 
175.85 
175.68 
175.43 
175.85 

175.78 

176.14 
176.29 
176.52 
176.47 


DEC 

176.04 
175.75 
175.61 
175.38 
175.88 

175.85 
176.10 
176.26 
176.45 
176.45 


MEAN 

176.17 
176.01 
175.74 
175.46 
175.70 

175.95 
176.08 
176.23 
176.48 
176.46 


MEAN   175.91   175.90   175.8 


175.96   176.06   176.12   176.16   176.16   176.13   176.07   176.02   175.98   176.03 


LAKE  MICHIGAN 

NOTES  ON  PAGE   2  71 

MONTHLY  MEAN  ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 


1961 

176 

,17 

176 

.09 

176 

.12 

176 

,14 

176 

,20 

176 

23 

176, 

,25 

176 

,24 

176, 

21 

176 

,17 

176. 

,11 

176 

.04 

176 

.17 

1962 

175 

.97 

175 

,96 

175 

.97 

176 

,04 

176, 

,12 

176, 

,15 

176, 

15 

176, 

.10 

176 

,07 

175 

,96 

175 

.85 

175 

.75 

176 

,01 

1963 

175 

.67 

175 

.64 

175 

.63 

175 

,73 

175 

60 

175 

,83 

175, 

84 

175 

.84 

175 

.83 

175 

,76 

175 

,68 

175 

.61 

175 

.74 

1964 

175 

.41 

175 

.39 

175 

.37 

175 

,37 

175 

,50 

175 

,53 

175, 

55 

175 

,56 

175 

.55 

175 

,49 

175 

,43 

175 

.38 

175 

.46 

1965 

175 

.38 

175 

.41 

175 

.44 

175 

,54 

175 

.70 

175 

.78 

175, 

,81 

175 

,83 

175 

.84 

175 

,90 

175 

,85 

175 

.88 

175 

,70 

1966 

175 

.90 

175 

.87 

175 

.91 

175 

,97 

176 

.05 

176 

,07 

176, 

,08 

176 

,03 

175 

.97 

175 

.86 

175 

.78 

175 

,85 

175 

.95 

1967 

175 

.84 

175 

.86 

175 

.83 

176 

,00 

176 

.13 

176 

,20 

176 

.29 

176 

.27 

176 

.20 

176 

.11 

176, 

,14 

176 

.10 

176 

.08 

1968 

176 

.13 

176 

.12 

176 

.04 

176 

.12 

176 

.17 

176 

,24 

176 

.33 

176 

,38 

176 

.37 

176 

,35 

176 

.29 

176 

.26 

176 

23 

1969 

176 

.25 

176 

.29 

176 

.25 

176 

.33 

176 

.47 

176 

.58 

176 

,70 

176 

.74 

176 

,65 

176 

.56 

176 

.52 

176 

.45 

176 

.48 

1970 

176 

.37 

176 

.35 

176 

.33 

176 

.35 

176 

.44 

176 

.54 

176 

,57 

176 

.58 

176 

,55 

176 

.49 

176 

.47 

176 

.45 

176 

.46 

175.91   175.90   175.89   175.96 


176.12   176.16   176.16   176.13   176.07   176.02   175.98   176.03 


NORTH  AMERICA 


LAKE  ONTARIO 

NOTES   ON   PACE   271 

MONTHLY   MEAN   ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


JAN 

74.19 
74.16 
74.35 
74.05 
73.69 

74.44 
74.44 
74.52 
74.48 
74.27 


FEB 

74.07 
74.12 
74.20 
73.89 
73.76 

74.38 
74.46 
74.56 
74.55 
74.29 


MAR 

74.26 
74.16 
74.16 
73.88 
73.91 

74.51 
74.37 
74.55 
74.48 
74.31 


APR 


MAY 


74.51  74.78 

74.47  74.69 

74.51  74.78 

74.12  74.40 

74.11  74.35 


74.58 
74.61 
74.73 
74.66 
74.53 


74.63 
74.81 
74.73 
74.86 
74.72 


JUN 


74.75 
74.92 
74.85 
74.99 
74.78 


UNITED    STATES 


JUL 


AUG 


74.85  74.81  74.67 

74.78  74.73  74.69 

74.91  74.89  74.83 

74.52  74.53  74.42 

74.49  74.57  74.51 


74.75 
75.00 
74.94 
74.92 
74.83 


74.67 
74.95 
74.83 
74.78 
74.75 


SEP 

74.55 
74.59 
74.64 
74.28 
74.44 

74.57 
74.81 
74.69 
74.52 
74.58 


OCT 

74.37 
74.54 
74.43 
74.06 
74.40 

74.44 
74.75 
74.51 
74.34 
74.47 


NOV 


DEC 


LAKE  ST.  CLAIR  -  GROSSE  POINT  SHORES 

NOTES  ON  PAGE  271 

MONTHLY  MEAN  ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 

YEAR       JAN      FEB      MAR      APR 


MEAN 


74.26  74.24  74.46 

74.46  74.46  74.49 

74.28  74.21  74.51 
73.86  73.72  74.15 
74.39  74.44  74.26 

74.34  74.43  74.54 

74.73  74.62  74.71 

74.39  74.47  74.65 

74.29  74.29  74.60 

74.40  74.40  74.53 


74.27  74.23  74.26  74.49  74.68  74.79  74.79  74.71  74.56  74.44  74.34  74.33  74.49 


1961 

174.58 

174.57 

174.74 

174.83 

174 

.96 

174 

96 

174 

,95 

174.93 

174 

,86 

174 

,74 

174.64 

174 

,58 

174 

,78 

1962 

174.57 

174.20 

174.60 

174.66 

174 

.71 

174, 

,75 

174, 

,72 

174.69 

174 

,63 

174 

,55 

174.51 

174 

.45 

174 

58 

1963 

174.29 

174.18 

174.35 

174.48 

174 

.53 

174 

,53  ' 

174, 

,50 

174.47 

174, 

,42 

174, 

,32 

174.21 

174 

,19 

174 

,37 

1964 

173.96 

173.95 

174.13 

174.27 

174 

.35 

174 

,35 

174 

.33 

174.31 

174, 

,25 

174 

,14 

174.06 

174 

.06 

174 

.18 

1965 

173.96 

174.00 

174.25 

174.39 

174 

,44 

174 

,48 

174, 

,47 

174.47 

174, 

45 

174 

.40 

174.35 

174 

.41 

174 

,34 

1966 

174.44 

174.39 

174.51 

174.62 

174 

,72 

174, 

,75 

174, 

,73 

174.67 

174, 

60 

174 

,43 

174.41 

174 

,56 

174, 

,57 

1967 

174.57 

174.45 

174.58 

174.75 

174 

.83 

174 

89 

174 

,92 

174.89 

174 

,80 

174 

,73 

174.70 

174 

.78 

174 

,74 

1968 

174.71 

174.84 

174.80 

174.86 

174 

.87 

174 

,97 

175 

02 

175.01 

174, 

,95 

174 

85 

174.79 

174 

.82 

174 

.87 

1969 

174.82 

174.87 

174.88 

175.05 

175 

.17 

175, 

24 

175 

,34 

175.31 

175, 

20 

175 

,06 

174.99 

174 

.95 

174, 

16 

1970 

174.58 

174.68 

174.88 

174.97 

MEAN 


174.46   174.42   174.58   174.69   174.74   174.77   174.78   174.75   174.69   174.58   174.52   174.54   174.6 


LAKE  ST.  CLAIR  -  ST.  CLAIR  SHORES 

NOTES  ON  PAGE  2  71 

MONTHLY  MEAN  ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 

YEAR       JAN      FEB      MAR  APR      MAY 

1968  174.87  174.85   174.90 

1969  174.82   174.87   174.87  175.04   175.17 

1970  174.58   174.68   174.88  174.98   175.05 


174.96  175.01  174.99 
175.24  175.34  175.30 
175.12   175.13   175.11 


174.94 
175.19 
175.06 


174.85 
175.06 
175.02 


174.78  174.81  174.90 
174.99  174.95  175.07 
174.96   174.96   174.96 


LAKE  SUPERIOR 


NOTES  ON  PAGE  2  71 


MONTHLY  MEAN  ELEVATION  OF  LAKE  SURFACE-METERS 


1961 

162.90 

182 

.83 

182 

.80 

182.83 

182.93 

183 

.00 

183 

.03 

183.03 

183. 

,05 

183.05 

183.04 

182.98 

182.96 

1962 

182.91 

182 

.83 

182 

.76 

182.77 

182.89 

182 

,99 

183 

.02 

183.05 

183, 

,11 

183.10 

182.99 

182.93 

182.95 

1963 

182.84 

182 

,77 

182 

.74 

182.81 

182.88 

182 

99 

183 

,06 

183.09 

183 

,08 

183.05 

183.01 

182.95 

182.94 

1964 

182.86 

182 

.80 

182 

.74 

182.73 

182.94 

183 

.05 

183 

.12 

183.15 

183 

18 

183.16 

183.10 

183.01 

182.99 

1965 

183.93 

182 

.86 

182 

.80 

182.82 

182.95 

183 

.03 

183 

,07 

183.08 

183, 

,07 

183.10 

183.05 

183.03 

182.98 

1966 

182.99 

182 

.91 

182 

.90 

182.92 

183.01 

183 

.11 

183 

,13 

183.18 

183, 

.17 

183.11 

183.07 

183.02 

183.04 

1967 

182.95 

182 

.91 

182 

.85 

182.92 

183.04 

183 

,09 

183 

.15 

183.18 

183, 

14 

183.08 

183.06 

182.99 

183.03 

1968 

182.90 

182 

.86 

182 

.78 

182.86 

182.98 

183 

,14 

183 

.28 

183.37 

183, 

,43 

183.42 

183.35 

183.26 

183.14 

1969 

183.21 

183 

.17 

183 

.10 

183.09 

183.19 

183 

.22 

183 

,23 

183.23 

183, 

18 

183.14 

183.09 

183.01 

183.15 

1970 

182.94 

182 

.88 

182 

.82 

182.61 

183.01 

183 

.15 

183 

.24 

183.27 

183, 

25 

183.24 

183.31 

183.25 

183.10 

182.95   182.89   182.83   182.86   182.99   183.08   183.14   183.17   183.17   183.15   183.11   183.05   183.03 
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DATES  OF  FREEZING  AND  THAWING 
OF  LAKES  AND  RIVERS 
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Reporting   Locations    for  Freeze-up   and   Break-up 
Dates   of   Ice   on  Alaskan  Rivers 


Lat.  Long. 

>6°58'N  160°2e 

Kobuk  66°55'N  156°52'W 


KOBUK  RIVER 

Kiana  66°58'N  160°26'W 


KOYUBUK  RIVER 

Allakakek  66°34'N  152°44'W 

Bettles  66°55'N  151041'W 

Hughes  66°03'N  154° 15' W 


KUSKOKWIM  RIVER 

Aniak  61°35'N  159°35'W 

Bethel  60°47'N  161°48'W 

McGrath  62°58'N  155°37'W 


TANANA  RIVER 

Nenana  64°33'N         149°05'W 

Tanacross  63°23'N  143°21'W 


YUKON  RIVER 

Anavik  62°39'N  160°12'W 

Galena  64°43'N  156°54'W 

Holy  Cross  62°10'N  159°45'W 
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ALASKA 


KOBUK  RIVER,  Kiana,  Alaska 


Lat.  66°58'N     Long.  160°26'W 
Notes  on  Page  275 


Freeze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

up 

up 

Covered 

1960-61 

Oct. 

10 

May  16 

218 

1961-62 

Oct. 

9 

May  25 

228 

1962-63 

Oct  . 

14 

May  19 

217 

1963-64 

Oct. 

14 

Jun .  1 

231 

1964-65 

Oct. 

21 

May  23 

214 

1965-66 

May  30 

1966-67 

Oct . 

20 

May  24 

216 

1967-68 

Oct . 

16 

May  25 

222 

1968-69 

Oct  . 

5 

May  9 

216 

1969-70 

Oct. 

25 

May  12 

199 

,  ,  218 

KOBUK  RIVER,  Kobuk  Alaska 


Lat.  66°55'N     Long.  156°52*W 
Notes  on  Page  275 

May  10  209 

May  18  218 

May  18  206 

May  31  219 
May  25 

May  24  226 

May  19  210 

May  24  218 

May  1  199 

May  12  193 

Mean 211 


1960-61 

Oct. 

13 

1961-62 

Oct. 

12 

1962-63 

Oct. 

24 

1963-64 

Oct. 

25 

1964-65 

1965-66 

Oct . 

10 

1966-67 

Oct. 

21 

1967-68 

Oct  . 

19 

1968-69 

Oct. 

14 

1969-70 

Oct. 

31 
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KOYUKUK  RIVER  -  Allakaket,  Alaska 


Lat.  66°34'N     Long.  152°44'W 
Notes  on  Page  275 


Freeze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

up 

up 

Covered 

1960-61 

Oct. 

30 

May  9 

191 

1961-62 

Oct. 

16 

May  9 

205 

1962-63 

Oct. 

26 

No  Record 

- 

1963-64 

Oct. 

27 

May  29 

215 

1964-65 

Oct. 

31 

No  Record 

- 

1965-66 

Sep. 

23 

No  Record 

- 

1966-67 

No  Record 

May  9 

- 

1967-68 

No  Record 

No  Record 

- 

1968-69 

Oct. 

20 

Apr.  28 

183 

1069-70 

Oct. 

23 

May  8 

197 

.  198 

KOYUKUK  RIVER,  Bettles,  Alaska 


Lat.  66°55'N     Long.  151°41'W 
Notes  on  Page  275 


1960-61 

Oct. 

19 

May  6 

199 

1961-62 

Oct. 

25 

May  15 

202 

1962-63 

Oct. 

27 

May  10 

195 

1963-64 

May  27 

1964-65 

Nov. 

5 

May  20 

196 

1965-66 

Oct. 

15 

May  10 

207 

1966-67 

May  6 

1967-68 

Oct. 

26 

May  9 

196 

1968-69 

Oct. 

14 

Apr.  30 

198 

1969-70 

Oct. 

24 

May  10 

198 
.  199 
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KOYUKUK  RIVER,    Hughes,    Alaska 


Lat.    66°03'  Long.    154°15' 

Notes   on   Page   275 


Freeze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

H£ 

up 

Covered 

1960-61 

Oct. 

20 

May 

5 

197 

1961-62 

Oct. 

12 

May 

15 

215 

1962-63 

Oct. 

28 

May 

12 

196 

1963-64 

Oct. 

18 

May 

16 

211 

1964-65 

Oct. 

26 

May 

20 

206 

1965-66 

Oct. 

17 

1966-67 

Oct. 

23 

May 

11 

200 

1967-68 

Oct. 

20 

1968-69 

Nov. 

1 

May 

2 

182 

1969-70 

Nov. 

10 

May 

7 

178 

.  .  198 

KUSKOKWIM  RIVER,    Aniak,    Alaska 


Lat.    61°35'N  Long.    159°32'W 

Notes   on   Page    275 


1960-61 

Nov. 

11 

May  11 

1961-62 

Oct. 

30 

May  12 

1962-63 

Nov. 

7 

May  10 

1963-64 

Oct. 

28 

May  30 

1964-65 

Nov. 

7 

May  14 

1965-66 

Oct. 

28 

May  3 

1966-67 

May  1 

1967-68 

May  13 

1968-69 

Oct. 

25 

Apr.  30 

1969-70 

Nov. 

7 

May  30 

181 
194 
184 
215 
188 
187 


187 
204 
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KUSKOKWIM  RIVER,  Bethel,  Alaska 


Lat.  60°47'N     Long.  161°48*W 
Notes  on  Page  275 


Freeze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

up 

up 

Covered 

1960-61 

Nov.  6 

May  2 

177 

1961-62 

No  Record 

May  21 

- 

1962-63 

No  Record 

May  17 

- 

1963-64 

Oct.  25 

Jun.  2 

221 

1964-65 

Nov.  5 

May  15 

191 

1965-66 

Oct.  22 

May  23 

213 

1966-67 

Oct.  24 

May  4 

192 

1967-68 

Oct.  25 

May  8 

196 

1968-69 

Nov.  7 

May  2 

176 

1969-70 

Nov.  5 

May  11 

187 

.  .  194 

KUSKOKWIM  RIVER,  McGrath,  Alaska 


Lat.  62°58'N     Long.  155°37'W 
Notes  on  Page  275 


1960-61 

Nov. 

11 

1961-62 

1962-63 

Nov. 

11 

May  11 

181 

1963-64 

Nov. 

14 

May  23 

222 

1964-65 

May  1 

1965-66 

May  7 

1966-67 

May  4 

1067-68 

Oct. 

27 

1968-69 

Oct. 

23 

May  1 

191 

1969-70 

Nov. 

1 

May  5 

181 

.  .  194 
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TANANA  RIVER,  Nenana,  Alaska 


Lat.  64°33 

■n 

Long. 

149°05'W 

Notes  on 

Page 

275 

Free 

ze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

up 

up 

Covered 

1960-61 

Nov. 

14 

Apr.  29 

166 

1961-62 

Nov. 

2 

Apr.  30 

179 

1962-63 

Nov. 

10 

Apr.  25 

166 

1963-64 

Nov. 

17 

May  6 

171 

1964-65 

Nov. 

13 

Apr.  26 

164 

1965-66 

Oct. 

24 

May  3 

191 

1966-67 

Oct. 

23 

May  1 

190 

1967-68 

Nov. 

22 

May  3 

163 

1968-69 

Apr.  15 

1969-70 

Nov. 

10 

Apr.  29 

161 

.  .  172 

TANANA  RIVER,  Tanacross,  Alaska 

Lat.  63°23'N     Long.  143°21'W 
Notes  on  Page  275 


1960-61 

Oct. 

3 

Apr . 

26 

205 

1961-62 

Oct. 

12 

1962-63 

Nov. 

17 

May 

1 

165 

1963-64 

Nov. 

3 

May 

17 

196 

1964-65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

May 

5 

1968-69 

Apr . 

,  26 

1969-70 

Oct. 

24 

Apr . 

,  23 

181 

•  187 
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YUKON   RIVER,    Anvik,    Alaska 


Lat.    62°39'N  Long.    160°12'W 

Notes    on    Page    275 


Freeze- 

Break- 

Days Ice 

Winter 

H£ 

up 

Covered 

1960-61 

Nov. 

1 

May 

13 

193 

1961-62 

May 

24 

1962-63 

Nov. 

5 

May 

17 

193 

1963-64 

Oct. 

19 

May 

29 

223 

1964-65 

May 

20 

1965-66 

Oct. 

30 

May 

20 

202 

1966-67 

Oct. 

26 

May 

10 

196 

1967-68 

Oct. 

25 

May 

13 

201 

1968-69 

Nov. 

2 

May 

7 

186 

1969-70 

Nov. 

6 

May 

10 

185 

.  .  197 

YUKON   RIVER,    Galena,    Alaska 


Lat.    64°43'N  Long    156°54'W 

Notes   on   Page    275 


1960-61 

May  6 

1961-62 

May  13 

1962-63 

Nov. 

10 

1963-64 

Oct  . 

19 

Jun  2 

227 

1964-65 

Nov . 

15 

May  17 

183 

1965-66 

Oct  . 

27 

May  10 

195 

1966-67 

Oct. 

25 

May  7 

194 

1967-68 

Nov. 

11 

May  12 

183 

1968-69 

1969-70 

.  196 
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YUKON  RIVER,    Holy  Cross,    Alaska 


Lat.    62°10'N  Long.    159°45'W 

Notes   on   Page   275 


Freeze- 

Break- 

Days  Ice 

Winter 

up 

ii£ 

Covered 

1960-61 

Nov. 

4 

May  14 

191 

1961-62 

Oct. 

25 

1962-63 

Nov. 

11 

May  18 

188 

1963-64 

Nov. 

7 

Jun .  1 

207 

1964-65 

Nov. 

6 

May  19 

194 

1965-66 

Oct. 

23 

1966-67 

Nov. 

1 

May  5 

185 

1967-68 

Oct. 

29 

1968-69 

1969-70 

Nov. 

3 

May  9 

187 

.  .  192 
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UNITED  STATES  (Contiguous) 
HOUGHTON'S  POND 

Authority:   Blue  Hill  Meteorological  Observatory,  Milton  86, 
Massachusetts . 

Site:  Houghton's  Pond  lies  480  ft.  lower  than  and  1  mi.  ESE  of  the 
Observatory.  It  is  a  small,  relatively  deep,  partially  spring-fed  pond.  It 
is  considered  frozen  when  completely  ice  covered  for  the  first  time  in  the 
winter  and  thawed  when  less  than  1/10  ice  covered  for  the  first  time  in  the 
spring.  The  pond  has  been  known  to  refreeze  after  thawing.  The  catchment 
area  is  1.6  sq.  km.,  and  pond  area  is  0.12  sq.  km.  Maximum  depth  is  approxi- 
mately 14  m. 


LAKE  CHAMPLAIN 

Authority:   National  Weather  Service  Office,  Burlington,  Vermont. 

Data:  Dates  of  closing  of  navigation  by  ice  between  Burlington, 
Vermont  and  Port  Douglas,  New  York  are  given.  Most  of  these  data  were  fur- 
nished by  the  Champlain  Transportation  Company.  Mean  values  are  computed 
excluding  the  years  when  the  ice  failed  to  close  the  route. 


HOUGHTON'S  POND,  UNITED  STATES  LAKE  CHAMPLAIN,  UNITED  STATES 

Latitude  42°12'N,  Longitude  71°06'W 

Days 

Year      Date      Date       ice  Year 
Frozen    Thawed     covered 

1960-61    Dec.  11    Apr.   1      111  1960-61 

1961-62   Dec.   4   Mar.  17     103  1961-62 

1962-63    Dec.  14   Mar.  28      104  1962-63 

1963-64   Dec.  15   Mar.  25     100  1963-64 

1964-65   Dec.   7   Mar.  17     100  1964-65 

1965-66   Nov.  30   Mar.  24     114  1965-66 

1966-67   Dec.  21   Apr   4     104  1966-67 

1967-68   Nov.  29    Mar   29      121  1967-68 

1968-69   Dec.  11   Apr   5     115  1968-69 

1969-70   Dec.  18   Mar.  21      93  1969-70 

Mean 107  Mean Feb.     10 


Date 

CI 

osed 

Jan . 

27 

Feb. 

16 

Feb. 

8 

not 

closed 

not 

closed 

Feb. 

7 

Feb. 

13 

Feb. 

16 

Mar. 

2 

Jan. 

21 
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STATION  NOTES,  AMERICAN  RELATIVE  SUNSPOT  NUMBERS 

NORTH  AMERICA 

Authority:   National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration. 

General:   Beginning  with  January  1951  American  Relative  Sunspot  Numbers  - 
Monthly  Means  R^<  were  recomputed  against  Zurich  as  a  standard.   There  are  no 
comparable  values  prior  to  this.   These  numbers,  available  through  the 
American  Association  of  Variable  Star  Observers,  are  called  American  even 
though  data  are  received  from  observers  outside  the  Western  Hemisphere.   The 
American  numbers  fulfill  the  need  for  a  readily  available  value  equivalent  to 
but  not  supplanting  the  Zurich  data.   Prior  to  the  1957-60  volume  only  data 
from  Zurich. were  published  in  this  series. 

Individual  daily  reports  from  a  selected  group  of  observers  are  multiplied  by 
the  proper  coefficient  to  convert  the  individual  values  to  the  Zurich  scale 
which  is  based  on  the  system  originated  by  Wolf.   The  values  are  weighted 
relative  to  one  another  to  arrive  at  the  daily  American  sunspot  numbers  R^> 
and  the  monthly  value  is  the  average  of  the  daily  values.   Further  details 
concerning  these  data  are  given  in  the  monthly  report,  "Solar  Geophysical 
Data",  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration. 


AMERICAN  RELATIVE  SUNSPOT  NUMBERS 
Monthly  Means  R^< 

May     Jun     Jul     Aug     Sep 


1961 

46.3 

36.5 

46.3 

57.7 

40.9 

65.3 

59.8 

42.0 

51.4 

28.8 

27.2 

34.0 

44.7 

1962 

29.7 

41.2 

34.0 

38.7 

34.5 

32.5 

15.6 

14.8 

41.4 

34.8 

22.6 

17.6 

29.8 

1963 

14.7 

19.1 

12.8 

23.9 

36.8 

29.4 

15.7 

26.7 

31.2 

28.4 

19.2 

18.2 

22.2 

1964 

11.6 

14.4 

11.1 

4.8 

6.8 

6.1 

2.2 

7.8 

2.1 

3.7 

5.3 

13.4 

7.4 

1965 

15.6 

13.3 

9.1 

6.4 

17.7 

11.4 

7.7 

4.5 

15.0 

15.6 

14.2 

14.3 

12.1 

1966 

20.9 

22.8 

19.4 

34.6 

30.5 

36.6 

47.2 

46.1 

40.9 

50.6 

50.0 

64.3 

38.7 

1967 

101.4 

85.6 

105.0 

61.9 

87.2 

62.3 

82.4 

96.7 

68.5 

84.2 

82.6 

117.2 

86.3 

1968 

113.5 

99.2 

80.6 

67.0 

124.3 

101.8 

90.2 

99.5 

113.0 

99.4 

79.0 

102.4 

97.5 

1969 

103.5 

113.3 

134.0 

102.4 

120.9 

105.5 

92.5 

96.3 

88.9 

96.4 

94.7 

106.7 

104.6 

1970 

113.7 

132.2 

98.3 

104.1 

124.3 

101.3 

114.0 

98.1 

106.6 

98.1 

107.5 

90.4 

107.4 
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INDEXES 


Temperatu 
Precipita 
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ALPHABETICAL  INDEX  -  ALL  STATIONS.  COUNTRIES.  AND  ELEMENTS 


CODE  OF  DATA   PRBSENTED 


ABILENE 

72266 

PMTR 

159 

ITO 

ACAPULCO 

76B05 

V    TR 

125 

126 

AOAK 

70454 

TR 

5 

9 

ALBANY 

72518 

PMTR 

159 

171 

ALBUOUERQUE 

72365 

PMTR 

159 

172 

ALERT 

74082 

PMTR 

37 

45 

ALPENA 

72639 

PMTR 

159 

173 

ANCHORAGE 

70273 

PMTR 

5 

10 

ANNETTE 

70398 

PMTR 

5 

11 

ARCTIC  BAY 

72918 

PMTR 

37 

46 

ARMSTRONG 

72841 

PMTR 

37 

47 

ASHEVILLE 

72315 

PMTR 

159 

174 

BAGOTVILLE 

72727 

PMTR 

37 

48 

BAKER  LAKE 

72926 

PMTR 

37 

49 

BARKERVILLE 

TR 

37 

50 

BARRnW 

70026 

PMTR 

5 

12 

BARTER  ISLAND 

70086 

PMTR 

6 

13 

BEEVILLE 

TR 

160 

175 

BELLE  ISLE 

72809 

PMTR 

37 

"1 

BETHEL 

70219 

PMTR 

6 

14 

BIRMINGHAM 

72228 

PMTR 

160 

176 

BISMARCK 

72764 

PMTR 

160 

177 

BLOCK  ISLAND 

72505 

TR 

160 

178 

BLUE  HILL  OBSERVATORY 

TR 

160 

179 

BOISE 

72681 

PMTR 

160 

lAO 

BOZEMAN 

TR 

160 

181 

BROWNSVILLE 

72250 

PMTR 

160 

182 

BURLINGTON 

72617 

PMTR 

160 

183 

CAIRO 

72338 

TR 

161 

184 

CALGARY 

72877 

PMTR 

37 

52 

CALHOUN 

TR 

161 

1«5 

CAMBRIDGE  BAY 

72925 

PMTR 

37 

53 

CAMPECHE 

76695 

P  TR 

125 

127 

CAPE  HATTERAS 

72304 

PMTR 

161 

186 

CAPE  RACE 

72800 

PMTR 

37 

54 

CAPE  SAINT  ELIAS 

TR 

6 

15 

CHARLESTON 

72208 

PMTR 

161 

187 

CHARLOTTETOWN 

72706 

PMTR 

37 

55 

CHATHAM 

TR 

161 

188 

CHATHAM 

72717 

PMTR 

38 

56 

CHESTERFIELD 

72916 

PMTR 

38 

57 

CHICAGO 

72534 

PMTR 

161 

189 

CHICOUTIMI 

TR 

38 

*8 

CHIHUAHUA 

76225 

PMTR 

125 

128 

CHURCHILL 

72913 

PMTR 

38 

59 

CINCINNATI 

72421 

PMTR 

161 

190 

CIUDAD  LAS  CASA 

76845 

P  TR 

125 

l?9 

CIUDAD  LERDO 

76381 

P  TR 

125 

130 

CIUOAD  OBREGON 

76746 

P  TR 

125 

132 

CIUDAD  OF  MEXICO 

76680 

PMTR 

125 

131 

CLYDE 

74090 

PMTR 

18 

60 

COATZACOALOS 

76741 

P  TR 

125 

133 

COLD  BAY 

70316 

PMTR 

6 

16 

COLUMBIA 

72310 

PMTR 

161 

l'l 

COLUMBUS 

72428 

PMTR 

161 

192 

CONCORDIA 

72458 

PMTR 

161 

1«>3 

COPPERMINE 

72938 

PMTR 

38 

61 

CORAL  HARBOUR 

72915 

PMTR 

38 

62 

COTTONWOOD 

TR 

162 

194 

CRETE 

TR 

162 

195 

OAVIS 

TR 

162 

196 

DAWSON 

72966 

PMTR 

38 

63 

OENVER  AP. 

72469 

PMTR 

162 

1*7 

DES  MOINES 

72546 

PMTR 

162 

1*8 

DEVILS  LAKE 

72757 

TR 

162 

199 

DICKINSON 

TR 

162 

ZOO 

OODGE  CITY 

72451 

PMTR 

162 

201 

DULUTH 

72745 

PMTR 

162 

202 

EASTPORT 

72608 

TR 

162 

203 

EDMONTON 

72879 

PMTR 

18 

64 

WMO 

Data 

PaRe 

Name 

index 

pre- 

numb 

ers 

numbers 

sented 

Notes 

Data 

EL  PASO 

72270 

PMTR 

163 

?04 

ELY 

72486 

PMTR 

163 

2*5 

ENSENADA 

76050 

P  TR 

125 

134 

EUREKA 

72594 

TR 

163 

206 

EUREKA 

72917 

PMTR 

38 

65 

FAIRBANKS 

70261 

PMTR 

6 

17 

FAIRBANKS  UNIV  E*P  STA, 

TR 

6 

18 

FAYETTEVILLE 

TR 

163 

207 

FORT  CHIMO 

72906 

PMTR 

38 

66 

FORT  GOOD  HOPE 

PMTR 

38 

67 

FORT  MCMURRAY 

72932 

PMTR 

39 

68 

FURT  NELSON 

72945 

PMTR 

39 

69 

FORT  SIMPSON 

72946 

PMTR 

39 

TO 

FORT  SMITH 

72934 

PMTR 

19 

71 

FORT  YUKON 

70194 

TR 

6 

19 

FROBISHER 

72909 

PMTR 

39 

72 

GALVESTON 

72242 

PMTR 

163 

?08 

GANDER 

72803 

PMTR 

39 

73 

GENEVA 

TR 

163 

209 

GOODWELL 

TR 

163 

210 

GOOSE 

72816 

PMTR 

39 

74 

GRANn  CANYON 

72378 

TR 

163 

211 

GRINDSTONE  ISLAND 

72709 

PMTR 

39 

75 

GUADALAJARA 

76612 

P  TR 

125 

135 

GUANAJUATO 

76577 

PMTR 

125 

136 

GUAYMAS 

76255 

P  TR 

125 

137 

HALL  BEACH 

74081 

PMTR 

39 

76 

HARVE 

72777 

PMTR 

163 

212 

HELENA 

72772 

PMTR 

163 

213 

HOLY  CROSS 

TR 

6 

20 

HOPEDALE 

72900 

PMTR 

39 

77 

HURON 

72654 

PMTR 

164 

214 

INOUCDJOUAC 

72907 

PMTR 

40 

78 

INTERNATIONAL  FALLS 

72747 

PMTR 

164 

215 

INUVIK 

72957 

PMTR 

40 

79 

ISACHSEN 

74074 

PMTR 

40 

>>0 

JACKSONVILLE 

72206 

PMTR 

164 

216 

JALAPA 

76687 

P  TR 

125 

1  38 

JUNEAU 

70381 

PMTR 

6 

?1 

KAMLOOPS 

72887 

PMTR 

40 

81 

KAPUSK4SING 

72831 

PMTR 

40 

82 

KEY  WEST 

72201 

PMTR 

164 

217 

KING  SALMON 

70326 

PMTR 

7 

22 

KQDIAK 

70350 

TR 

7 

23 

KOTZEBUE 

70133 

PMTR 

7 

24 

LA  PAZ 

76405 

P  TR 

125 

139 

LANGARA 

72899 

PMTR 

40 

R3 

LAS  VEGAS 

72386 

PMTR 

164 

218 

LEON 

76575 

P  TR 

125 

]40 

LETHBRIDGE 

72874 

PMTR 

40 

84 

LEWISBURG 

TR 

164 

219 

LITTLE  ROCK 

72340 

PMTR 

164 

220 

LOGAN 

TR 

164 

221 

LOS  ANGELES 

72297 

PMTR 

164 

222 

LYNCHBURG 

72410 

PMTR 

164 

223 

MACON 

72217 

PMTR 

165 

224 

MADISON 

72641 

PMTR 

165 

225 

MANIWAKI 

72722 

PMTR 

40 

(•5 

MANZAN1LL0 

76654 

P  TR 

125 

141 

MAROUETTE 

72743 

TR 

165 

226 

MASSET 

TR 

40 

86 

MATAnUSKA 

TR 

7 

25 

MAZATLAN 

76458 

PMTR 

125 

142 

MCGRATH 

70231 

PMTR 

7 

26 

MEMPHIS 

72334 

PMTR 

165 

227 

MERITA 

76644 

PMTR 

125 

,43 

MIAMI 

72202 

PMTR 

165 

228 

MIDLAND 

72265 

PMTR 

165 

229 

MINNEAPOLIS 

72658 

PMTR 

165 

?»0 

MISTASSINI  POST 

TR 

40 

87 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MQNCLOVA 

MONTERREY 

MQNTRE'AL 

MONToEAL/DORVAL 

MQNTROSE  N02 

M00S0NEE 

MORELIA 

MOULD  BAY 

MOUNT  SHASTA 

NASHVILLE 

NEW  HAVEN 

NEW  ORLEANS 

NEW  YORK 

NITCHEOUON 

NOME 

NURMAN  WELLS 

NORTH  BAY 

NORTH  PLATE 

NORTHWAY 

NOTTINGHAM  ISLAND 

OAXACA 

OKLAHOMA  CITY 

OMAHA 

PARKfRSBURG 

PENSACOLA 

PHILADELPHIA 

PHOENIX 

PIEOSAS  NEGRAS 

PITTSBURGH 

POINTE  AU  PERE 

PORT  HARDY 

PORTLAND 

PRESSUE  ISLE 

PRINCE  ALBERT 

PRINCE  GEORGE 

PRINCE  RUPERT 

PROGRESO 

PUEBLA 

OUILLAYUTE 

RAPIO  CITY 

REGINA 

RESOLUTE 

RESOLUTION  ISLANn 

SABLE  ISLAND 

SACHS  HARBOUR 

SACRAMENTO 

SAINT  CLOUD 

SAINT  LEO 

SAINT  LOUIS 

SALIMA  CRUZ 

SALT  LAKE  CITY 

SALTILLO 

SAN  OIEGO 

SAN  FRANCISCU 

SAND-PIT 

SANDUSKY 

SCHEFFERVILLE 

SEPT-ILES 

SHEARWATER 

SHEMYA 

SHERIDAN 

SITKA  MAGNETIC  O^Si 

SPOKANE 

ST  PAUL  ISLAND 

STEPHENVILLE 

SYDNEY 

TAMPICO 

TANAMA 

TAPACHULA 

TATOHSH  ISLAND 

THE  PAS 

TOPEKA 

TORBAY 

TORONTO 

TORONTO  MALTON 

TORREON 

TROUT  LAKE 

UNION 

URBANA 

VALDEZ 


76342 

P  TR 

125 

144 

76393 

P  TR 

125 

145. 

TR 

41 

88 

72627 

PMTR 

41 

P9 

TR 

165 

231 

72B36 

PMTR 

41 

90 

76665 

P  TR 

125 

146 

74072 

PMTR 

41 

91 

PMTR 

165 

232 

72327 

PMTR 

165 

?33 

PMTR 

166 

234 

PMTR 

166 

?35 

PMTR 

166 

?36 

72826 

PMTR 

41 

92 

70200 

PMTR 

7 

27 

74043 

PMTR 

41 

93 

72731 

PMTR 

41 

04 

72562 

PMTR 

166 

237 

70291 

TR 

7 

28 

PMTR 

41 

95 

76775 

P  TR 

125 

147 

72353 

PMTR 

166 

238 

72553 

PMTR 

166 

?39 

TR 

166 

240 

72222 

PMTR 

166 

241 

72408 

PMTR 

166 

?42 

72278 

PMTR 

167 

243 

76243 

PMTR 

125 

148 

72520 

PMTR 

167 

244 

TR 

41 

96 

74109 

PMTR 

41 

»7 

72698 

PMTR 

167 

245 

TR 

167 

246 

72869 

PMTR 

42 

98 

72896 

PMTR 

42 

99 

72898 

PMTR 

42 

100 

76593 

P  TR 

125 

1*9 

76685 

P  TR 

125 

HO 

72797 

PMTR 

167 

247 

72662 

PMTR 

167 

248 

72863 

PMTR 

42 

101 

72924 

PMTR 

42 

102 

72903 

PMTR 

42 

103 

72600 

PMTR 

42 

104 

74051 

PMTR 

42 

105 

72483 

PMTR 

167 

?49 

72655 

PMTR 

167 

?50 

TR 

167 

251 

72434 

PMTR 

167 

252 

76833 

P  TR 

125 

151 

72572 

PMTR 

168 

2?3 

76390 

P  TR 

125 

152 

72290 

PMTR 

168 

?54 

72494 

PMTR 

168 

256 

74101 

PMTR 

42 

106 

TR 

168 

255 

72828 

PMTR 

42 

107 

72811 

PMTR 

42 

108 

72601 

PMTR 

43 

109 

70414 

PMTR 

7 

30 

72666 

PMTR 

168 

2*? 

TR 

7 

31 

72785 

PMTR 

168 

2'8 

70308 

PMTR 

7 

29 

72815 

PMTR 

43 

110 

72707 

PMTR 

43 

112 

76548 

P  TR 

125 

153 

TR 

8 

32 

76903 

PMTR 

125 

1*4 

72798 

PMTR 

168 

2'9 

72867 

PMTR 

43 

113 

72456 

PMTR 

168 

?60 

72801 

PMTR 

43 

114 

PMTR 

43 

115 

72624 

PMTR 

43 

116 

76382 

PMTR 

125 

155 

72848 

PMTR 

43 

117 

TR 

168 

261 

TR 

168 

262 

TR 

8 

33 

VANCOUVER 

VERACRUZ 

VICKSBURG 

VICTORIA 

WALLA  WALLA 

WASHINGTON  D.C. 

WATSON  LAKE 

WHITE  RIVER 

WHITEHORSE 

WINNEMUCCA 

WINNIPEG 

WOODSTOCK 

WOOSTER 

YAKUTAT 

YUMA 

ZACATECAS 


72892 

PMTR 

43 

118 

76692 

P  TR 

125 

156 

72236 

TR 

169 

263 

74200 

PMTR 

43 

119 

72689 

PMTR 

169 

264 

72405 

PMTR 

169 

265 

72953 

PMTR 

43 

120 

72738 

PMTR 

44 

122 

72964 

PMTR 

44 

1?1 

72583 

PMTR 

169 

266 

72852 

PMTR 

44 

123 

TR 

169 

267 

TR 

169 

268 

70361 

PMTR 

8 

34 

72280 

PMTR 

169 

2*9 

76525 

PMTR 

125 

157 

NORTH  AMERICA 


ALPHABETICAL  INDEX-WITHIN  GEOGRAPHIC  AREA  OR  COUNTRY 


CODE   OF   DATA   PRESENTED 


Pressure  at 
Temperature 
Precipitati 


CANADA  -  Con. 


ADAK 

70454 

TR 

ANCHORAGE 

70273 

PMTR 

ANNETTE 

70398 

PMTR 

BARRON 

70026 

PMTR 

BARTER  ISLAND 

70086 

PMTR 

BETHEL 

70219 

PMTR 

CAPE  SAINT  ELIAS 

TR 

CDLD  BAY 

70316 

PMTR 

FAIRBANKS 

70261 

PMTR 

FAIRBANKS  UNIV  EXP  STA. 

TR 

FORT  YUKON 

70194 

TR 

HOLY  CROSS 

TR 

JUNEAU 

70361 

Pl-ITR 

KING  SALMON 

70326 

PMTR 

KOOIAK 

70350 

TR 

KOTZEBJE 

70133 

PMTR 

MATANUSKA 

TR 

MCGRATH 

70231 

PMTR 

NOME 

70200 

PMTR 

NORTHWAY 

70291 

TR 

ST  PAUL  ISLAND 

703ne 

PMTR 

SHEMYA 

70414 

PMTR 

SITKA  MAGNETIC  DBS. 

TR 

TANANA 

TR 

VALDi=Z 

TR 

YAKUTAT 

70361 

PMTR 

ALERT 

ARCTIC    BAY 

ARMSTRONG 

BAGOTVILLE 

BAKER    LAKE 

BARKERVILLE 

BELLE  ISLE 

CALGARY 

CAMBRIDGE  BAY 

CAPE  RACE 

CHARLOTTETOWN 

CHATHAM 

CHESTERFIELD 

CHICnUTIMI 

CHURCHILL 

CLYDE 

COPPERMINE 

CORAL  HARBOUR 

DAWSON 

EDMONTON 


7*082 

PMTR 

72918 

PMTR 

72841 

PMTR 

72727 

PMTR 

72926 

PMTR 

TR 

72809 

PMTR 

72877 

PMTR 

72925 

PMTR 

72800 

PMTR 

72706 

PMTR 

72717 

PMTR 

72916 

PMTR 

TR 

72913 

PMTR 

7*090 

PMTR 

72938 

PMTR 

72915 

PMTR 

72966 

PMTR 

72879 

PMTR 

EUREKA 

FORT  CHIMO 

FORT  GOOD  HUPE 

FORT  MCMURRAY 

FORT  NELSON 

FORT  SIMPSUt. 

FORT  SMITH 

FROBISHER 

GANDFR 

GOOSF 

GRINDSTONE  ISLANn 

HALL  BEACH 

HOPEDALE 

INOUCDJOUAC 

INUVIK 

ISACHSEN 

KAMLOOPS 

KAPUSKASING 

LANGARA 

LETHBRIDGE 

MANIWAKI 

MASSET 

MISTASSINI  POST 

MONTREAL 

MONTREAL/DORVAL 

MOOSnNEE 

MOULD  BAY 

NITCHEOUON 

NORMAN  WELLS 

NORTH  BAY 

NOTTINGHAM  ISLANn 

POINTE  AU  PERE 

PORT  HARDY 

PRINCE  ALBERT 

PRINCE  GEORGE 

PRINCE  RUPERT 

REGIMA 

RESOLUTE 

RESOLUTION  ISLAN" 

SABLf  ISLAND 

SACHS  HARBOUR 

SANDSPIT 

SCHEFFERVILLE 

SEPT-ILES 

SHEARWATER 

STEPHENVILLE 

SYDNEY 

THE  PAS 

TORBAY 

TORONTO 

TORONTO  MALTDN 

TROUT  LAKE 

VANCOUVER 

VICTORIA 

WATSON  LAKE 

WHITEhORSE 

WHITE  RIVER 

WINNIPEG 


72917 

PMTR 

72906 

PMTR 

PMTR 

72932 

PMTR 

72945 

PMTR 

72946 

PMTR 

72934 

PMTR 

72909 

PMTR 

72803 

PMTR 

72816 

PMTR 

72709 

PMTR 

74081 

PMTR 

72900 

PMTR 

72907 

PMTR 

72957 

PMTR 

74074 

PMTR 

72887 

PMTR 

72631 

PMTR 

72899 

PMTR 

72874 

PMTR 

72722 

PMTR 

72627 

PMTR 

72836 

PMTR 

74072 

PMTR 

72826 

PMTR 

74043 

PMTR 

72731 

PMTR 

PMTR 

TR 

74109 

PMTR 

72869 

PMTR 

72896 

PMTR 

72898 

PMTR 

72863 

PMTR 

72924 

PMTR 

72903 

PMTR 

72600 

PMTK 

74051 

PMTR 

74101 

PMTR 

7282B 

PMTR 

72811 

PMTR 

72601 

PMTR 

72815 

PMTR 

72707 

PMTR 

72867 

PMTR 

72801 

PMTR 

PMTR 

72624 

PMTR 

72848 

PMTR 

72892 

PMTR 

7*200 

PMTR 

72953 

PMTR 

72964 

PMTR 

72738 

PMTK 

72852 

PMTR 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
11* 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


UNITED  STATES  Con. 


ACAPULCC 

CAMPECHE 

CHIHUAHUA 

CIUDAD  LAS  CASA 

CIUDAD  LERDO 

CIUDAD  OF  MEXICO 

CIUDaD  CBREGON 

COATZACOALOS 

ENSENADA 

GUADALAJARA 

GUANAJUATU 

GUAYMAS 

JALAPA 

LA  PAZ 

LEON 

MANZANILLO 

MAZATLAN 

MERIOA 

MONCLUVA 

MQNTPRREY 

MORELIA 

OAXACA 

PIEDRAS  NEGRAS 

PRDGRESO 

PUEBLA 

SALINA  CRUZ 

SALTILLQ 

TAMPICO 

TAPACHULA 

TORREON 

VERACRUZ 

ZACATECAS 


76805 

P  TR 

125 

126 

76695 

P  TR 

125 

127 

76225 

PMTR 

125 

128 

76845 

P  TR 

125 

129 

76381 

P  TR 

125 

130 

76680 

PMTR 

125 

131 

76746 

P  TR 

125 

l32 

76741 

P  TR 

125 

133 

76050 

P  TR 

125 

134 

76612 

P  TR 

125 

135 

76577 

PMTR 

125 

136 

76255 

P  TR 

125 

137 

76687 

P  TR 

125 

138 

76405 

P  TR 

125 

139 

76575 

P  TR 

125 

140 

76654 

P  TR 

125 

1*1 

76458 

PMTR 

125 

142 

76644 

PMTR 

125 

143 

76342 

P  TR 

125 

1*4 

76393 

P  TR 

125 

145 

76665 

P  TR 

125 

1*6 

76775 

P  TR 

125 

147 

76243 

PMTR 

125 

148 

76593 

9    TR 

125 

1*9 

76685 

P  TR 

125 

150 

76833 

P  TR 

125 

151 

76390 

P  TR 

125 

152 

76548 

9     TR 

125 

153 

76903 

PMTR 

125 

15* 

76382 

PMTR 

125 

155 

76692 

P  TK 

125 

156 

76525 

PMTR 

125 

157 

UNITED  STATES 


ABILENE 

72266 

PMTR 

159 

170 

ALBANY 

72518 

PMTR 

159 

171 

ALBUOUERQUE 

72365 

PMTR 

159 

172 

ALPENA 

72639 

PMTR 

159 

173 

ASHEVILLE 

72315 

PMTR 

159 

174 

BEEVULE 

TR 

160 

1  75 

BIRMINGHAM 

72228 

PMTR 

160 

176 

BISMARCK 

72764 

PMTR 

160 

177 

BLOCK  ISLAND 

72505 

TR 

160 

178 

BLUE  HILL  OBSERVATCIRY 

TR 

160 

179 

BOISE 

72681 

»MTR 

160 

180 

BOZEWAN 

TR 

160 

1»1 

BROWNSVILLE 

72250 

PMTR 

160 

1«2 

BURLINGTON 

72617 

PMTR 

160 

183 

CAIRO 

72338 

TR 

161 

184 

CALHOUN 

TR 

161 

185 

CAPE  HATTERAS 

72304 

PMTR 

161 

186 

CHARLESTON 

72208 

PMTR 

161 

187 

CHATHAM 

TR 

161 

188 

CHICAGO 

72534 

PMTR 

161 

189 

CINCINNATI 

72421 

PMTR 

161 

190 

COLUMBIA 

72310 

PMTR 

161 

191 

COLUMBUS 

72428 

PMTR 

161 

192 

CONCORDIA 

72458 

PMTR 

161 

193 

COTTONWOOD 

TR 

162 

19* 

CRETE 

TR 

162 

195 

DAVIS 

TR 

162 

196 

DENVER  AP. 

72469 

PMTR 

162 

197 

OES  MOINES 

72546 

PMTR 

162 

198 

DEVILS  LAKE 

72757 

TR 

162 

199 

DICKINSON 

TR 

162 

200 

DODGE  CITY 

72451 

PMTR 

162 

201 

DULUTH 

72745 

PMTR 

162 

202 

EASTPORT 

72608 

TR 

162 

203 

EL  PASO 

ELV 

EUREKA 

FAYETTEVILLE 

GALVESTON 

GENEVA 

GODDWELL 

GRAND  CANYON 

HARVE 

HELENA 

HURON 

INTERNATIONAL  FALLS 

JACKSONVILLE 

KEY  WEST 

LAS  VEGAS 

LEWISBURG 

LITTLE  ROCK 

LOGAN 

LOS  ANGELES 

LYNCHBURG 

MACON 

MADISON 

MAROUETTE 

MEMPHIS 

MJAMI 

MIDLAND 

MINNEAPOLIS 

MONTROSE  N02 

MOUNT  SHASTA 

NASHVILLE 

NEW  HAVEN 

NEW  ORLEANS 

NEW  YORK 

NORTH  PLATE 

OKLAHOMA  CITY 

OMAHA 

PARKFRSbURG 

PENSACDLA 

PHILADELPHIA 

PHOENIX 

PITTSBURGH 

PORTLAND 

PRESQUE  ISLE 

QUILLAYUTE 

RAPID  CITY 

SACRAMENTO 

SAINT  CLOUD 

SAINT  LEO 

SAINT  LOUIS 

SALT  LAKE  CITY 

SAN  DIEGO 

SANDUSKY 

SAN  FRANCISCO 

SHERIDAN 

SPOKANE 

TATOOSH  ISLAND 

TOPEKA 

UNION 

URBANA 

VICKSBURG 

WALLA  WALLA 

WASHINGTON  D.C. 

WINNEMUCCA 

WOODSTOCK 

WODSTER 

YUMA 


WMO 

Data 

Page 

index 

pre- 

numbers 

umbers 

sented 

Notes 

Data 

72270 

PMTR 

163 

20* 

72486 

PMTR 

163 

205 

72594 

TR 

163 

206 

TR 

163 

207 

72242 

PMTR 

163 

208 

TR 

163 

209 

TR 

163 

210 

72378 

TR 

163 

211 

72777 

PMTR 

163 

212 

72772 

PMTR 

163 

213 

72654 

PMTR 

164 

2l* 

72747 

PMTR 

164 

215 

72206 

PMTR 

164 

216 

72201 

PMTR 

164 

?!7 

72386 

PMTR 

164 

218 

TR 

164 

219 

72340 

PMTR 

164 

220 

TR 

164 

221 

72297 

PMTR 

164 

222 

72410 

PMTR 

164 

223 

72217 

PMTR 

165 

22* 

7264  1 

PMTR 

165 

225 

72743 

TR 

165 

226 

72334 

PMTR 

165 

227 

72202 

PMTR 

165 

228 

72265 

PMTR 

165 

229 

72658 

PMTR 

165 

230 

TR 

165 

231 

PMTR 

165 

232 

72327 

PMTR 

165 

2»3 

PMTR 

166 

23* 

PMTR 

166 

235 

PMTR 

166 

236 

72562 

PMTR 

166 

237 

72353 

PMTR 

166 

238 

72553 

PMTR 

166 

239 

TR 

166 

2*0 

72222 

PMTR 

166 

2*1 

72408 

PMTR 

166 

2*2 

72278 

PMTR 

167 

2*3 

72520 

PMTR 

167 

2** 

72698 

PMTR 

167 

2*5 

TR 

167 

2*6 

72797 

PMTR 

167 

2*7 

72662 

PMTR 

167 

2*8 

72483 

PMTR 

167 

2*9 

72655 

PMTR 

167 

230 

TR 

167 

251 

72434 

PMTR 

167 

252 

72572 

PMTR 

166 

253 

72290 

PMTR 

168 

25* 

TR 

168 

?55 

72494 

PMTR 

168 

256 

72666 

PMTR 

166 

257 

72785 

PMTR 

168 

258 

72798 

PMTR 

168 

259 

72456 

PMTR 

166 

260 

TR 

168 

261 

TR 

166 

262 

72236 

TR 

169 

263 

72689 

PHTR 

169 

26* 

72405 

PMTR 

169 

265 

72583 

PMTR 

169 

266 

TR 

169 

267 

TR 

169 

268 

72280 

PMTR 

169 

269 
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